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DISCLAIMER 


This report was prepared for the Ontario Ministry of the 
Environment as part of a ministry-funded project. The views and 
ideas expressed in this report are those of the author and do not 
necessarily reflect the views and policies of the Ministry of the 
Environment, nor does mention of trade names or commercial 


products constitute endorsement or recommendation for use. 
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General 


This appendix includes the information for the stream gauges 
analysed in the Central Region. 


To determine if the station record for a particular stream has been 
analysed, a list of the stations is summarized in Section B.2. The 
list in Section B.2 also includes the drainage area of watershed 
(Km2) a code indicating whether the station records are presently 
active (A) or have recently been discontinued (D) and a code 
indicating whether the station records are considered to be 

natural (N) or affected by regulation (R) (according to information 
extracted from the Water Survey of Canada HYDEX file). 


The list of results from non-parametric tests (see Section 2.3 

and 3.1 of main report) is summarized in Section B.2 and should be 
considered before adopting results of specific low flow ana'ysis. 
For the stations which have failed all the tests, a degree of 
caution is needed with respect to application of the extreme values 
which have been subsequently calculated. 


There are 76 stations which meet the criteria of 10 years length of 
record and which have been active within the last 5 years which 
were analysed for this region. There are 34 non-regulated stations 
and 42 regulated stations. The average length of record for the 
stations analysed in this region is 24 years. The mean of the min- 
imum average consecutive 7-day low flow for this region is 1.89 
m3/s and the mean 7Q29 unit area low flow is 1.50 1/s/km@ with a 
Standard deviation of 1.42. 


The results of the extreme value analysis are summarized in Section 
B.4. Detailed information on several consecutive n-day durations 
are summarized in Section B.4.1. These tables are organized 


hi 


according to the Water Survey of Canada station number. Station 
names can be determined by cross-referencing to the station Las 
given in Section B.2. The tables summarize the method Oferaiet.1.09 
the extreme value distribution discussed in the main report, the 
mean flow for the station for the consecutive n-day duration, the 
standard deviation, the skew (G), the coefficient of. variance (C), 
the years of record, and the minimum flow for the particular 
consecutive n-day durations for the data which was extracted to fit 
the extreme value distribution. 


The analysis results are also depicted graphically in Section 
B.4.2. This graphical depiction shows the actual consecutive n-day 
low flows and the fitted extreme value curve. The plotting 
position (recurrence interval) for the actual data is based on the 
inverse of the probability determined with the Cunnane formula (see 
reference 6). 


Seasonal extreme value analyses for minimum consecutive 7-day low 
flows on a monthly basis are tabulated in Section B.4.3 for 7Q70. 
These values are fitted extreme flows for each month and may be 
used for seasonal analysis. 


The original version of the low flow frequency analysis program 
(LFA) did not converge under certain conditions for a number of 
stations. The program was subsequently modified and the analysis 
results are summarized in Section B.6. These stations are denoted 
with an asterisk (*). 


In addition it was subsequently determined that a few station 
records were comprised of both natural and regulated periods. In 
these cases the extreme value analyses were redone only on the 
regulated period of record. These stations are denoted with a 
double asterisk (**) and the corresponding analysis results are 
summarized in Section B.6. 


iii 


Further to the above exceptions, some data series still could not 
be analysed and hence curves were manually fitted to the plotted 
data. These stations are noted by (*) in the station list and the 
plots are addended in Section B.6. 


Flow duration analyses for all stations were also undertaken on an 
annual and monthly basis. The flow duration tables in Section B.5 
summarize the actual mean daily flows that have been equalled or 
exceeded for a particular percentage of time of the period of 
record. 


The annual flow duration curves for each station were also plotted 
and are depicted graphically in Section B.5.2. 


Maps summarizing the stations' locations and the results of the 
analysis are given in Section B.6 (does not include denoted sta- 
tions). Generally if the user is familiar with the region and 
requires only the information for the minimum consecutive 7-day 
duration data for the recurrence intervals of 2, 5, 10 and 20 years 
and/or the flow duration flows for the percentages 5, 50, 75, 95 
and 99 at a gauged location, then the map of low flow characteris- 
tics for the Central region should be used. If the user requires 
preliminary estimates of the above flows at another location on the 
stream, then the second map with unit area low flow values 
(1/s/km2) could be used to prorate the flows to the drainage area 
at the point of interest on the stream. 


While extensive quality checking was undertaken, the enormous 
amount of data and corresponding analyses made it impossible to 
examine in detail all the analysis results within the scope of this 
investigation. Should discrecpancies arise, it would be appreciat- 
ed if they could be noted and forwarded to the River Systems Sec- 
tion in order to be incorporated in future updates. 
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B.2 STATION LIST 
AND RECORD 
CHARACTERISTICS 
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STATION 
NUMBER 


02EB004 
02EB008 
02EB011 
02EB012 
02EB013 


O2EC002 
02EC003 
O02ECO0S 
O2ECO06 
02EC007 


02EC008 
O2EC009 
02EC010 
02ECO11 
O2EC012 


02EC013 
O2EC016 
02EC101 
02EC103 
02ED003 


O2ED005 
02ED007 
O2ED009 
02ED010 
02ED011 


02ED100 
02ED102 
02ED103 
02HBO01 
02HB002 


02HB004 
O2HBOOS 
02HB008 
02HB011 
02HB012 


02HB013 
02HBO16 
02HC003 
O2HCO0S 
O2HC006 


O2HCO09 
02HCO12 
02HC013 


STATION NAME 


NORTH BRANCH MUSKOKA RIVER AT PORT SYDNEY 
SOUTH BRANCH MUSKOKA RIVER AT BAYSVILLE 


MOON RIVER AT HIGHWAY NO. 69 
MUSKOKA RIVER AT HIGHWAY NO. 69 
EAST RIVER NEAR HUNTSVILLE 


BLACK RIVER NEAR WASHAGO 
SEVERN RIVER AT SWIFT RAPIDS 
SEVERN RIVER AT WASHAGO 
SEVERN RIVER AT BIG FALLS 
SEVERN RIVER AT LITTLE FALLS 


BLACK RIVER AT BALDWIN 

HOLLAND RIVER AT HOLLAND LANDING 
SCHOMBERG RIVER NEAR SCHOMBERG 
BEAVERTON RIVER NEAR BEAVERTON 
BLACK RIVER AT SUTTON 


MIDDLE SEVERN RIVER AT WASHAGO 
TRENT CANAL LOCK 42 NEAR WASHAGO 
UXBRIDGE BROOK AT UXBRIDGE 
PEFFERLAW BROOK NEAR UDORA 
NOTTAWASAGA RIVER NEAR BAXTER 


MAD RIVER NEAR GLENCAIRN 
COLDWATER RIVER AT COLDWATER 
WILLOW CREEK ABOVE LITTLE LAKE 
WILLOW CREEK AT MIDHURST 

WYE RIVER AT WYEBRIDGE 


BEETON CREEK NEAR TOTTENHAM 
BOYNE RIVER AT EARL ROWE PARK 
PINE RIVER NEAR EVERETT 
CREDIT RIVER NEAR CATARACT 
CREDIT RIVER AT ERINDALE 


EAST OAKVILLE CREEK NEAR OMAGH 
OAKVILLE CREEK AT MILTON 

CREDIT RIVER WEST BRANCH AT NORVAL 
BRONTE CREEK NEAR ZIMMERMAN 
GRINDSTONE CREEK NEAR ALDERSHOT 


CREDIT RIVER NEAR ORANGEVILLE 
BRONTE CREEK AT PROGRESTON 
HUMBER RIVER AT WESTON 

DON RIVER AT YORK MILLS 
DUFFINS CREEK AT PICKERING 


EAST HUMBER RIVER NEAR PINE GROVE 
HUMBER RIVER NEAR CEDAR MILLS 
HIGHLAND CREEK NEAR WEST HILL 


DRAINAGE 


274 
181 
42.9 
282 
324 


24.3 
332 
1180 


295 
177 
94.8 
127 
168 


86.0 
211 
195 
205 
795 


199 
95.6 
127 
235 
82.6 


62.2 
124 
800 

88.1 
249 


197 
169 
88.1 


>rrr,p p> >rrypv yp >rrr,r yp oOo Yr Yr Yr YP >Prrr,r p> >rrYrr,Yrp 
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REG./ PERIOD 
AREA STATUS NAT. OF REC. 


ue. way Siel ae an tes, “ee oe, zz wanw wD a ae se ae ee ADDAD =z ZzvADAD wD 
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STATION DRAINAGE REG./ PERIOD 


NUMBER STATION NAME AREA STATUS NAT. OF REC. 
(km*2) (years) 
02HCO17 ETOBICOKE CREEK AT BRAMPTON | GINZA IN 19 
02HCO18 LYNDE CREEK NEAR WHITBY TOG NOCEAL. °N 24 
02HCO19 DUFFINS CREEK ABOVE PICKERING 9351 Ae GN 24 
** Q2HCO22 ROUGE RIVER NEAR MARKHAM 186 A R 26 
02HCO23. COLD CREEK NEAR BOLTON 6252 PAY ain 25 
02HCO24 DON RIVER AT TODMORDEN S16 EAL HON 25 
02HCO25 HUMBER RIVER AT ELDER MILLS S038 rAdae IN 25 
02HCO26 WEST DUFFINS CREEK AT GREEN RIVER O8etw TASH OR 23 
02HCO27 BLACK CREEK NEAR WESTON Sar08 MARIN 19 
O2HCO28 LITTLE ROUGE CREEK NEAR LOCUST HILL 74 ARSE 23 
02HCO29 LITTLE DON RIVER AT DON MILLS -c0ng TA’ Gah 23 
02HCO30 ETOBICOKE CREEK BELOW QUEEN ELIZABETH HIGHWAY 204° Fa Ay LEN 21 
02HCO31 WEST HUMBER RIVER AT HIGHWAY NO. 7 sesh AyAc% EN 18 
02HCO32 EAST HUMBER RIVER AT KING CREEK 94.8 A  N 21 
02HCO33. MIMICO CREEK AT ISLINGTON 7O%6ue iA tan 21 
02HCO34 WEST HUMBER RIVER BELOW CLAIREVILLE DAM 194utn DISSE 18 
* Q2HCO38 WEST DUFFINS CREEK ABOVE GREEN RIVER 5240 HD JOR 10 
02HCO39 REESOR CREEK ABOVE GREEN RIVER BSUS TR. SACS R 13 
02HD003 GANARASKA RIVER NEAR OSACA 67439 WAN -R 28 
02HD004 NORTH WEST GANARASKA RIVER NEAR OSACA 4267 TIN AER 28 
02HD006 BOWMANVILLE CREEK AT BOWMANVILLE | 8259 > FAR! ER 28 
* 02HD007 SOPER CREEK AT BOWMANVILLE ai Te. MONGA GN 25 
02HD008 OSHAWA CREEK AT OSHAWA 95. GpteA NTN 27 
02HDO09 WILMOT CREEK NEAR NEWCASTLE S286" VATSUN 22 
02HD010 SHELTER VALLEY BROOK NEAR GRAFTON C4CSEIVATA oh 22 
02HD012 GANARASKA RIVER ABOVE DALE 282 DADA PIN 11 
O2HFO002 GULL RIVER AT NORLAND 1280A9 “A SUR 25 
O2HFO03 BURNT RIVER NEAR BURNT RIVER $2709 GiAw GR 25 
* Q2HF004 BOB CREEK NEAR MINDEN 2073 APA NSON 12 
O2HHOO1 EELS CREEK BELOW APSLEY : 260— TASER 20 
O2HHOO2 MISSISSAGUA RIVER BELOW MISSISSAGUA LAKE S2 6A AUS IAR 15 
02HJO01 JACKSONS CREEK AT PETERBOROUGH 11078 TARE N 25 
02HJO002 OTONABEE RIVER AT LAKEFIELD 7360 TL RA ER 24 
02HJ003 OUSE RIVER NEAR WESTWOOD 202 CoA TER 20 
O2HKOO2 TRENT RIVER AT HEALEY FALLS 9090 A R 38 
O2HKOO3 CROWE RIVER AT MARMORA 1999 AR 28 
O2HKO04 TRENT RIVER AT GLEN ROSS £2000 YATIGR 24 
O2HKOOS CROWE RIVER NEAR GLEN ALDA 456 A R 19 
O2HKOO6 BEAVER CREEK NEAR MARMORA 541 WEVA TA ‘R 14 


* Refer to table 1 of the main report and see section B.6 for revised 
analysis and/or manual fitting for results of extreme value analysis 


** See section B.6 for additional results for the revised regulation 
period analysis. 
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AND SCREENING 
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IND 
STATION DAY ee ee a TREND RANDOMNESS 


NUMBER ANN 
phen ol a elle 1% 5% 
ee ee ee FS ee ee 1% 5% 
a aS 
SIG § 
eee ek Ge Gal eee Re 
O02EBO04 13 O15 Sig SIG ee SIG SIG 
02EB004 13 030 th SIG a «ogee 
SIG SIG SIG Sic SIG SIG 
02EB008 13 001 NOT N is nied 
O2EBOO8 13 003 NOT NOT SIG SIG NO 
0258008 13 007 NOT NOT oe. foam NOT SIG 
02EB008 13 015 Lilie 82 SIG SIG Mor ONO 
2EB008 13 030 NOT G oe G SIG 
SIG SIG SIG SIG SIG 
ozEB011 13 904 Nor OR ee 
03 NOT NOT 
O2EBO11 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
025B011 13 015 NOT NO eer sig NOT 
2EB011 13 030 NOT ih ets NOT SIG ed 
T SI 
0288012 13 003 NOT NOT : ies 
ae NOT NOT 
02EB012 13 007 Not NOT a Sig NOT 
0283012 13 015 NOT SIG oe ae Sig NOt 
2EB012 13 030 NOT NOT oe ae Sig SIG 
pe NO 
eaen013 13 893 Non Nor i aa 
are NOT SIG 
GaEn013 13 07 a ee NOT $16 Sig NOT 
02EB013 13 O15 NOT NOT eee sig NOT 
EBOI3 13 030 NOT NOT ee eee S1¢ NOT 
SIG 
a en ae me 
: 003 T NOT 
fis 2: Fe #8 & 
O02ECO02 13 030 NOT NOT NOT NOT SiG NOT 
NOT 
cera a ae sre uo 
- SIG 
mie ge Fe & 8 
peeny tee mor Br noe NOR SIGE 
T 
games igo tee sre st 
: SIG 
aie fe bE BB 
emis i H oH EE 
3 IG SIG 
02EC006 13 007 sig sic me sig sic 
02ECO06 13 015 NOT SIG ea Sie a eee 
ECO06 13 030 NOT SIG sig SIG sig ONOT 
s 
028C007 13 001 NOT NOT te 
02ECOO7 13 903 NOT NOT NOT NOT SS oS 
028C007 13 007 BOT pee NOT NOT SIG NOT 
02EC007 13 O15 NOT NOT cae oe 
ECO07 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
SIG NO 
028C008 13 001 NOBS < 10 ; 
02EC008 13 003 NOBS < 10 ie iy oop ee 
028C008 13 007 NOBS < 10 NCEE ean ae 6S 
028C008 13 O15 NOBS ¢ 10 Nona obiG a 
ECO08 13 030 NOBS < 10 NoBs < 10 si¢ SIG 
IG SIG 
02ECOO9 13 O01 NOT NOT 
02EC009 13 003 NOT NOT ae, ee onc = NG 
02BC009 13 007 NOT NOT NOT NOT ae 
wei oo ee on 
NO SIG 
T NOT NOT NOT SIG NOT 


INDEPENDENCE TREND RANDOMNESS 
STATION TT) AV aa na ne 


NUMBER ANN DUR 4 5% 1 a 1% 5% 

02ECO10 13 O01 NOT NOT SIG: SIG SIG NOT 
02ECO10 13 003 NOT NOT SIG: *SIG SIG NOT 
02ECO10 13 007 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02ECO10 13 015 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02ECO10 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ECO11 13 001 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ECO11 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ECOl11 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2ECOl1. 13,015 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ECO11 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ECO12 13 O01 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02ECO012 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ECO12 13 007 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02ECO12 13 015 NOT NOT NOT NOT Sic NOT 
02ECO12 13 030 NOT NOT NOT NOT STG NOT 
02EC013 13 001 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02EC013 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ECO13 13 007 NOT NOT NOT NOT Sic NOT 
02EC013 13 015 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ECO13 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02EC101 13 001 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02EC101 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02EC101 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02EC101 13 015 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02EC101 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02EC103 13 001 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02EC103 13 003 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02EC103 13 007 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02EC103 13 015 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02EC103 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ED003 13 OO1 NOT SIG SIG ‘SIG SIG NOT 
02ED003 13 003 NOT SIG SIG SIG SIG NOT 
02ED003 13 007 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
02ED003 13 015 NOT SIG SIG SIG SIG NOT 
02ED003 13 030 NOT SIG SIG SIG SIG NOT 
O02ED005 13 001 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
02ED005 13 003 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
O2ED005 13 007 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02ED005 13 015 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
O2ED005 13 030 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02ED007 13 OO1 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ED007 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ED007 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ED007 13 015 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ED007 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O02ED009 13 001 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ED009 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2ED009 13 007 NOT NOT NOT NOT site! NOT 
O02ED009 13 O15 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ED009 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ED010 13 001 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O02ED010 13 003 NOT NOT NOT NOT SiG NOT 
02ED010 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ED010 13 015 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02ED010 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2ED0O11 13 OO1 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2ED011 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2ED011 13 007 NOT NOT NOT NOT ST NOT 
O2EDO11 13 015 NOT NOT NOT NOT SiG NOT 
02ED011 13 030 NOT NOT NOT NOT Side NOT 


ss 
INDEPENDENCE en: RANDOMNE 
STATION DAY = =—— ---===- 


1% on 1h ae 
NUMBER ANN DUR ao cewiuwee eee en Taner a ne 
-<<------- SIG NOT 
NOT SIG NOT 
NOT SIG 
O3EDI00 13 003 NOT NOT SIG Sic SIG NOT 
100 SIG 
0280100 Efe NOT SiG Sig Gate SIG NOT 
0 SIG 
Beles les mor nro 
OT 
O2ED102 13 001 Or NOT NOT nee SIG = NOT 
O2ED102 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2ED102 13 007 NOT NOT ae NOT SIG NOT 
O2ED102 13 015 NOT NOT — 
02ED102 13 030 FeO sig NOT 
OT 
02ED103 13 001 Or NOT NOT Boe SIG NOT 
O2ED103 13 003 NOT NOT NOT sac SIG NOT 
02ED103 13 007 NOT NOT oe SIG NOT 
02ED103 13 O15 NOT NOT - " 
02ED103 13 030 nee sic SIC he ee 
02HBOO1 13 001 SIG Sie a. a ae 
O2HBOO1 13 003 SIG SIG SIG SIG SIG SI 
02HBOO1 13 007 SIG SIG arn Gee SIG SIG 
02HBOO! 13 O15 SIG SIG SIG 
O2HBOO1 13 030 we SIG SIG a SIG 
02HB002 13 001 SIG 8x6 — ae sig sig 
O2HBOO2 13 003 SIG SIG oe SIG SIG a 
O2HBOO2 13 007 SIG SIG tA SIG SIG SI 
O2HBOO2 13 O15 SIG SIG SIG 
02HBOO2 13 030 a SIG SIG ac |OCUEIG 
2HBOO4 13 001 ote pine SIG SIG SIG SIG 
O2HBOO4 13 003 Sig SIG ae SIG SIG 
O3HBOOS 13 007 oe SIG ate SIG SIG SIG 
O02HBOO4 13 015 SIG SIG pie — 
02HB004 13 030 os ee etc SR 
005 13 001 NOT SIG oe ee SIG = NOT 
02HB008 13 003 NOT | S16 es (ie SIG NOT 
O2HBO0S 13 007 NOT NOT SIG SIG eo 
02HBOO5 13 015 NOT NOT *s NOT 
02HBOOS 13 030 nit SIG SIG ae NOL 
008 13 001 RS ae SIG NOT 
O2HBOOE 13 003 NOT NOT “oa SIG aa: Or 
O3HBO08 13 00) ie Sea oe Ge SIG 
O2HBOO8 13 O15 NOT SIG NOT 
02HBO08 13 030 _ SIG SIG are NOT 
1 13 001 RE Sig SIG SIG SIG 
O2HBO1 13 003 NOT NOT SIG SIG SIG NO 
erteoes 13 007 3 NOT SIG SIG SIG NOT 
O2HBOI I 13 015 itis NOT NOT G NOT 
O2HBO11 13 030 NOT NOT “a NOT 
13 001 NOT T'NOT et aie SIG NOT 
O2HBO12 oe NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O3HBOL? 13 005 NOT NOT NOT NOT sy 
02HBO12 13 O15 NOT NOT wee’ 0 Net 
02HBO12 13 030 NOT NOT SIG NOT 
13 13 001 ie teen tae. wae eee. eee 
O5nBOL3 13 003 NOT NOT ae NOT ee NOT 
02HBO13 13 007 NOT NOT NOT NOT 
02HBO13 13 O15 NOT NOT SIG SIG 
02HBO13 13 030 SIG SIG SIG SIG 
SIG SIG SIG aS SIG aac 
02HCO03 13 2 SIG SIG SiG $16 SIG 1G 
02HCO03 13 oe SIG S . SIG . SIG 
02HCO03 13 sie NOT oe SIG § 
O2HC003 e aa SIG 
02HC 


INDEPENDENCE TREND - RANDOMNESS 
STATION TY Zc ie a eS me mae oe 


NUMBER ANN DUR iy 5% Be isp! BAS Ok) 

NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO0S5 13 001 Aes se aie eee ae SiG 
02HCO05 13 003 N 
02HCOOS 13 007 SIG SIG NOT NOT SIG NOT 
O2HCOOS 13 015 SIG SIG NOT NOT SIG SIG 
02HCOOS 13 030 NOT SIG STG). uSiG SIG NOT 
02HCO06 13 001 NOT SIG SIG SIG SIG NOT 
02HC006 13 003 NOT NOT SIGs tSlG SIG SIG 
02HCO06 13 007 NOT SIG STG. 6SaG SIG NOT 
02HCO06 13 015 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO06 13 030 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO09 13 001 SIG SIG NOT SIG SIG SIG 
02HCO09 13 003 SIG SIG NOT SIG SIG Sic 
02HCO09 13 007 SIG SIG NOT SIG SIG SiG 
02HCO09 13 O15 SIG SIG NOT SIG SIG Sic 
02HCO09 13 030 NOT SIG NOT SIG SIG SiG 
02HCO12 13 001 NOT SIG NOT ‘SIG SIG SIG 
02HCO12 13 003 NOT SIG NOT SIG SIG SIG 
02HCO12 13 007 NOT SIG NOT SIG SIG NOT 
02HCO12 13 015 SIG SIG NOT SIG SIG STG 
02HCO12 13 030 NOT SIG SIG SIG SIG NOT 
02HCO13 13 001 SIG SIG SiG a 1SiG SIG SIG 
02HCO13 13 003 SIG SIG SIG asic SIG SIG 
02HCO13 13 007 SIG SIG SIG SIG SIG SIG 
02HCO13 13 015 SIG SIG SIG. &Sic SIG SIG 
02HCO13 13 030 SIG SIG SIG SIG SIG SIG 
02HCO17 13 001 NOT SIG SIG: “1SiG SIG NOT 
02HCO17 13 003 NOT SIG SIG SIG SIG NOT 
02HCO17 13 007 NOT SIG SIG SIG SiG NOT 
02HCO17 13 015 NOT SIG SIG’ Sic SIG NOT 
02HCO17 13 030 NOT SIG SIG ‘SIG SIG NOT 
02HCO18 13 001 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO18 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO18 13 007 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO18 13 015 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
02HCO18 13 030 NOT SIG SIG SIG SIG NOT 
02HCO19 13 001 NOT NOT SIG’ #SIG SIG NOT 
02HCO19 13 003 NOT NOT SIG sSIG SIG NOT 
02HCO19 13 007 NOT NOT SIG = ASIG SIG NOT 
02HCO19 13 015 NOT NOT SIG. SIG SIG NOT 
02HCO19 13 030 NOT NOT STG ESsic STG NOT 
02HCO22 13 001 SIG SIG SIG” «SIG SIG NOT 
02HCO22 13 003 SIG SIG SIGE ESIC SIG SIG 
02HCO22 13 007 SIG SIG SIG. ‘sic SIG SIG 
02HCO22 13 015 SIG SIG SIG’ @SIc SIG SIG 
02HCO22 13 030 NOT NOT SIG | "sic SIG NOT 
02HCO23 13 001 NOT NOT SIG ‘SIG 
02HCO023 13 003 NOT SIG SIG ‘SIG ae ed 
02HCO23 13 007 NOT SIG STIG) SiG SIG NOT 
02HCO23 13 015 NOT STC SIG ‘SIG SIG NOT 
02HC023 13 030 NOT NOT SIG. «SIG SIG NOT 
02HC024 13 001 NOT NOT NOT SIG 
02HC024 13 003 NOT NOT NOT ae arc Nor 
02HCO24 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HC024 13 015 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO24 13 030 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO25 13 001 NOT SIG NOT N 
02HCO25 13 003 NOT NOT ones Sep eee 
02HCO25 13 007 NOT NOT NOT SIG 

Sic NOT 

02HCO25 13 O15 NOT NOT SiG SIG SIG NOT 
02HCO25 13 030 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 


INDEPENDENCE TREND RANDOMNESS 
STATION DAY oo www 22 === 2 === --------------- 22 ------------=-----2- 


NUMBER ANN DUR ae : it os 
02HCO26 13 001 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO26 13 003 NOT NOT NOT SIG SIG sic 
02HCO26 13 007 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO26 13 O15 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
02HCO26 13 030 NOT SIG St¢ SIG SIG NOT 
02HCO28 13 001 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO28 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO28 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO28 13 O15 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO28 13 030 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO29 13 001 NOT NOT SIG SIG $16 = SIG 
02HCO29 13 003 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
02HCO29 13 007 NOT NOT sia sic Sig SIG 
02HCO29 13 O15 NOT NOT SIG SIG SiG 6=s-s« SIG 
02HCO29 13 030 NOT NOT SIG sic SIG NOT 
02HCO30 13 001 NOT SIG NOT SIG SIG NOT 
02HCO30 13 003 NOT SIG NOT NOT SIG NOT 
02HCO30 13 007 NOT SIG NOT NOT SIG NOT 
02HCO30 13 O15 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO30 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO31 13 001 NOT NOT NOT NOT Sts 0 s« SIG 
02HCO31 13 003 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO31 13 007 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO31 13 O15 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO31 13 030 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO32 13 001 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
02HCO32 13 003 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO32 13 007 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO32 13 O15 NOT = NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO32 13 030 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HCO33 13 001 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO33 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO33 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO33 13 O15 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO33 13 030 NOT NOT NOT NOT Sto NOT 
NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HCO34 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO34 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO34 13 O15 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO34 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO39 13 001 NOT NOT NOT NOT aie Nor 
02HCO39 13 003 NOT 
02HCO39 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HCO39 13 O15 NOT NOT NOT NOT SIg NOT 
02HCO39 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
NOT NOT NOT SIG NOT 
031003 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HD003 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HD003 13 O15 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HD003 13 030 NOT NOT NOT NOT 
NOT NOT SIG NOT 
02HD004 13 001 NOT NOT cn ere. ONOT 
02HD004 13 003 NOT S Ba. | NOT 
O2HDOO4 13 007 NOT. gine ea SIG NOT 
OHO 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
G SiG. SIG 
02HD006 13 001 NOT NOT NOT $18 ees aor 
02HD006 13 003 NOT NOT ste eee 
02HD006 13 007 NOT NOT NOT 
NOT SIG SIG NOT 
02HD006 13 O15 NOT NOT se Se NOT 
O02HDO006 13 030 NOT NOT NOT N 


INDEPENDENCE TREND RANDOMNESS 
STATION DAYMEN 0 eo een ewe = a a an ne SS oF = 


NUMBER ANN DUR ize ese 1% 5% 1% 5h 
02HD008 13 OOL NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HD008 13 003 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HD008 13 907 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
02HD008 13 O15 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
02HD008 13 030 NOT SIG SIG SIG SIG NOT 
02HD009 13 OO1 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HD009 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HD009 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O02HD009 13 O15 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HD009 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HD010 13 OO1 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HDO10 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HD010 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HD010 13 015 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HD010 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
-02HD012 13 001 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HD012 13 003 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HD012 13 007 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HD012 13 015 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HD012 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HFO002 13 001 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HF002 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HFO002 13 007 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
O2HFO002 13 015 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
O2HFO02 13 030 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
02HF003 13 OO1 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HF003 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HF003 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HF003 13 015 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HF003 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HHOO1 13 001 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HHOO1 13 003 NOT NOT NOT NOT STG NOT 
02HHOO1 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HHOO! 13 O15 NOT NOT NOT. NOT SIG NOT 
02HHOO1 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HHOO2 13 OOL1 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O02HH002 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HHO02 13 007 NOT NOT NOT NOT SiG NOT 
02HHOO2 13 O15 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HHO02 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HJ001 13 001 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
02HJ001 13 003 NOT NOT SIG SIG STG NOT 
02HJO01 13 007 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
02HJ001 13 015 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
02HJ001 13 030 NOT NOT SIG SIG SIG NOT 
02HJ002 13 001 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HJ002 13 003 NOT NOT NOT NOT EtG NOT 
02HJ002 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HJ002 13 015 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HJ002 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HJ003 13 001 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HJ003 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HJ003 13 007 NOT NOT NOT NOT aa NOT 
02HJ003 13 015 NOT NOT NOT NOT eG NOT 
02HJ003 13 030 NOT NOT NOT NOT SiG NOT 
02HKO002 13 001 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O02HK002 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HKO02 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HKOO2 13 O15 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HKO002 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 


INDEPENDENCE TREND RANDOMNESS 
STATION = DAY swe an nn nn nn ana n nn nn nnn nnn nanan =n nn=--=-- 


NUMBER ANN DUR 1% 5% 1% 5% 1% 5% 

O2HKOO3 13 O01 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
02HKOO3 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HKOO3 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HKOO3 13 O15 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HKOO3 13 030 NOT NOT NOT SIG SIG NOT 
O2HKOO4 13 OO1 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HKOO4 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HKOO4 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HKOO4 13 O15 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HKOO4 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HKOOS 13 OO1 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HKOOS 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HKOOS5 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HKOOS 13 O15 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HKOOS5 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HKOO6 13 OO1 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HKOO6 13 003 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
02HKOO6 13 007 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HKOO6 13 O15 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
O2HKO06 13 030 NOT NOT NOT NOT SIG NOT 
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Central Region 
Summary of Data Screening 
Non Regulated Stations With A Period Of Record Less Than 20 Years 
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Central Region 
Summary of Data Screening 
Regulated Stations With A Period Of Record Less Than 20 Years 


Independence Randomness 
Day 
Duration 


Total of the 5 durations for stations in this region 


Our : The duration the data set represents ie average 30 day low flow 
Sig : The number of stations which show significant dependence, trend, non randomness 
Mot : The number of stations which show independence, free from trend, and randomness 


Per : The percent binomial probability that this number of stations would fail the noa paremetric tests 
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B.4.1 ANNUAL TABLES 
(All flows in m3/s) 


SUMMARY TABLE FOR EXTREME VALUE ANALYSIS 
FOR MINIMUM ANNUAL 1 DAY DURATION LOW FLOWS 
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SUMMARY TABLE FOR EXTREME VALUE ANALYSIS 
FOR MINIMUM ANNUAL CONSECUTIVE 
3 DAY DURATION AVERAGE LOW FLOWS 
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SUMMARY TABLE FOR EXTREME VALUE ANALYSI® 
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B.4.3 SUMMARY TABLE OF MONTHLY 
CONSECUTIVE 7-DAY LOW 
FLOWS WITH A 20-YEAR 
RECURRENCE INTERVAL 
(All flows in m3/s) 
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B.5 FLOW DURATION 
ANALYSIS 
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B.5.1 ANNUAL AND MONTHLY 
FLOW DURATION 
SUMMARY TABLES 
(All flows in m/s) 
(Area in km2) 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


71 STATION AREA: 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 
PER ANNUAL 
0 228.000 103.000 
1 132.000 62.000 
2 112.000 56.400 
3 98.800 50.100 
4 88.300 44.400 
5 79.000 39.600 
6 71.400 36.500 
7 65.400 34.300 
8 60.300 33.400 
9 57.200 32.000 
10 53.800 30.600 
11 50.70 29.700 
12 47.900 28.900 
13 45.600 28.600 
14 43.300 = =—27.. 400 
15 41.600 26.600 
16 39.400 26.100 
17. 37.900 25.500 
18 36.500 24.800 
19 35.400 24.400 
20 34.000 23.700 
21 432.800 23.200 
22 31.70 23.100 
23 30.€0 22.700 
24 29.600 22.400 
25 28.600 22.100 
26 27.800 21.800 
27 27.000 =21.600 
2B 26.200 8 21.300 
29 «25.500 21.000 
30 «24.800 20.700 
31 24.200 20.500 
32. 23.€00 + 20.200 
33 «23.100 + 20.000 
34 «22.500 = 19. 800 
35 21.900 19.500 
3% 21.500 19.300 
37, 21.000 = 19.100 
3 20.400 18.900 
39 20.000 18.700 
40 19.500 18.500 
41 19.100 18.300 
42 18.70 18.200 
43 18.300 17.800 
44 17.800 17.800 
45 17.400 17.400 
46 17.000 17.100 
47 16.600 17.100 
48 16.100 16.800 
49 15.800 16.600 


95.400 
53.500 
44.500 
38.500 
35.400 
32.300 
30.600 
28.600 
27.200 
26.400 


25.500 
25.000 
24.200 
23.800 
23.300 
23.100 
22.400 
21.900 
21.700 
21.300 


20.800 
20.600 
20.300 
20.000 
19.800 
19.400 
19.300 
19.100 
18.800 
18.700 


18.300 
18.200 
18.100 
17.800 
17.600 
17.500 
17.300 
17.100 
16.900 
16.700 


16.600 
16.300 
16.100 
15.900 
15.700 
15.600 
15.300 
15.100 
14.900 
14.600 


149.000 
126.000 
108.000 
99.700 
90.000 
77.300 
68.200 
66.000 
61.400 
58.700 


56. 400 
52.400 
49.800 
47.800 
45.900 
44.400 
42.400 
40.700 
39.400 
38.200 


37.100 
36.200 
35.400 
34.500 
33.400 
32.300 
31.700 
30.600 
30.000 
29.200 


28.300 
27.600 
26.800 
26.200 
25.500 
24.900 
24.400 
23.900 
23.400 
22.800 


22. 400 
22.100 
21.900 
21.500 
21.100 
20.800 
20.400 
20.000 
19.500 
19.100 


1390 


02EB004 NORTH BRANCH MUSKOKA RIVER AT PORT SYDNEY 


APRIL 


228.000 
168.000 
157.000 
153.000 
147.000 
144.000 
140.000 
136.000 
135.000 
132.000 


129.000 
126.000 
123.000 
121.000 
118.000 
116.000 
114.000 
111.000 
109.000 
107.000 


105.000 
103.000 
102.000 
100.000 
98. 300 
96.800 
96.000 
94.600 
91.800 
90.900 


89.500 
87.500 
85.800 
84.400 
82.700 
81.300 
80. 400 
79.600 
78.400 
76.700 


75.900 
75.000 
73.900 
72.500 
71.600 
70.500 
69.200 
68.500 
67.300 
66. 300 


MAY 


167.000 
143.000 
132.000 
122.000 
113.000 
107.000 
101.000 
96. 600 
92.300 
88.200 


83.500 
79.600 
76.200 
73.100 
71.100 
67.700 
64.800 
62.900 
61.500 
60.000 


58.300 
57.200 
56. 600 
55.800 
54.900 
53.500 
52.100 
51.300 
50.700 
49.800 


49.300 
48.400 
47.900 
47.000 
46.700 
45.900 
44.700 
43.900 
42.800 
41.900 


41.100 
40.200 
39.400 
38.800 
38.500 
37.700 
36.800 
36.200 
35.700 
35.100 


JUNE 


102.000 
60.300 
50.700 
45.900 
43.300 
40.800 
39.100 
37.400 
36.200 
34.500 


33.400 
31.700 
30.800 
30.300 
29.700 
28.900 
27.900 
27.200 
26.400 
25.700 


24.900 
24.400 
23.800 
23.500 
22.700 
22.100 
21.700 
21.300 
21.000 
20.400 


20.100 
19.700 
19.400 
18.800 
18.300 
18.000 
17.600 
17.200 
17.000 
16.700 


16.300 
15.900 
15.700 
15.500 
15.100 
14.800 
14.500 
14.200 
13.900 
13.600 


JULY 


146.000 
47.300 
39.900 
34.300 
30.300 
27.900 
25.900 
24.100 
23.600 
22.300 


21.500 
21.000 
20.100 
19.800 
19.000 
18.000 
17.400 
16.700 
16.200 
15.400 


15.300 
14.800 
14.200 
13.600 
12.800 
12.500 
12.100 
11.700 
11.400 
11.000 


10.600 
10.400 
10.200 
10.100 
9.850 
9.630 
9.490 
9.350 
9.170 
9.060 


8.780 
8.670 
8.610 
8.520 
8.350 
8.300 
8.160 
8.050 
7.930 
7.840 


AUGUST 


60.100 
32.000 
27.000 
21.700 
19.300 
16.800 
15.600 
14.600 
13.400 
12.800 


12.200 
11.900 
11.600 
11.300 
11.000 
10.800 
10.600 
10.300 
10.200 
10.100 


10.100 
9.910 
9.770 
9.490 
9.230 
9.060 
8.890 
8.660 
8.550 
8.470 


8.300 
8.210 
8.160 
8.040 
7.930 
7.930 
7.820 
7.73 
7.700 
7.580 


7.530 
7.420 
7.330 
7.220 
7.110 
7.050 
6.990 
6.940 
6.850 
6.820 


SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


163.000 
62.100 
47.600 
41.100 
36.000 
32.300 
29.500 
27.900 
25.700 
24.400 


23.300 
22.100 
21.200 
20.000 
19.000 
18.200 
17.300 
16.800 
16.300 
15.900 


15.400 
14.600 
14.100 
13.600 
12.900 
12.700 
12.300 
12.000 
11.900 
11.600 


11.300 
11.000 
10.800 
10.500 
10.300 
10.000 
9.830 
9.630 
9.340 
9.120 


8.950 
8.830 
8.670 
8.640 
8.520 
8.410 
8.300 
8.160 
7.960 
7.820 


133.000 
73.600 
56.100 
50.400 
46.600 
43.900 
42.500 
40.200 
38.800 
37.300 


36.100 
35.100 
33.800 
32.600 
31.900 
30.600 
30.000 
28.900 
28.100 
27.100 


26.600 
25.900 
25.100 
24.600 
23.700 
23.100 
22.400 
21.800 
21.300 
20.700 


20.000 
19.400 
19.000 
18.400 
17.600 
17.300 
16.800 
16.400 
15.900 
15.400 


14.900 
14.600 
14.000 
13.300 
13.000 
12.800 
12.400 
12.200 
11.900 
11.400 


114.000 
91.300 
79.000 
70.200 
65.400 
61.700 
59.500 
57.800 
55.800 
54.400 


51.800 
49.800 
47.600 
45.700 
44.200 
43.000 
42.200 
41.100 
40.500 
39.600 


38.800 
38.200 
37.700 
37.100 
36.200 
36.000 
35.100 
34.500 
34.000 
33.100 


32.600 
32.000 
31.100 
30.000 
29.400 
28.600 
28.000 
27.500 
26.900 
26.300 


25.900 
25.500 
25.100 
24.600 
24.200 
24.200 
23.700 
23.300 
22.700 
22.300 


112.000 
86. 400 
67.400 
59.500 
53.800 
50. 400 
48.700 
45.600 
44.200 
43.200 


41.600 
40.500 
39.400 
37.900 
37.400 
36.000 
35.100 
34.300 
33.700 
32.900 


32.300 
31.400 
30.600 
30.000 
29.700 
29.000 
28.900 
28.200 
27.800 
27.500 


27.200 
26.600 
26.200 
25.900 
25.500 
25.100 
24.900 
24.500 
24.200 
24.000 


23.700 
23.400 
23.100 
22.800 
22.600 
22.300 
21.900 
21.700 
21.500 
21.100 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 71 STATION AREA: 

PER ANNUAL = JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 15.400 16.300 14.500 18.600 
51 15.100 16.000 14.300 18.200 
52. 14.700 15.900 14.200 17.900 
53 14.300 =15.700 =: 14.100 +=: 117.500 
54 14.000 15.500 13.900 17.300 
55 13.600 15.300 13.500 17.000 
56 13.200 15.300 13.100 16.600 
57 12.900 15.000 13.000 16.300 
58 12.600 14.900 12.70 16.100 
59 12.300 14.500 12.600 15.900 
60 12.000 14.200 12.300 15.700 
61 11.700 13.900 12.200 15.400 
62 11.400 13.800 12.000 15.200 
63 11.100 13.600 11.70 15.000 
64 10.900 13.400 11.500 14.700 
65 10.600 13.100 11.300 14.500 
66 10.300 12.900 11.200 14.300 
67 10.100 12.900 11.000 14.200 
68 9.830 12.600 10.900 14.000 
69 9.510 12.300 10.900 13.700 
70 9.200 12.300 10.800 13.400 
7l 8.980) :12.200 = 10.800 ~—s-: 113.200 
72 8.670 =12.200 +=10.6€00 12.900 
73 8.500 11.900 10.500 12.600 
74 8.270 11.700 10.200 12.500 
75 8.070 11.500 10.000 12.200 
7% 7.840 11.200 9.490 12.000 
77 ~—s« 7.670 ~—-: 11.000 9.150 11.800 
78 = =7.500 10.900 8.810 11.600 
79 ~=67.310 +=: 10.900 8.610 11.300 
8 7.100 10.500 8.520 11.200 
81 6.940 10.200 8.410 10.800 
& 6.770 10.100 8.180 10.700 
& 6.650 9.710 8.100 10.400 
8&4 = 6.510 9.520 7.790 10.200 
8 6.370 9.350 7.650 9.910 
8 6.170 9.060 7.500 9.770 
87 5.980 8.610 7.30 9.180 
8 5.780 8.270 7.220 8.920 
8 5.610 8.100 7.050 8.610 
90 5.380 7.840 6.910 8.380 
91 85.180 7.840 6.850 8.300 
92 4.960 7.700 6.740 7.930 
93 4.700 7.420 6.510 7.590 
94 864.470 7.250 6.230 7.310 
9 4.190 6.510 6.140 7.050 
96 3.940 6.510 5.800 6.800 
97 3.540 6.170 5.130 6.460 
9 3.140 4.760 4.360 6.140 
99 2.350 2.610 3.540 5.440 

100 80.142 2.120 1.270 1.270 

MEAN 24.050 18.744 16.092 26.968 


1390 


02EB004 NORTH BRANCH MUSKOKA RIVER AT PORT SYDNEY 


APRIL 


MAY 


34.800 
34.000 
33.700 
32.800 
32.000 
31.400 
30.600 
30.200 
29.700 
29.200 


28.900 
28.300 
27.800 
27.200 
26.500 
26.000 
25.500 
25.100 
24.600 
24.200 


23.500 
23.100 
22.800 
22.400 
21.900 
21.300 
20.900 
20.500 
19.900 
19.500 


19.200 
18.600 
18.100 
17.700 
17.300 
16.500 
15.900 
14.900 
14.000 
13.300 


12.800 
11.900 
11.300 
10.800 
10.100 

9.710 

9.150 


8.070 


42.306 


JUNE 


JULY 


7.790 
7.670 
7.590 
7.500 
7.420 
7.310 
7.220 
7.140 
7.020 
6.990 


6.880 
6.800 
6.720 
6.680 
6.570 
6.540 
6.430 
6.400 
6.370 
6.320 


6.230 
6.150 
6.060 
5.950 
5.860 
5.750 
5.660 
5.660 
5.550 
5.490 


5.410 


5.210 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER 


6.770 
6.710 
6.650 
6.600 
6.510 
6.490 
6.430 
6.370 
6.370 
6.230 


6.200 
6.120 
6.030 
5.950 
5.920 
5.800 
5.720 
5.660 
5.610 
5.520 


5.380 
5.380 
5.240 
5.150 
5.070 
5.040 
4.960 
4.840 
4.700 
4.590 


4.500 
4.470 
4.450 
4.300 
4.190 
4.190 
4.050 
3.960 
3.820 
3.820 


3.680 
3.620 
3.540 
3.260 
3.230 
2.920 
2.810 
2.550 
2.120 
1.640 
0.283 


7.982 


11.200 
10.800 
10.600 
10.200 
10.000 
9.710 
9.490 
9.200 
9.060 
8.720 


8.410 
8.010 


7.330 
7.310 


6.740 


6.120 


5.490 
5.210 


5.130 


4.470 


4.110 


NOVEMBER DECEMBER 


21.500 
20.900 
20.200 
19.500 
18.800 
18.300 
18.000 
17.500 
17.200 
16.800 


16.300 
15.900 
15.600 
15.100 
14.600 
14.100 
13.600 
13.200 
12.900 
12.700 


12.400 
12.200 
11.800 
11.400 
11.000 
10.600 
10.400 

9.780 

9.200 

8.780 


8.160 
7.730 
7.500 
7.330 
7.250 
7.050 
6.850 
6.740 
6.650 
6.540 


6.460 
6.120 
5.970 
5.660 
5.440 
4.760 
4.160 
4.050 
3.510 
2.750 
1.300 


25.574 


20.700 
20.400 
20.200 
20.000 
19.800 
19.500 
19.500 
19.300 
19.000 
19.000 


18.700 
18.300 
18.100 
17.500 
17.300 
17.000 
16.400 
15.900 
15.600 
15.300 


15.100 
14.800 
14.400 
14.100 
13.900 
13.700 
13.500 
13.300 
13.100 
12.900 


12.600 
12.300 
12.300 
12.200 
11.900 
11.700 
11.000 
10.400 
10.100 

9.850 


9.630 
9.400 
8.860 
8.300 
7.730 
7.190 
6.400 
5.830 
5.410 
5.180 
0.312 


23.951 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


45 STATION AREA: 


1390 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 
0 129.000 81.300 
1 88.900 64.800 
2 78.700 53.000 
3 72.500 47.300 
4 67.200 43.700 
5 61.200 41.600 
6 56.700 39.100 
7 53.200 37.900 
8 49.800 36.200 
9 47.000 35.100 
10 45.000 33.800 
11 42.900 33.100 
12 40.800 32.600 
13 39.600 31.400 
14 38.30 30.900 
15 37.100 30.400 
16 35.900 30.000 
17 34.900 29.700 
18 33.800 29.200 
19 33.100 28.900 
20 32.300 28.300 
21 31.500 28.000 
22 30.900 27.800 
23 30.300 827.600 
24 29.70 27.300 
2 29.200 27.100 
26 28.600 26.800 
27 «28.200 = 26. 500 
28 27.R0 26.300 
29 27.200 = 26.100 
3 26.800 25.900 
31 26.200 25.700 
32. 25.70 25.400 
33. 25.200 25.000 
34 24.700 = 24.900 
35 24.200 24.600 
3% 23.70 24.200 
37 23.300 = 24.000 
3% 22.800 23.700 
39 22.400 23.400 
40 21.900 « 23.200 
41 21.500 22.900 
42 21.100 22.700 
43 20.700 22.600 
44 20.200 22.400 
45 19.800 22.200 
46 19.400 21.900 
47 18.900 21.800 
48 18.500 21.600 
49 18.200 21.400 


75.400 
64.000 
48.700 
45.000 
43.600 
42.500 
40.800 
40.200 
39.600 
39.100 


38.200 
37.700 
36.500 
36.200 
35.700 
35.200 
35.100 
34.800 
34.300 
33.700 


33.400 
33.000 
32.600 
32.200 
31.700 
31.400 
31.100 
30.900 
30.600 
30.300 


30.000 
30.000 
29.700 
29.600 
29.400 
29.200 
28.900 
28.600 
28.300 
28.100 


27.800 
27.600 
27.400 
27.200 
27.000 
26.800 
26.700 
26.400 
26.200 
26.000 


91.700 
75.000 
69.900 
65.500 
63.100 
61.400 
59.200 
57.100 
53.800 
51.500 


49.800 
47.300 
46.200 
45.300 
44.200 
43.300 
42.500 
41.400 
40.800 
39.800 


39.400 
39.400 
38.600 
38.200 
37.700 
37.500 
37.100 
36.500 
36.200 
36.000 


35.700 
35.400 
35.100 
34.800 
34.300 
34.000 
33.700 
33.100 
33.100 
32.800 


32.600 
32.300 
32.300 
32.000 
31.700 
31.400 
31.400 
31.100 
30.900 
30.800 


02E8008 SOUTH BRANCH MUSKOKA RIVER AT BAYSVILLE 


APRIL 


129.000 
115.000 
108.000 
106.000 
102.000 
95.100 
87.800 
85.000 
82.400 
81.000 


78.700 
77.000 
75.300 
73.800 
72.800 
71.100 
69.900 
68.500 
68.000 
67.400 


66. 300 
64.000 
62.300 
60.600 
59.000 
58.000 
56.900 
55.500 
54.900 
53.000 


51.800 
50.400 
49.800 
48.500 
47.900 
47.000 
46.200 
45.300 
44.700 
44.000 


43.300 
42.300 
41.300 
40.200 
39.100 
38.500 
37.300 
36.200 
35.100 
34.300 


MAY 


115.000 
105.000 
101.000 
97.100 
91.700 
88.300 
85.200 
81.300 
78.700 
76.200 


74.500 
73.100 
70.800 
68.800 
65.700 
63.800 
62.000 
59.200 
57.500 
56.100 


54.900 
53.800 
52.700 
51.400 
49.900 
48.500 
48.100 
47.000 
46.100 
45.000 


43.300 
41.900 
40.800 
39.600 
38.300 
37.100 
35.200 
34.300 
32.700 
32.300 


31.400 
30.900 
30.000 
29.200 
28.000 
27.500 
26.900 
26.600 
25.900 
25.500 


JUNE 


JULY 


81.600 126.000 


67.400 
55.400 
51.500 
47.000 
44.200 
40.500 
38.800 
37.400 
35.700 


34.300 
33.100 
32.600 
30.600 
28.900 
28.000 
26.600 
25.200 
24.200 
23.200 


22.100 
21.500 
21.400 
20.800 
20.200 
19.800 
19.600 
19.300 
18.800 
18.500 


18.300 
18.000 
17.500 
16.800 
16.600 
16.100 
15.700 
15.600 
15.300 
15.000 


14.900 
14.900 
14.600 
14.600 
14.300 
14.100 
13.900 
13.700 
13.500 
13.000 


94.000 
58.300 
49.600 
42.200 
36.500 
34.000 
29.400 
25.700 
23.100 


21.800 
19.500 
18.500 
18.000 
17.400 
16.900 
16.300 
15.900 
15.500 
15.100 


14.900 
14.700 
14.600 
14.300 
14.200 
14.000 
14.000 
13.900 
13.600 
13.600 


13.400 
13.300 
13.200 
13.000 
12.800 
12.700 
12.600 
12.500 
12.300 
12.000 


11.800 
11.600 
11.300 
11.100 
10.900 
10.800 
10.600 
10.500 
10.400 
10.200 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


55.400 
39.100 
32.800 
30.900 
28.300 
25.000 
19.700 
18.800 
18.300 
17.100 


16.800 
16.500 
16.100 
15.700 
15.600 
15.500 
15.300 
15.000 
14.900 
14.700 


14.600 
14.300 
14.100 
13.900 
13.700 
13.400 
13.100 
13.000 
12.900 
12.700 


12.700 
12.600 
12.300 
12.100 
11.900 
11.700 
11.600 
11.500 
11.400 
11.200 


11.000 
10.800 
10.600 
10.600 
10.400 
10.400 
10.400 
10.300 
10.200 
10.100 


81.200 
73.100 
56.600 
47.300 
41.300 
38.700 
34.500 
32.600 
31.000 
30.000 


29.000 
27.700 
26.800 
24.900 
24.000 
23.300 
22.700 
22.000 
21.200 
20.700 


20.700 
20.100 
20.000 
19.400 
18.800 
18.500 
18.300 
17.800 
17.400 
16.800 


16.500 
16.100 
15.700 
15.600 
15.500 
15.300 
15.200 
14.900 
14.800 
14.600 


14.400 
14.300 
14.000 
13.800 
13.600 
13.500 
13.500 
13.300 
13.200 
13.100 


86.400 
79.300 
74.800 
52.200 
48.200 
45.600 
43.000 
41.200 
39. 400 
38.000 


37.700 
36.100 
33.400 
32.000 
30.900 
29.400 
28.600 
27.500 
27.100 
26.600 


25.700 
25.000 
24.800 
24.200 
23.900 
23.300 
23.200 
22.800 
22.300 
21.800 


21.400 
21.200 
20.800 
20.600 
20.200 
19.900 
19.600 
19.100 
18.800 
18.500 


18.300 
18.100 
17.700 
17.400 
17.000 
16.600 
16.300 
16.000 
15.900 
15.700 


77.000 
68.300 
65. 400 
58.000 
54.400 
51.500 
48.400 
47.000 
44.900 
42.500 


41.100 
40.200 
39.400 
37.700 
36.100 
35.200 
34.500 
33.100 
32.600 
30.900 


29.200 
28.600 
27.900 
27.300 
26.700 
26.100 
25.100 
23.700 
23.400 
22.500 


20.700 
20.300 
20.100 
19.900 
19.100 
18.900 
18. 400 
18.300 
18.000 
17.500 


17.300 
17.100 
16.900 
16.600 
16.400 
16.100 
15.700 
15.400 
15.200 
14.700 


92.000 
82.000 
71.600 
66.300 
61.200 
58.100 
54.900 
44.200 
41.300 
39.600 


36.800 
35.500 
34.000 
33.100 
32.400 
31.400 
30.900 
30.300 
29.700 
29.200 


28.900 
28.600 
28.300 
28.000 
27.700 
27.400 
27.000 
26.600 
25.900 
25.800 


25.500 
25.100 
24.800 
24.500 
24.200 
24.000 
23.900 
23.600 
23.300 
23.000 


22.800 
22.500 
22.000 
21.500 
21.200 
21.100 
20.800 
20. 400 
20.300 
20.000 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


45 STATION AREA: 


1390 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 
PER ANNUAL 
50 17.800 21.200 
51 17.400 21.100 
52. 17.000 20.800 
53 16.600 20.700 
54 16.200 20.400 
55 15.900 20.200 
56 15.600 20.000 
57. 15.400 19.700 
58 15.000 19.500 
59 14.900 19.400 
6 14.500 19.100 
61 14.300 18.900 
62 14.000 18.700 
63 13.800 18.400 
64 13.600 18.100 
65 13.400 17.800 
6 13.100 17.700 
67 12.900 17.700 
68 12.700 17.500 
69 12.500 17.300 
70 12.300 =17.100 
7l «12.100 16.800 
72 11.900 16.600 
73 11.70 16.300 
74 11.500 16.000 
7 11.300 15.700 
76 11.000 15.500 
77 =10.800 15.200 
78 10.600 14.900 
79 10.400 14.600 
8 10.100 14.500 
81 9.850 14.400 
& 9.540 14.200 
8&8 9.320 13.800 
84 8.980 13.600 
& 8.670 13.500 
8 8.300 13.400 
87 8.010 13.100 
8 7.670 13.000 
8 7.280 12.700 
90 6.850 12.500 
91 6.510 12.100 
92 6.090 12.000 
93 5.690 11.600 
94 5.320 11.300 
9 4.870 10.800 
9 4.160 10.200 
97 3.480 9.850 
98 2.970 9.660 
2.410 6.820 
100 80.510 4.960 
MEAN 23.037 22.856 


25.900 
25.700 
25.500 
25.300 
25.000 
24.800 
24.600 
24.500 
24.300 
24.000 


23.900 
23.700 


02EB008 SOUTH BRANCH MUSKOKA RIVER AT BAYSVILLE 


APRIL 


MAY 


25.100 
24.700 
24.200 
23.700 
23.200 
22.800 
22.400 
21.900 
21.700 
21.100 


20.800 
20.400 
20.000 
19.500 
19.100 
18.500 
18.200 
17.700 
17.100 
16.300 


16.100 
15.500 
14.900 
14.700 
14.500 
14.300 
13.900 
13.600 
13.400 
13.100 


13.000 
12.700 
11.800 
11.600 
11.000 
10.200 
9.850 
9.510 
8.950 
8.770 


8.260 
7.670 
6.910 
6.000 
5.010 
3.960 
3.260 
2.660 
2.040 
1.570 
0.510 


33.919 


JUNE 


12.900 
12.700 
12.500 
12.400 
12.300 
12.100 
12.000 
11.600 
11.400 
11.300 


11.100 
11.000 
10.800 
10.600 
10.500 
10.400 
10.300 

9.970 

9.740 

9.540 


9.370 
9.180 
9.000 
8.780 
8.360 
8.210 
7.990 
7.850 
7.480 
7.280 


7.110 
6.910 
6.740 
6.510 
6.430 
6.290 
6.120 
5.690 
5.610 
5.320 


5.180 
4.870 
4.590 
4.300 
3.880 
3.510 
3.400 
2.970 
2.860 
2.290 
1.810 


16.657 


JULY 


10.200 
9.850 
9.540 
9.230 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


13.000 
12.900 
12.800 
12.700 
12.600 
12.600 
12.500 
12.300 
12.200 
12.100 


12.100 
11.900 
11.800 
11.600 
11.500 
11.500 
11.400 
11.200 
11.100 
11.100 


11.000 
10.900 
10.800 
10.600 
10.500 
10.400 
10.100 

9.900 

9.740 

9.430 


9.320 
8.780 
8.580 
8.350 
8.270 
8.100 
8.070 
7.820 
7.620 
7.110 


6.910 
6.570 
6.090 
5.690 
5.520 
5.410 
5.270 
4.470 
4.010 
2.390 
2.210 


16.295 


15.400 
15.300 
15.100 
14.900 
14.600 
14.300 
14.300 
14.000 
14.000 
13.800 


13.700 
13.500 
13.400 
13.200 
13.000 
12.900 
12.600 
12.500 
12.200 
12.000 


11.800 
11.700 
11.600 
11.500 
11.200 
11.000 
10.800 
10.500 
10.300 
10.100 


10.100 
9.850 
9.740 
9.540 
9.460 
9.430 
9.320 
9.060 
9.000 
8.830 


8.670 
8.470 
8.350 
8.160 
7.980 
7.870 
7.480 
6.820 
6.460 
5.690 
4.560 


19.783 


14.300 
13.800 
13.600 
13.500 
13.400 
13.300 
13.100 
13.000 
12.700 
12.600 


12.500 
12.300 
12.300 
12.200 
12.100 
12.000 
11.800 
11.700 
11.600 
11.400 


11.200 
11.000 
10.900 
10.700 
10.600 
10.400 
10.100 

9.830 

9.660 

9.460 


9.460 
9.230 
9.060 
8.920 
8.670 
8.500 
8.270 
8.010 
7.870 
7.670 


7.390 
6.970 
6.820 
6. 460 
6.200 
6.090 
5.950 
5.950 
5.610 
4.870 
4.590 


20.015 


1° 800 
ls. 400 
19.300 
19.100 
18.800 
18.700 
18.400 
18.100 
18.000 
17.700 


17.400 
17.200 
16.800 
16.600 
16.300 
16.000 
16.000 
15.800 
15.700 
15.500 


15.200 
15.000 
14.700 
14.300 
14.100 
14.000 
13.800 
13.400 
13.000 
12.500 


12.400 
12.200 
12.100 
12.000 
11.900 
11.800 
11.700 
11.700 
11.500 
11.200 


10.600 
10.100 
10.100 
9.660 
9.120 
8.100 
6.990 
6.290 
5.780 
5.440 
4.640 


23.149 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


21 STATION AREA: 


PER ANNUAL = JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 
0 253.000 182.000 
1 198.000 163.000 
2 174.000 144.000 
3 153.000 118.000 
4 140.000 82.700 
5 125.000 77.300 
6 112.000 56.400 
7 98.000 42.000 
8 88.300 35.500 
9 76.700 26.000 
10 70.500 21.100 
11 65.200 19.500 
12. 59.200 14.700 
13. 54.100 7.230 
14 50.100 6.610 
15 45.900 6.270 
16 43.000 5.860 
17 39.900 5.600 
18 35.700 5.390 
19 32.300 5.300 
20 30.300 5.210 
21 27.800 5.180 
22 24.800 5.140 
23 23.200 5.100 
24 21.000 5.050 
25 19.500 5.030 
26 = =17.600 5.000 
27 16.100 4.970 
28 14.300 4.880 
29 12.500 4.810 
30 =10.000 4.640 
31 97.910 4.640 
32.s«6..710 4.530 
336.200 4.400 
34 55.840 4.300 
35s 5.550 4.260 
3% = 55.350 4.200 
37 —s—: §. 200 4.130 
3 5.060 4.080 
39 = 4.960 4.050 
40 4.800 3.970 
41 4.640 3.910 
42 4.470 3.820 
43 4.30 3.740 
44 4.300 3.710 
45 4.220 3.680 
46 4.160 3.620 
47 = 4.080 3.540 
48 4.000 3.290 
49 3.880 3.230 


135.000 
115.000 
108.000 
54.100 
47.600 
40.800 
34.000 
32.000 
31.100 
30.600 


29.200 
28.600 
25.500 
24.600 
23.500 
17.000 
14.700 

9.520 

7.290 

6.380 


6.140 
6.050 
5.910 
5.720 
5.350 
5.270 
5.130 
5.040 
5.000 
5.000 


4.970 
4.900 
4.810 
4.760 
4.670 
4.570 
4.460 
4.390 
4.380 
4.330 


4.220 
4.190 
4.110 
4.020 
3.920 
3.860 
3.820 
3.720 
3.670 
3.620 


193.000 
165.000 
158.000 
141.000 
138.000 
130.000 
119.000 
114.000 
112.000 
104.000 


99.700 
96. 300 
94.100 
92.200 
90. 400 
89.800 
88. 300 
85.800 
82.600 
78.600 


74.800 
71.800 
69.500 
68. 400 
66.800 
65.700 
64.300 
62.300 
60.000 
58.300 


55.100 
53.600 
52.000 
51.000 
49.600 
47.300 
45.900 
45.000 
44.400 
43.800 


42.800 
42.200 
39.900 
39.100 
37.400 
34.500 
32.000 
31.200 
30.300 
27.000 


02EB011 


APRIL 


253.000 
248.000 
246.000 
241.000 
230.000 
221.000 
215.000 
207.000 
200. 000 
197.000 


193.000 
189.000 
183.000 
180.000 
175.000 
173.000 
169.000 
161.000 
154.000 
151.000 


148.000 
145.000 
143.000 
142.000 
137.000 
133.000 
129.000 
126.000 
125.000 
122.000 


121.000 
118.000 
116.000 
112.000 
109.000 
107.000 
104.000 
101.000 

96. 300 

93.300 


88.600 
83.500 
79.900 
77.600 
75.800 
74.100 
72.800 
71.400 
69.400 
65.400 


MOON RIVER AT HIGHWAY NO. 69 


MAY 


246.000 
207.000 
194.000 
174.000 
158.000 
151.000 
146.000 
141.000 
135.000 
125.000 


113.000 
103.000 
99.000 
87.200 
75.100 
69.700 
65.700 
62.700 
58.900 
57.800 


55.500 
52.700 
49.600 
46.700 
43.600 
43.000 
40.800 
39.600 
38.000 
36.200 


34.800 
33.700 
33.100 
32.300 
31.700 
31.200 
30.800 
29.500 
28.700 
27.800 


27.200 
26.000 
25.100 
24.900 
24.600 
24.000 
23.400 
23.000 
22.300 
21.600 


JUNE 


174.000 
96.200 
76.700 
73.800 
62.300 
56. 400 
51.800 
47.900 
42.700 
40.800 


39.400 
32.000 
30.000 
25.400 
22.100 
21.000 
20.400 
18.600 
18.200 
17.300 


16.600 
15.200 
14.400 
14.000 
13.100 
12.400 
9.760 
8.130 
7.610 
7.450 


6.680 
5.760 
5.570 
5.250 
5.180 
5.050 
4.980 
4.940 
4.890 
4.800 


4.730 
4.560 
4.470 
4.390 
4.300 
4.290 
4.230 
4.180 
4.150 
4.070 


JULY 


139.000 
82.400 
33.700 
26.100 

7.820 
5.790 
5.590 
5.470 
5.370 
5.350 


5.330 
5.310 
5.270 
5.150 
4.960 
4.710 
4.560 
4.370 
4.330 
4.300 


4.250 
4.210 
4.160 
4.130 
4.110 
4.110 
4.020 
3.910 
3.600 
3.510 


3.430 
3.370 
3.310 
3.140 
2.970 
2.530 
2.450 
1.860 
1.640 
1.600 


1.580 
1.540 
1.460 
1.420 
1.370 
1.300 
1.240 
1.200 
1.180 
1.100 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEVBER 


34.000 
7.420 
5.280 
5.180 
5.030 
4.810 
4.470 
4.360 
4.300 
4.280 


4.250 
4.190 
4.160 
4.110 
4.080 
4.020 
3.710 
3.600 
3.570 
3.540 


2.700 
2.550 
1.910 
1.810 
1.680 
1.620 
1.550 
1.400 
1.360 
1.310 


1.280 
1.270 
1.250 
1.240 
1.230 
1.210 
1.180 
1.160 
1.140 
1.110 


1.100 


1.070 


188.000 
169.000 
147.000 
116.000 
71.100 
37.700 
24.400 
13.300 
9.630 
7.200 


5.900 
5.550 
5.200 
4.470 
4.250 
4.190 
4.160 
4.130 
4.110 
4.020 


3.940 
3.820 
3.770 
3.740 
3.650 
2.990 
2.790 
2.210 
2.100 
1.960 


1.860 
1.820 
1.800 
1.770 
1.730 
1.720 
1.680 
1.630 
1.580 
1.530 


1.490 
1.440 
1.400 
1.380 
1.350 
1.340 
1.310 
1.300 
1.270 
1.250 


86.700 
76.600 
68.800 
65.200 
62.400 
59.900 
55.200 
53.900 
50.700 
48.700 


45.900 
44.000 
41.000 
36.800 
27.200 
24.400 
23.200 
16.800 
12.100 
11.200 


9.630 
8.500 
7.310 
6.740 
5.800 
5.280 
4.740 
4.360 
4.030 
3.820 


3.680 
3.540 
3.450 
3.430 
3.340 
3.250 
3.130 
3.030 
2.940 
2.860 


2.790 
2.720 
2.650 
2.600 
2.410 
2.290 
2.190 
2.050 
1.940 
1.870 


198.000 
186.000 
174.000 
131.000 
105.000 
94.100 
78.200 
71.400 
65.700 
62.000 


58.900 
56.500 
54.400 
53.600 
52.100 
50.400 
49.000 
47.700 
45.900 
40.900 


31.700 
29.700 
28.300 
26.400 
22.700 
19.500 
14.400 
10.200 

8.640 

7.020 


6.550 
6.430 
6.340 
6.200 
5.740 
5.400 
4.990 
4.750 
4.610 
4.520 


4.450 
4.320 
4.250 
4.110 
4.000 
3.940 
3.800 
3.730 
3.650 
3.620 


244.000 
215.000 
192.000 
172.000 
156.000 
140.000 
127.000 
121.000 

93.100 

69.100 


65.700 
58.000 
51.800 
46.200 
41.000 
36.900 
34.000 
29.200 
23.000 
19.800 


15.600 
12. 400 
10.500 
7.960 
7.460 
7.070 
6.700 
6.530 
6.350 
6.200 


6.030 
5.900 
5.700 
5.600 
5.500 
5.350 
5.180 
5.040 
4.990 
4.900 


4.720 
4.560 
4.340 
4.280 
4.200 
4.160 
4.080 
3.990 
3.820 
3.740 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 21 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 3.770 3.090 3.540 23.700 
51 3.650 3.030 2.920 22.100 
52. 3.570 2.920 2.780 20.800 
53. 3.450 2.860 2.580 18.600 
54 3.260 2.820 2.410 16.900 
55 3.060 2.780 2.370 13.800 
56 2.890 2.720 2.310 11.600 
57 2.740 2.650 2.270 9.460 
58 2.590 2.610 2.250 8.480 
59 2.510 2.570 2.230 7.020 
60 2.430 2.530 2.190 6.180 
61 2.330 2.460 2.170 5.410 
62 2.260 2.430 2.140 5.040 
63 2.190 2.370 2.120 4.760 
64 2.120 2.350 2.100 4.700 
65 2.070 2.320 2.100 4.580 
6 1.990 2.290 2.080 4.420 
67 = 1.900 2.260 2.040 4.330 
68 1.820 2.230 2.000 4.280 
69 = 1.740 2.210 1.930 4.220 
70 =: 11.670 2.190 1.900 3.960 
7. ~~—s-1.610 2.130 1.880 3.620 
72 550 2.110 1.870 3.620 
73 =—-:1.480 2.090 1.860 3.280 
74 = 1.410 2.060 1.840 3.000 
72 mel 350 2.020 1.810 2.830 
7% §=1.290 2.000 1.790 2.730 
77 ~—- 1.240 1.980 1.760 2.560 
78 = 1.190 1.960 1.740 2.490 
7 «1.150 1.900 1.680 2.460 
8 1.110 1.860 1.630 2.410 
81 1.070 1.750 1.610 2.290 
& 1.020 1.740 1.560 2.250 
8 0.994 1.700 1.560 2.200 
84 = 0.968 1.640 1.550 2.100 
8 0.941 1.610 1.540 2.100 
8 0.918 1.610 1.500 2.050 
87 0.900 1.610 1.500 1.90 
8&8 0.872 1.540 1.400 1.780 
89 0.850 1.460 1.390 1.720 
90 0.825 1.430 1.360 1.700 
91 0.799 1.400 1.310 1.670 
92 0.765 1.380 1.250 1.820 
S3ie02733 1.350 1.220 1.500 
94 =§=—.0.. 680 1.330 1.180 1.060 
S 0.640 1.260 1.140 1.030 
96 0.602 1.210 1.120 1.010 
97 = 0.566 1.160 1.080 0.951 
98 0.510 1.150 1.040 0.903 
99 0.433 1.120 1.000 0.861 

100 =: 0.303 1.060 0.946 0.830 

MEAN 21.831 11.868 10.028 39.716 


02£B011 


APRIL 


MOON RIVER AT HIGHWAY NO. 69 


MAY 


JUNE 


JULY 


0.561 
0.549 


0.510 


0.413 


0.411 


1.230 
1.220 
1.200 
1.190 
1.180 
1.160 
1.150 
1.140 
1.130 
1.120 


1.120 
1.100 
1.090 
1.080 
1.060 
1.050 
1.030 
1.020 
1.010 
1.000 


0.996 
0.991 
0.982 
0.972 
0.965 
0.954 
0.949 
0.934 
0.929 
0.926 


0.917 
0.915 
0.911 
0.903 
0.895 
0.878 
0.867 
0.854 
0.850 
0.833 


0.827 
0.796 
0.782 
0.765 
0.742 
0.683 
0.552 
0.456 
0.405 
0.399 
0.377 


8.678 


1.780 
1.700 
1.630 
1.580 
1.510 


3.540 
3.480 
3.300 
3.230 
3.090 
3.060 
2.960 
2.860 
2.720 
2.620 


2.560 
2.510 
2.440 
2.380 
2.290 
2.250 
2.100 
2.060 
2.010 
1.920 


1.880 
1.830 
1.770 
1.710 
1.640 
1.620 
1.590 
1.570 
1.540 
1.520 


1.490 
1.440 
1.420 
1.390 
1.330 
1.270 
1.220 
1.150 
1.010 
0.985 


0.934 
0.810 
0.779 
0.745 
0.697 
0.637 
0.606 
0.544 
0.532 
0.504 
0.323 


19.769 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


3.650 
3.570 
3.480 
3.370 
3.280 
3.190 
3.050 
2.950 
2.780 
2.710 


2.640 
2.580 
2.560 
2.550 
2.550 
2.530 
2.510 
2.500 
2.470 
2.460 


2.420 
2.390 
2.380 
2.350 
2.320 
2.290 
2.280 
2.250 
2.230 
2.210 


2.190 
2.180 
2.170 
2.150 
2.140 
2.120 
2.100 
2.070 
2.050 
2.020 


2.000 
1.970 
1.960 
1.910 
1.890 
1.740 
1.660 
1.520 
1.360 
0.940 
0.753 


21.526 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


21 STATION AREA: 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 
PER ANNUAL 
0 139.000 117.000 
1 123.000 104.000 
2 116.000 102.000 
3 110.000 101.000 
4 107.000 101.000 
5 105.000 99.600 
6 103.000 99.100 
7 101.000 98.500 
8 99.900 98.000 
9 98.800 97.700 
10 98.000 97.100 
11 97.400 96.700 
12 96.800 96.300 
13. 96.300 96.000 
14 95.700 95.700 
15 95.400 95.100 
16 95.100 95.100 
17 94.900 94.900 
18 94.600 94.600 
19 94.300 94.500 
20 94.000 94.300 
21 93.800 94.000 
22. 93.700 93.800 
23 93.400 93.700 
24 93.200 93.400 
25 93.100 93.200 
26 92.800 92.700 
27 92.€00 92.300 
2 92.300 92.000 
29 92.000 92.000 
3 691.700 91.500 
31 91.400 90.900 
32. 90.900 90.600 
33 90.400 90.000 
34 89.800 89.800 
35 489.200 89.300 
3% 88.300 88.700 
37 87.800 88.300 
38 «48.900 87.900 
39 86.100 87.200 
40 85.200 8.900 
41 84.400 86.700 
42 83.300 86.100 
43 82.400 85.800 
44 81.600 85.500 
45 80.500 85.200 
46 79.600 84.800 
47 78.400 84.100 
48 77.300 84.000 
49 76.200 83.500 


111.000 
110.000 
106.000 
103.000 
101.000 
100.000 
98.800 
98. 300 
97.700 
97.400 


96. 800 
96.100 
95.700 
95.100 
94.900 
94.900 
94.500 
94. 300 
93.900 
93.700 


93.600 
93. 400 
93.400 
93.300 
93.200 
93.200 
93.100 
93.000 
92.900 
92.800 


92.800 
92.700 
92.600 
92.500 
92.400 
92.300 
92.200 
92.000 
92.000 
91.700 


91.600 
91.500 
91.200 
91.100 
90.900 
90.600 
90.500 
90.000 
89.800 
89.200 


121.000 
111.000 
106.000 
106.000 
105.000 
103.000 
102.000 
101.000 
99.600 
98. 300 


97.700 
97.100 
96. 800 
96.600 
96.200 
96.000 
95.800 
95.700 
95.500 
95. 400 


95. 300 
95.100 
95.100 
95.000 
94.900 
94.800 
94.700 
94.600 
94.600 
94.500 


94.300 
94.300 
94.100 
94.000 
94.000 
93.900 
93.800 
93.700 
93.700 
93.600 


93.500 
93.400 
93. 400 
93.200 
93.200 
93.200 
93.000 
92.900 
92.900 
92.600 


02EB012 
APRIL 


139.000 
127.000 
126.000 
123.000 
119.000 
118.000 
114.000 
112.000 
109.000 
108.000 


108.000 
107.000 
105.000 
105.000 
104.000 
104.000 
103.000 
102.000 
102.000 
101.000 


101.000 
100.000 
100.000 
99.700 
99.400 
99.100 
99.100 
98. 800 
98.500 
98.300 


98.000 
98.000 
97.700 
97.500 
97.400 
97.100 
96. 800 
96.600 
96.300 
96.100 


96.000 
95.800 
95.600 
95.400 
95.300 
95.100 
95.100 
95.000 
94.900 
94.700 


MUSKOKA RIVER AT HIGHWAY NO. 69 


MAY 


137.000 
134.000 
132.000 
131.000 
129.000 
127.000 
125.000 
125.000 
122.000 
121.000 


120.000 
120.000 
119.000 
118.000 
117.000 
117.000 
116.000 
114.000 
113.000 
112.000 


111.000 
110.000 
108.000 
107.000 
106.000 
105.000 
103.000 
102.000 
101.000 

99.100 


98.500 
98.000 
97.900 
97.500 
97.400 
96.800 
96.100 
95.200 
94.900 
94.300 


94.000 
93.700 
93.200 
92.700 
92.500 
92.100 
92.000 
91.700 
91.200 
90.600 


JUNE 


105.000 
99.000 
95.200 
94.300 
93.500 
92.900 
92.000 
90.600 
89.900 
88.500 


87.000 
86.100 
84.300 
82.400 
80.600 
78.400 
76.500 
72.800 
70.500 
69.400 


68.800 
66.800 
64.600 
63.100 
60.300 
58.900 
55.800 
54.600 
52.400 
51.900 


50.500 
49.600 
49.300 
49.200 
48.100 
47.400 
47.000 
46.700 
46.300 
46.000 


45.600 
44.200 
43.600 
42.000 
41.300 
39.200 
38.300 
37.100 
36.500 
35.900 


JULY 


101.000 
95.100 
93.200 
92.300 
90.000 
86.700 
83.800 
82.100 
76.800 
69.100 


66.900 
66.000 
64.700 
62.300 
60.600 
57.600 
54.500 
52.100 
49.800 
49.000 


45.900 
44.200 
42.600 
40.900 
39.100 
38.700 
36.800 
35.400 
34.300 
33.700 


32.900 
32.000 
31.500 
30.900 
29.800 
29.400 
28.900 
28.400 
27.800 
27.400 


27.100 
26.400 
25.700 
25.100 
24.900 
24.600 
24.100 
23.600 
23.100 
22.700 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


94.900 
91.900 
88.900 
84.300 
81.000 
77.300 
73.000 
69.900 
66.300 
60.300 


57.800 
53.700 
49.600 
48.100 
45.900 
43.200 
40.200 
39.400 
35.900 
34.000 


32.300 
31.400 
30.000 
28.900 
28.300 
27.300 
26.500 
26.200 
25.800 
25.500 


24.800 
24.300 
23.600 
22.900 
22.400 
22.200 
21.900 
21.100 
20.700 
20.200 


19.400 
18.900 
18.100 
18.000 
17.500 
17.100 
16.700 
16.600 
16.200 
16.000 


118.000 
113.000 
108.000 
101.000 
95.500 
94.000 
93.200 
91.800 
91.100 
89.500 


88.200 
85.100 
83.100 
81.100 
80.400 
77.600 
75.900 
73.100 
70.200 
68.500 


67.100 
63.100 
59.900 
58.800 
58.300 
57.700 
55.800 
55.400 
53.800 
53.000 


51.600 
49.900 
49.500 
49.100 
48.400 
47.900 
47.300 
46.700 
46.400 
45.900 


44.700 
43.900 
43.300 
42.600 
41.400 
40.200 
39.100 
38.500 
37.900 
37.700 


105.000 
101.000 
97.200 
96.100 
95.700 
95.200 
94.900 
94.600 
94.300 
94.300 


94.000 
93.900 
93.700 
93.600 
93.400 
93.300 
93.200 
93.100 
92.900 
92.500 


92.300 
92.000 
91.700 
91.500 
91.200 
90. 600 
89.800 
89.200 
88.100 
87.200 


86. 400 
85.200 
82.900 
81.400 
79.700 
78.700 
77.300 
75.900 
74.800 
73.900 


73.100 
71.800 
70.700 
68.200 
67.100 
66.300 
65.500 
65.100 
63.700 
62.900 


137.000 
111.000 
110.000 
106.000 
105.000 
103.000 
101.000 
100.000 

98.800 

98.200 


96. 900 
96. 300 
96.100 
95.500 
95.400 
95.200 
95.100 
94.900 
94.700 
94.300 


94.300 
94.000 
93.700 
93.600 
93.400 
93.200 
93.200 
92.800 
92.600 
92.300 


92.000 
91.200 
90.900 
90.900 
90.600 
90.300 
89.500 
88.900 
88.600 
88.600 


88.300 
87.700 
87.200 
86.700 
86.100 
85.000 
84.100 
82.400 
81.000 
79.600 


127.000 
112.000 
109.000 
109.000 
108.000 
107.000 
107.000 
106.000 
105.000 
104.000 


103.000 
102.000 
101.000 
99.800 
99. 300 
99.100 
98.500 
97.700 
97.400 
97.100 


96. 800 
96.600 
96. 300 
96.000 
95.700 
95.600 
95.400 
95.100 
94.900 
94.600 


94.300 
94.000 
94.000 
93.900 
93.700 
93.700 
93.400 
93. 400 
93.300 
93.200 


93.000 
92.900 
92.600 
92.300 
92.000 
91.700 
91.500 
91.200 
91.200 
90. 600 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


PER ANNUAL 


SBBQKRLSRBLS BRESRRLBSRZBS AaANYaAARANAS BBVIKSRLBSRLSS SHSVSRLBeReS 
8 


_ 


$ 
g 
8 


21 STATION AREA: 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


83.000 
82.700 
82.200 


88.600 
88.300 
87.900 


028012 


APRIL 


MUSKOKA RIVER AT HIGHWAY NO. 69 


MAY 


JUNE 


JULY 


22.300 
21.900 
21.500 
21.300 
21.100 
20.400 
19.900 
19.500 
19.200 
18.500 


18.200 
17.800 
17.300 
16.900 
16.400 
16.300 
16.100 
15.800 
15.300 
15.000 


14.700 
14.500 
14.200 
13.800 
13.400 
13.000 
12.200 
11.800 
11.500 
11.000 


10.600 
10.100 
9.880 
9.570 
9.200 
8.600 
7.960 
7.670 
7.250 
6.800 


6.420 
6.030 
5.920 
5.660 
5.470 
4.890 
4.350 
3.600 
3.090 
2.220 
0.688 


29.955 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECE-BER 


15.800 
15.600 
15.400 
15.100 
15.000 
14.700 
14.300 
14.200 
13.800 
13.500 


13.300 
12.900 
12.600 
12.200 
12.000 
11.900 
11.800 
11.500 
10.900 
10.400 


10.300 
10.100 
9.920 
9.630 
9.420 
9.290 
9.160 
8.860 
8.430 
8.240 


7.910 
7.72% 
7.480 
7.030 
6.850 
6.510 
6.320 
6.000 
5.830 
5.490 


5.370 
5.220 
5.070 
4.570 
4.420 
4.200 
3.940 
3.370 
2.940 
1.970 
1.230 


23.549 


37.100 
36.800 
36.000 
35.700 
35.100 
33.700 
33.100 
32.300 
31.700 
31.100 


62.000 
60.000 
58.800 
56.100 
54.400 
53.000 
50.700 
49.300 
48.700 
48.300 


47.900 
47.000 
46.700 
45.600 
45.000 
44.500 
43.900 
43.300 
42.900 
42.500 


42.200 
41.300 
40.100 
39.400 
37.900 
36.500 
35.400 
34.300 
32.800 
32.000 


31.400 
30.600 
30.000 
28.900 
27.300 
26.300 
25.700 
24.700 
22.600 
21.800 


20.600 
19.700 
18.400 
17.700 
17.300 
16.000 
15.200 
12.700 

9.200 

3.480 

0.887 


60.199 


78.700 
77.000 
75.900 
74.200 
70.800 
69.100 
64.600 
58.000 
55.400 
54.400 


52.700 
51.000 
50.100 
49.800 
49.400 
49.300 
48.800 
48.300 
48.100 
47.600 


47.200 
46.400 
45.600 
45.000 
44.600 
44.200 
43.400 
42.200 
41.300 
40.800 


40.300 
39.600 
37.400 
36.900 
36.200 
35.700 
34.100 
33.400 
32.000 
31.400 


30.000 
28.900 
27.500 
25.300 
24.200 
22.600 
21.100 
20.000 
19.100 
16.700 
14.600 


68.602 


90.300 
90.000 
90.000 
89.800 
89.500 
88.900 
88.600 
88.300 
88.100 
87.500 


87.200 
86.700 
86.400 
85.900 
85.200 
84.000 
83.800 
83.300 
82.700 
82.100 


81.800 
81.000 
80.500 
79.900 
79.600 
79.000 
78.700 
78.200 
77.900 
77.000 


76.700 
76.200 
73.900 
74.800 
74.200 
73.300 
72.500 
71.600 
71.100 
69.900 


68.000 
66.500 
64.600 
60. 300 
57.500 
54.300 
51.200 
49.800 
49.300 
42.500 
36.800 


86. 982 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


13 STATION AREA: 


593 


PER ANNUAL = JANUARY FEBRUARY MARCH 


WOON AUF WNH OC 


BSFFEERBZS BESGRKRKEBKRHEB BRBUFERSORKRG 


& 


168.000 
71.900 
58.300 
47.000 
41.900 
37.600 
34.600 
31.900 
29.400 
26.900 


25.100 
23.500 
22.300 
21.200 
20.200 
19.200 
18.000 
17.200 
16.600 
15.900 


15.300 
14.700 
14.200 
13.800 
13.400 
13.000 
12.700 
12.400 
12.000 
11.700 


11.200 
10.900 
10.500 
10.300 
9.960 
9.660 
9.390 
9.180 
8.940 
8.690 


8.500 
8.300 
8.100 
7.50 
7.760 
7.610 
7.¥0 
7.200 
7.020 
6.870 


37.200 
22.200 
20.800 
19.500 
18.000 
16.500 
15.200 
14.000 
13.300 
12.400 


11.600 
10.900 
10.500 
10.000 
9.490 
9.060 
8.760 
8.500 
8.210 
8.000 


7.790 
7.650 
7.480 
7.220 
6.940 
6.650 
6.650 
6.600 
6.500 
6.400 


6.230 
6.200 
6.100 
6.090 
6.000 
5.950 
5.950 
5.900 
5.850 
5.800 


5.750 
5.720 
5.680 
5.660 
5.610 
5.580 
5.550 
5.520 
5.500 
5.440 


82.300 
43.500 
34.800 
32.400 
27.000 
19.800 
14.900 
14.200 
13.000 
12.000 


10.700 
9.200 
8.200 
7.900 
7.100 
6.880 
6.700 
6.510 
6.450 
6.250 


6.200 
6.000 
5.860 
5.600 
5.440 
5.380 
5.240 
5.150 
5.100 
5.100 


5.070 
5.040 
5.000 
4.930 
4.850 
4.810 
4.800 
4.7530 
4.670 
4.620 


4.600 
4.500 
4.500 
4.450 
4.300 
4.350 
4.300 
4.250 
4.220 
4.220 


99.700 
77.200 
54.700 
46.700 
42.500 
38.200 
34.800 
32.300 
29.700 
27.700 


26.000 
23.900 
22.100 
20. 400 
19.800 
18.800 
17.600 
17.200 
17.000 
16.700 


16.100 
15.600 
15.500 
15.200 
14.600 
14.200 
14.100 
14.000 
13.800 
13.700 


13.500 
13.500 
13.300 
13.200 
13.000 
12.700 
12.600 
12.500 
12.300 
12.000 


11.700 
11.300 
11.300 
11.200 
10.700 
10.300 
10.100 

9.700 

9.400 

9.200 


02EB013 


APRIL 


168.000 
132.000 
115.000 
99.900 
88.100 
82.700 
75.800 
73.800 
72.500 
70.500 


68.800 
67.700 
64.500 
63.500 
61.800 
61.100 
59.700 
59.200 
58. 300 
56.900 


56. 400 
54.600 
51.800 
51.000 
49.800 
48.400 
48.100 
46.900 
46.500 
45.000 


44.200 
43.300 
41.900 
40.900 
40.200 
39.800 
39.600 
38.800 
37.900 
37.200 


36.600 
36.200 
35.200 
35.000 
34.700 
33.400 
33.000 
32.500 
32.100 
32.000 


EAST RIVER NEAR HUNTSVILLE 


MAY 


78.800 
52.300 
46.400 
44.500 
42.500 
39.100 
37.800 
36. 400 
35.500 
35.000 


33.900 
32.600 
31.900 
31.300 
30.900 
29.700 
29.400 
28.600 
28.300 
27.800 


27.100 
25.900 
24.600 
24.400 
23.500 
22.700 
22.200 
21.700 
21.200 
20. 400 


20.300 
19.600 
19.300 
19.200 
18.900 
18.100 
17.800 
17.400 
17.200 
17.100 


16.900 
16.600 
16.100 
15.600 
15.400 
15.100 
14.400 
14.100 
14.000 
13.600 


JUNE 


37.900 
30.700 
23.500 
19.600 
16.400 
15.700 
14.600 
13.900 
13.000 
12.700 


12.500 
12.000 
11.900 
11.700 
11.300 
11.100 
10.800 
10.400 
10.100 

9.920 


9.510 
9.090 
8.960 
8.790 
8.530 
8.210 
7.990 
7.820 
7.630 
7.470 


7.300 
7.060 
6.990 
6.870 
6.740 
6.650 
6.560 
6.490 
6.440 
6.340 


6.270 
6.260 
6.120 
6.020 
5.860 
5.780 
5.690 
5.660 
5.620 
5.560 


JULY 


19.400 
12.700 
11.800 
10.600 
9.910 
9.390 
9.260 
8.450 
8.130 
7.770 


7.510 
7.290 
7.080 
6.890 
6.710 
6.560 
6.410 
6.230 
6.000 
5.800 


5.720 
5.630 
5.530 
5.410 
5.350 
5.310 
5.240 
5.150 
5.100 
5.050 


4.960 
4.920 
4.880 
4.800 
4.700 
4.640 
4.620 
4.560 
4.510 
4.470 


4.440 
4.360 
4.280 
4.260 
4.210 
4.190 
4.100 
4.060 
3.990 
3.950 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


60.700 
18.300 
12.600 
11.100 
10.600 
10.300 
9.580 
9.080 
8.590 
8.450 


8.310 
8.170 
7.900 
7.710 
7.640 
7.330 
7.110 
7.010 
6.910 
6.740 


6.670 
6.600 
6.480 
6.400 
6.340 
6.220 
6.060 
6.000 
5.940 
5.820 


5.680 
5.610 
5.520 
5.470 
5.290 
5.220 
5.170 
5.050 
5.000 
4.960 


4.850 
4.810 
4.790 
4.700 
4.670 
4.590 
4.570 
4.500 
4.460 
4.400 


143.000 
75.900 
55.600 
43.900 
29.500 
26.500 
24.200 
22.700 
20.100 
17.000 


15.800 
12.200 
11.200 
10.700 
10.300 
9.970 
9.590 
9.500 
9.360 
9.230 


9.180 
9.060 
9.030 
8.890 
8.830 
8.700 
8.600 
8.550 
8.470 
8.350 


8.300 
8.260 
8.210 
8.130 
8.070 
8.010 
7.990 
7.850 
7.840 
7.760 


7.740 
7.670 
7.610 
7.450 
7.330 
7.280 
7.110 
6.990 
6.840 
6.770 


28.700 
23.600 
22.900 
22.400 
21.600 
21.200 
21.000 
19.800 
19. 400 
19.000 


18.100 
17.400 
17.000 
16.800 
16.100 
15.600 
15.400 
15.100 
14.800 
14.500 


14.300 
14.100 
13.900 
13.700 
13.500 
13.300 
13.000 
12.900 
12.800 
12.400 


12.200 
11.900 
11.700 
11.600 
11.400 
11.200 
11.000 
10.900 
10.800 
10.600 


10.500 
10.400 
10.300 
10.100 
10.000 
9.910 
9.880 
9.790 
9.680 
9.600 


43.600 
37.800 
35.100 
31.400 
29.000 
27.200 
26.500 
26.200 
25. 400 
24.400 


23.700 
22.600 
21.900 
20.900 
20.700 
19.300 
18.800 
18.500 
18.000 
17.700 


17.600 
17.000 
16.700 
16.600 
16.500 
16.100 
15.900 
15.600 
15.300 
15.000 


15.000 
14.800 
14.600 
14.300 
14.000 
13.800 
13.400 
13.300 
13.100 
12.900 


12.700 
12.500 
12.100 
11.800 
11.700 
11.400 
11.000 
10.700 
10.600 
10.300 


51.300 
42.800 
36.000 
31.700 
27.400 
23.800 
21.100 
20.200 
18.700 
18.100 


16.800 
16. 400 
15.900 
15.600 
15.300 
14.700 
14.400 
14.200 
13.900 
13.600 


13.500 
13.000 
12.900 
12.800 
12.600 
12.600 
12.400 
12.000 
11.800 
11.500 


11.300 
11.000 
10.800 
10.500 
10.200 
9.940 
9.630 
9.400 
9.230 
9.000 


8.830 
8.600 
8.500 
8.350 
8.210 
8.100 
7.930 
7.790 
7.620 
7.420 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


13 STATION AREA: 


593 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 

PER ANNUAL 
SO 6.740 5.400 
51 6.650 5.380 
7 Sa <P) (0) 5.320 
53. 6.430 5.270 
54 «6.310 5.240 
55 6.220 5.150 
56 6.100 5.100 
57. ‘6.000 5.050 
58 5.930 4.960 
59 5.800 4.930 
60 85.720 4.900 
61 5.640 4.870 
62 5.580 4.840 
63 5.500 4.810 
64 5.400 4.790 
65 5.320 4.750 
66 5.250 4.700 
679) 55180 4.620 
68 5.100 4.590 
6& ~=5.010 4.530 
70 = 4. 900 4.500 
71 = 4.810 4.430 
72 «4.750 4.390 
73 ~=— 4. 650 4.350 
74 4.590 4.300 
75 4.470 4.250 
7 = 4. 390 4.220 
77 ~—s- 4. 280 4.220 
7 =4.220 4.220 
79 ~=4.190 4.220 
80 4.080 4.220 
81 4.000 4.220 
& 3.910 4.200 
8 3.790 4.150 
8 3.710 4.120 
8 3.620 4.050 
8 3.510 4.000 
87 3.380 3.980 
& 3.250 3.900 
8 3.120 3.730 
90 3.000 3.550 
91 2.890 3.430 
92 2.70 3.350 
93 2.550 2.180 
94 82.370 2.100 
9 2.180 2.040 
96 2.000 1.980 
97 = 1.840 1.930 
9 1.760 1.870 
99 1.630 1.830 

100 1.060 1.810 

MEAN 11.680 6.640 


8.100 
7.870 


7.240 


6.710 


6.510 


6.170 


02E8013 


37.457 


EAST RIVER NEAR HUNTSVILLE 


MAY 


13.300 
13.200 
12.900 
12.800 
12.700 
12.500 
12.400 
12.200 
12.100 
12.100 


11.800 
11.600 
11.400 
11.200 
11.100 
10.800 
10.600 
10.300 
10.200 

9.990 


9.770 
9.510 
9.330 
9.230 
9.130 
8.800 
8.690 
8.590 
8.500 
8.470 


8.410 
8.160 
8.040 
7.930 
7.650 
7.560 
7.30 
7.020 
6.820 
6.760 


6.610 
6.510 
6.140 
5.950 
5.720 
5.270 
4.730 
4.250 
3.370 
2.700 
2.360 


17.535 


JUNE 


5.540 
5.490 
5.470 
5.440 
5.410 
5.320 
5.220 
5.180 
5.140 
5.070 


5.030 
4.980 
4.870 
4.760 
4.700 
4.670 
4.620 
4.590 
4.530 
4.420 


4.380 
4.330 
4.310 
4.250 
4.210 
4.180 
4.110 
4.100 
4.050 
3.960 


3.940 
3.890 
3.850 
3.740 
3.620 
3.520 
3.450 
3.430 
3.210 
3.080 


2.890 
2.530 
2.350 
2.230 
2.080 
1.800 
1.740 
1.700 
1.630 
1.570 
1.520 


7.071 


JULY 


4.350 
4.250 
4.190 


6.720 
6.680 
6.640 
6.530 
6.410 
6.360 
6.290 
6.230 
6.130 
6.030 


5.990 
5.940 
5.860 
5.800 
5.780 
5.740 
5.660 
5.610 
5.600 
5.520 


5.430 
5.400 
5.370 
5.320 


9.480 
9.380 
9.270 
9.150 
9.110 
8.950 
8.770 
8.680 
8.530 
8.350 


8.230 


10.245 


10.200 
9.970 
9.800 
9.570 
9.360 
9.150 
8.920 
8.770 
8.440 
8.210 


8.140 
8.000 
7.760 
7.670 
7.400 
7.250 
7.050 
6.830 
6.780 
6.700 


6.550 
6.440 
6.410 
6.300 
6.270 
6.170 
6.080 
6.020 
5.960 
5.920 


5.800 
5.660 
5.590 
5.520 
5.410 
5.340 
5.290 
5.240 
5.200 
5.130 


5.040 
4.110 
3.790 
3.710 
2.340 
2.210 
2.160 
1.930 
1.900 
1.790 
1.680 


12.244 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


7.360 
7.280 
7.200 
7.140 
7.080 
6.990 
6.950 
6.880 
6.770 
6.740 


6.680 
6.570 
6.500 
6.430 
6.370 
6.300 
6.250 
6.200 
6.120 
6.090 


6.000 
5.950 
5.900 
5.800 
5.800 
5.700 
5.610 
5.550 
5.500 
5.450 


5.400 
5.350 
5.300 
5.200 
5.150 
5.100 
5.050 
5.010 
5.000 
4.950 


4.870 
4.800 
4.750 
4.700 
4.590 
4.300 
3.480 
3.030 
2.660 
2.440 
2.320 


10.196 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


71 STATION AREA: 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 
PER ANNUAL 

0 229.000 97.000 
1 130.000 68.500 
2 113.000 60.900 
3 99.700 54.000 
4 88.300 47.000 
5 79.900 45.600 
6 72.500 43.000 
7 66.800 41.100 
8 62.100 39.900 
9 58.300 35.000 
10 54.100 31.700 
11 51.000 30.000 
12 48.100 28.300 
13. 45.600 27.500 
14 43.600 26.300 
15 41.600 26.100 
16 39.900 26.100 
17 38.200 = 26.100 
18 36.800 26.000 
19 35.400 25.900 
20 34.000 25.800 
21 32.800 25.100 
22 «31.100 24.900 
23. 29.70 24.500 
24 28.600 24.100 
25 27.700 23.600 
26 26.800 22.700 
27. 26.000 22.500 
28 425.500 22.400 
29 «24.400 21.700 
30 «23.800 21.400 
31 22.900 21.000 
32. 22.300 20.800 
3 621.400 20.700 
34 20.800 20.600 
35 20.200 20.000 
3% 19.70 19.700 
37, 19.000 19.700 
3% 18.500 19.400 
39 17.800 19.100 
40 17.00 19.100 
41 16.70 18.600 
42 16.200 18.300 
43 15.€00 17.900 
44 15.100 17.600 
45 14.€00 17.200 
46 14.200 16.700 
47 13.€00 16.700 
48 13.300 16.500 
49 12.700 16.500 


157.000 
73.300 
52.700 
42.500 
35.400 
35.400 
31.400 
30.300 
28.300 
25.600 


24.500 
22.900 
21.800 
21.400 
20.900 
20.700 
20.400 
19.800 
19.800 
19.700 


19.000 
19.000 
18.700 
18.500 
18.500 
18.200 
17.900 
17.400 
16.900 
16.700 


16.500 
16.100 
16.100 
15.900 
15.300 
15.100 
15.000 
14.900 
14.600 
14.600 


14.40 
14.200 
14.200 
13.900 
13.500 
13.500 
13.500 
13.300 
13.000 
12.700 


176.000 
148.000 
136.000 
130.000 
123.000 
118.000 
111.000 
103.000 

97.100 

90. 900 


86.100 
81.000 
77.300 
73.300 
70.200 
65. 400 
63.100 
59.700 
56. 400 
54.000 


52.000 
50.300 
48.000 
46.200 
44.500 
43.600 
42.100 
40.800 
40.200 
38.500 


37.400 
36.000 
34.300 
33.400 
32.800 
32.800 
31.700 
30.000 
28.900 
27.800 


26.800 
25.900 
25.800 
24.800 
24.100 
23.400 
22.900 
22.900 
22.700 
21.500 


1520 


O2ECO02 BLACK RIVER NEAR WASHAGO 


APRIL 


229.000 
173.000 
158.000 
151.000 
145.000 
141.000 
138.000 
135.000 
132.000 
130.000 


127.000 
125.000 
123.000 
121.000 
118.000 
116.000 
114.000 
112.000 
110.000 
109.000 


107.000 
106.000 
104.000 
102.000 
100.000 
99.400 
97.700 
96. 300 
94.600 
93.200 


91.500 
90.600 
89.500 
88.300 
87.800 
87.600 
86. 400 
84.700 
82.700 
81.300 


79.600 
78.400 
76.500 
76.500 
75.600 
74.500 
72.800 
71.900 
70.800 
70.200 


MAY 


151.000 
110.000 
101.000 
92.300 
87.200 
80. 400 
76.200 
71.500 
68.500 
65. 700 


62.900 
60.900 
59.200 
58.600 
56. 900 
55.500 
54.100 
52.400 
51.800 
50.100 


49.000 
48.400 
47.900 
46.700 
46.200 
45.600 
44.500 
44.300 
43.600 
42.800 


42.100 
41.900 
41.100 
40.800 
40.200 
39.400 
39.100 
38.500 
37.700 
37.700 


36.800 
36.200 
35.900 
35.100 
34.600 
34.300 
33.800 
33.100 
32.800 
32.300 


JUNE 


104.000 
52.700 
46.700 
43.300 
40.500 
39.100 
36.800 
35.100 
33.400 
32.000 


30.600 
29.500 
28.300 
28.200 
26.900 
25.800 
25.000 
24.100 
23.400 
22.800 


22.500 
21.700 
21.000 
20.500 
20.100 
19.400 
19.000 
18.400 
18.100 
17.800 


17.300 
16.800 
16.700 
16.100 
15.700 
15.600 
15.000 
14.700 
14.500 
14.100 


13.700 
13.600 
13.300 
13.000 
12.600 
12.400 
12.200 
11.800 
11.800 
11.500 


JULY 


123.000 
46.200 
29.700 
25.200 
22.800 
21.400 
19.400 
18.100 
16.800 
15.900 


14.900 
14.200 
13.400 
12.600 
12.200 
11.700 
11.100 
10.800 
10.200 
10.100 


9.680 
9.400 
9.200 
8.860 
8.580 
8.500 
8.210 
8.100 
7.790 
7.790 


7.510 
7.3590 
7.080 
7.080 
6.910 
6.800 
6.600 
6.510 
6. 480 
6.340 


6.230 
6.090 
5.950 
5.890 
5.720 
5.660 
5.500 
5.380 
5.380 
*§.240 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


71 STATION AREA: 


1520 


PER ANNUAL = JANUARY FEBRUARY MARCH 


SBSIKRERBKRLS BRSKKRKRBRRBS AAVAARNANAS BSBIKSRLSRSB BSSVHavuxves 
p- 
3 


16.100 
15.700 
15.300 
15.100 
15.100 
14.700 
14.300 
14.300 
14.100 
13.600 


13.200 
12.900 
12.600 
12.600 
12.500 
12.500 
12.500 
12.400 
12.000 
11.700 


11.400 
11.100 
10.800 
10.500 
10.100 
9.630 
9.150 
8.410 
8.270 
8.210 


8.100 
7.530 
7.500 
7.500 
7.220 
7.220 
7.020 
6.770 
6.770 
6.510 


6.460 
6.000 
5.380 
4.900 
4.590 
3.880 
3.680 
3.510 
3.090 
2.750 
2.630 


18.586 


36.260 


1.810 


1.610 


1.240 


7.612 


2.610 


2.490 


2.270 
2.240 
2.150 
2.150 
2.100 
2.040 
2.010 


1.930 
1.930 
1.930 
1.840 
1.810 
1.800 
1.700 
1.700 
1.670 
1.640 


1.560 
1.560 
1.530 
1.470 
1.430 
1.400 
1.360 
1.300 
1.270 
1.250 


1.220 
1.190 
1.160 
1.130 
1.090 
1.040 
0.963 
0.906 
0.836 
0.691 
0.510 


4.625 


3.170 
3.110 


2.610 
2.610 


2.490 


2.310 
2.270 
2.160 
2.100 


2.040 
1.980 
1.930 
1.930 
1.840 
1.760 
1.700 
1.630 
1.560 
1.530 


1.480 
1.440 
1.420 
1.340 
1.270 
1.220 
1.180 
1.020 
0.878 
0.767 
0.623 


10.082 


6.910 


6.430 


5.150 


4.110 


3.110 


2.150 


1.610 


0.631 


20.703 


3.710 


24.334 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


33 STATION AREA: 5850 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 


SBRB COMNANeRWNHHKO 


SESSEGEEERBZS SBEGCKREBKREB BRBUGSRS 


275.000 
205.000 
187.000 
170.000 
158.000 
148.000 
140.000 
132.000 
124.000 
119.000 


113.000 
109.000 
105.000 
102.000 
98.300 
94.600 
91.600 
88.000 
85.500 
83.100 


80.900 
79.000 
77.000 
75.000 
73.100 
71.300 
70.000 
69.000 
67.500 
65.700 


64.200 
62.800 
61.400 
59.600 
58.100 
57.100 
55.600 
54.400 
52.800 
51.800 


50.800 
49.600 
48.400 
47.300 
46.200 
45.400 
44.500 
43.600 
42.700 
41.500 


155.000 
144.000 
121.000 
114.000 
110.000 
107.000 
101.000 

96.500 

94.100 

90. 900 


87.500 
86. 400 
83.700 
82.600 
81.300 
79.800 
78.700 
77.500 
76.700 
74.600 


72.200 
71.200 
70.200 
69.700 
69.500 
69.000 
67.900 
66.300 
65.200 
64.000 


63.300 
62.000 
61.200 
59.800 
58.800 
57.600 
57.000 
56.100 
55.600 
54.900 


53.200 


52.700 
52.400 
51.800 
51.500 
51.000 
50.400 
49.500 
48.700 
47.700 


208.000 
144.000 
136.000 
127.000 
112.000 
105.000 
99.300 
92.900 
86. 700 
84.600 


82.000 
80.600 
78.300 
76.400 
75.400 
74.100 
73.200 
72.400 
71.400 
70.800 


70.300 
69.700 
69.000 
68. 400 
67.700 
67.000 
66.000 
65.200 
64.500 
64.000 


63.500 
62.800 
62.200 
61.500 
60.600 
60.100 
59.200 
58.500 
58.000 
57.800 


57.600 
57.200 
56.900 
56.200 
55.000 
54.300 
53.700 
52.700 
52.100 
51.500 


241.000 
201.000 
188.000 
171.000 
160.000 
151.000 
145.000 
141.000 
136.000 
132.000 


130.000 
128.000 
125.000 
123.000 
121.000 
119.000 
117.000 
115.000 
112.000 
109.000 


106.000 
103.000 
100.000 
98.300 
96. 800 
95.100 
94.000 
92.300 
90.800 
88.400 


86.700 
85.300 
84.200 
83.000 
81.500 
80.400 
78.700 
75.800 
73.700 
72.200 


70.100 
69.200 
68.600 
67.900 
66.300 
65.400 
64.700 
64.400 
63.900 
63.600 


02EC003 SEVERN RIVER AT SWIFT RAPIDS 


APRIL 


275.000 
259.000 
248.000 
237.000 
229.000 
224.000 
217.000 
214.000 
208 . 000 
204 . 000 


201.000 
197.000 
195.000 
193.000 
189.000 
186.000 
185.000 
183.000 
182.000 
179.000 


176.000 
174.000 
172.000 
170.000 
168.000 
165.000 
163.000 
162.000 
159.000 
157.000 


156.000 
154.000 
153.000 
151.000 
148.000 
146.000 
143.000 
140.000 
138.000 
135.000 


132.000 
129.000 
124.000 
122.000 
121.000 
120.000 
119.000 
115.000 
113.000 
112.000 


MAY 


266.000 
217.000 
201.000 
195.000 
188.000 
179.000 
169.000 
161.000 
158.000 
156.000 


153.000 
149.000 
146.000 
143.000 
140.000 
140.000 
138.000 
134.000 
131.000 
128.000 


125.000 
121.000 
117.000 
115.000 
113.000 
111.000 
108.000 
106.000 
105.000 
103.000 


101.000 
99.400 
96.700 
94.600 
93.400 
92.300 
89.300 
87.800 
86.000 
84.400 


82.300 
80.500 
78.300 
76.400 
75.000 
73.900 
73.000 
72.400 
70.700 
69.800 


JUNE 


183.000 
160.000 
125.000 
120.000 
114.000 
106.000 
100.000 

98.200 

92.900 

86.700 


83.800 
81.200 
78.300 
75.600 
73.300 
70.500 
69.000 
67.800 
66.000 
65.000 


63.100 
61.900 
57.900 
55.600 
53.400 
52.300 
52.000 
51.000 
50.000 
48.500 


46.300 
45.200 
44.700 
43.800 
42.900 
42.500 
42.200 
41.500 
40.900 
40.500 


40.100 
39.100 
38.500 
38.000 
37.500 
36.800 
36.500 
36.000 
35.400 
35.100 


JULY 


201.000 
169.000 
140.000 
108.000 
103.000 
93.400 
86.400 
80.400 
77.600 
72.600 


70.200 
67.900 
64.600 
59.700 
55.500 
52.400 
48.800 
45.800 
42.200 
41.300 


39.500 
38.800 
38.500 
37.700 
37.200 
36.500 
36.000 
35.400 
34.600 
34.400 


34.100 
33.600 
33.200 
32.900 
32.600 
32.300 
32.000 
31.400 
31.200 
30.700 


30.200 
29.700 
29.200 
29.000 
28.600 
28.300 
28.100 
27.800 
27.400 
27.000 


AUGUST SEPTEMBER 


111.000 
84.300 
79.300 
72.100 
66.800 
59.500 
57.200 
53.000 
50.000 
48.300 


46.200 
45.300 
44.200 
43.300 
42.200 
41.100 
40.200 
39.600 
38.500 
38.100 


37.300 
36.800 
36.000 
35.500 
34.600 
34.000 
33.400 
32.800 
32.300 
32.000 


31.500 
31.100 
30.400 
30.000 
29.700 
29.300 
28.900 
28.600 
28.300 
28.200 


27.900 
27.700 
27.500 
27.000 
26.600 
26.300 
26.100 
25.900 
25.700 
25.100 


134.000 
94.100 
79.100 
72.300 
64.500 
62.300 
58.000 
54.900 
51.800 
49.700 


48.400 
46.400 
45.700 
44.900 
44.200 
43.600 
43.000 
41.600 
40.800 
39.900 


39.300 
38.900 
38.400 
37.900 
37.400 
37.000 
36.700 
36.200 
36.000 
35.400 


35.100 
34.600 
34.100 
33.700 
33.300 
32.900 
32.300 
31.700 
31.300 
30.900 


30.300 
30.000 
29.400 
29.200 
28.500 
28.100 
27.800 
27.600 
27.400 
26.800 


OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


248.000 
186.000 
163.000 
132.000 
119.000 
110.000 
101.000 

96.900 

89.800 

84.400 


75.600 
62.600 
59.800 
58.400 
55.500 
53.200 
50.000 
48.400 
47.500 
47.000 


46.200 
45.700 
44.600 
43.900 
42.400 
40.900 
40.200 
39.200 
38.400 
37.700 


37.200 
36.800 
36.300 
35.700 
35.300 
34.900 
34.600 
34.200 
33.700 
33.200 


32.600 
31.900 
31.400 
31.100 
30.800 
30.200 
30.000 
29.700 
29.300 
28.900 


171.000 
136.000 
130.000 
122.000 
116.000 
113.000 
110.000 
105.000 
104.000 
102.000 


100.000 
95. 700 
93.200 
91.400 
87.800 
85.400 
83.200 
81.000 
78.700 
76.500 


75.900 
75.000 
74.200 
72.400 
69.500 
68.000 
66.900 
64.600 
62.800 
61.300 


60.700 
59.700 
59.100 
58.300 
57.200 
56.100 
55.200 
54.100 
52.800 
52.100 


51.300 
49.600 
48.800 
47.900 
46.700 
46.100 
45.600 
45.200 
44.500 
43.700 


199.000 
151.000 
143.000 
131.000 
124.000 
115.000 
113.000 
110.000 
108.000 
107.000 


104.000 
101.000 
99.700 
95.700 
93.500 
90.500 
87.700 
86.600 
85.600 
84.900 


83.200 
82.700 
81.700 
79.800 
79.500 
79.100 
78.600 
77.700 
76.900 
75.400 


74.500 
72.200 
71.400 
70.900 
70.100 
69.300 
68.800 
68.400 
67.300 
66.200 


64.600 
63.400 
62.200 
61.100 
59.600 
57.600 
56.800 
55.600 
54.700 
54.000 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


33 STATION AREA: 5850 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 


SBSBQKERRBERES BRSKRLBRL2BS AWAYAARANAS BBVIKKLVSRLSS BSEVHRLYRAS 
& 
8 


_ 


MEAN 55.404 


02EC003 SEVERN RIVER AT SWIFT RAPIDS 


APRIL 


111.000 
110.000 
107.000 
106.000 


MAY 


68.900 
67.800 
65.700 
63.900 
61.300 
59.500 
57.200 
56.100 
54.900 
54.300 


53.700 
52.400 
51.500 
50.700 
50.100 
49.200 
48.200 
47.400 
46.500 
46.000 


45.000 
44.600 
43.000 
41.900 
41.100 
39.700 
39.100 
38.500 
37.400 
36.500 


36.000 
35.400 
34.600 
33.600 
33.100 
32.300 
31.700 
31.100 
30.500 
30.000 


28.900 
27.900 
27.500 
26.700 
25.800 
24.300 
21.900 
19.400 
17.400 
11.600 

8.210 


80.554 


JUNE 


34.700 
34.400 
34.000 
33.700 
33.100 
32.800 
32.600 
32.300 
31.900 
31.600 


31.200 
30.800 
30.500 
30.100 
29.700 
29.300 
29.000 
28.700 
28.300 
27.900 


27.500 
27.200 
26.900 
26.400 
26.100 
25.800 
25.600 
25.100 
24.700 
24.300 


23.900 
23.600 
23.300 
22.900 
22.700 
22.400 
21.900 
21.300 
20.600 
20.100 


19.500 
18.700 
17.700 
16.400 
15.200 
13.200 
10.700 
8.690 
5.100 
3.430 
0.000 


44.180 


JULY 


26.800 
26.700 
26.500 
26.200 
26.000 
25.700 
25.500 
25.300 
25.100 
24.900 


24.600 
24.400 
24.200 
24.000 
23.800 
23.600 
23.300 
23.100 
22.900 
22.700 


22.700 
22.300 
22.100 
21.700 
21.400 
21.200 
20.800 
20.400 
19.900 
19.300 


18.900 
18.400 
18.100 
17.700 
17.400 
17.100 
16.600 
15.900 
15.500 
15.000 


14.400 
13.700 
12.900 
11.200 
10.100 
7.140 
5.720 
4.810 
3.680 
2.780 
0.000 


35.380 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


24.700 
24.500 
24.100 
23.800 
23.600 
23.400 
23.300 
23.100 
22.900 
22.700 


22.300 
22.100 


26.600 
26.200 
25.900 
25.800 
25.500 
25.200 
24.900 
24.600 
24.400 
24.100 


23.800 
23.500 


28.500 
28.200 
27.800 
27.400 
27.000 
26.500 
26.100 
25.800 
25.600 
25.200 


24.900 
24.600 
24.200 
24.000 
23.600 
23.500 
23.200 
22.700 
22.400 


42.500 
41.300 
40.100 
39.100 
38.500 
37.900 
37.600 
36.900 
36.000 
35.500 


35.100 
34.100 
33.400 
32.800 
32.500 
32.000 
31.400 
30.900 
30.500 
30.100 


29.800 
29.400 
29.000 
28.600 
28.300 
28.100 
27.700 
27.300 
26.800 
26.100 


25.600 
24.900 
24.300 
23.700 
23.100 
22.400 
21.900 
21.100 
19.800 
19.100 


18.400 
17.400 
16.500 
15.600 
14.400 
11.800 
8.780 
6.170 
4.250 
3.260 
0.000 


50.643 


52.800 
52.100 
51.500 
51.000 
50.300 
49.400 
48.700 
47.900 
46.900 
46.200 


45.500 
44.200 
43.600 
43.000 
42.200 
41.100 
40.500 
39.600 
38.800 
37.900 


37.100 
36.200 
35.700 
35.100 
34.700 
34.100 
33.400 
32.700 
32.300 
31.700 


31.400 
31.100 
30.900 
30.600 
30.300 
29.700 
29.200 
28.600 
28.200 
27.800 


27.000 
26.600 
25.800 
25.100 
23.200 
20.700 
17.300 
14.800 
10.700 

7.500 

3.400 


59.785 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


24 STATION AREA: 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 
PER ANNUAL 

0 13.900 9.230 

1 12.400 8.030 

2 11.900 7.520 

3 11.600 7.020 

4 11.400 6.820 

5 11.300 6.780 

6 11.100 6.650 

7 10.900 6.540 

8 10.800 6.380 

9 10.800 6.380 
10 10.600 6.300 
11 10.500 6.300 
12 10.300 6.220 
13 10.100 6.120 
149.950 6.060 
15 9.810 6.060 
169.770 5.950 
17. 9..600 5.890 
18 9.400 5.860 
19 9.290 5.780 
20 = 8. 980 5.600 
21 =—-8. 780 5.600 
22. 8.530 5.580 
23. 8.310 5.550 
24 = 8.140 5.470 
2 = 8.010 5.470 
26 = 7.870 5.350 
27m i7.780 5.320 
2 867.620 5.240 
29s 7.480 5.180 
30) 7.270 5.150 
31% 7.190 5.100 
327.050 5.100 
33-6. 920 5.100 
34 ~—s- 6.780 5.100 
35 ~—-«6. 650 5.100 
3% = 6.570 5.100 
37 6.430 5.010 
3 866.300 5.010 
39:6. 260 4.930 
40 6.170 4.930 
41 6.090 4.930 
42 6.060 4.930 
43 5.920 4.870 
44 «5.830 4.850 
45 5.750 4.840 
46 5.640 4.840 
47 —- 5.600 4.800 
48 5.470 4.790 
49 5.470 4.710 


9.230 
6.540 
6.380 
6.380 
6.300 
6.300 
6.120 
6.120 
6.060 
5.950 


5.830 
5.750 
5.640 
5.600 
5.520 
5.470 
5.470 
5.410 
5.380 
5.320 


5.150 
5.100 
5.100 
5.100 
5.040 
5.010 
4.930 
4.860 
4.850 
4.840 


4.800 
4.710 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.640 
4.620 
4.610 
4.560 


4.530 
4.490 
4.490 
4.470 
4.450 
4.420 
4.420 
4.30 
4.330 
4.330 


10.700 
9.290 
9.230 
8.900 
8.780 
8.590 
8.400 
8.300 
8.030 
8.030 


7.870 
7.760 
7.620 
7.520 
7.260 
7.220 
7.080 
6.940 
6.880 
6.650 


6.650 
6.540 
6.510 
6.380 
6.300 
6.140 
5.950 
5.860 
5.860 
5.720 


5.610 
5.470 
5.470 
5.460 
5.380 
5.320 
5.130 
5.040 
5.020 
5.020 


4.960 
4.860 
4.810 
4.790 
4.72 
4.700 
4.700 
4.620 
4.590 
4.560 


O2ECO005 SEVERN RIVER AT WASHAGO 


APRIL 


13.200 
12.900 
12.800 
12.600 
12.500 
12.500 
12.200 
12.100 
11.900 
11.900 


11.700 
11.600 
11.400 
11.400 
11.400 
11.400 
11.400 
11.400 
11.400 
11.300 


11.100 
10.800 
10.800 
10.800 
10.800 
10.700 
10.700 
10.600 
10.500 
10.400 


10.300 
10.300 
10.200 
10.200 
10.100 
9.970 
9.910 
9.910 
9.880 
9.770 


9.770 
9.770 
9.770 
9.570 
9.570 
9.400 
9.350 
9.230 
8.980 
8.800 


MAY 


13.900 
13.200 
13.100 
12.900 
12.600 
12.300 
12.300 
12.200 
12.100 
12.100 


12.000 
11.900 
11.900 
11.800 
11.700 
11.500 
11.400 
11.400 
11.400 
11.400 


11.300 
11.300 
11.300 
11.300 
11.200 
11.200 
11.100 
11.100 
11.000 
11.000 


11.000 
11.000 
10.900 
10.800 
10.800 
10.800 
10.800 
10.800 
10.800 
10.800 


10.800 
10.800 
10.800 
10.700 
10.600 
10.600 
10.600 
10.500 
10.500 
10.400 


JUNE 


12.800 
12.000 
11.900 
11.900 
11.800 
11.700 
11.700 
11.600 
11.600 
11.400 


11.400 
11.400 
11.400 
11.400 
11.400 
11.300 
11.200 
11.200 
11.100 
11.000 


11.000 
11.000 
10.900 
10.800 
10.800 
10.800 
10.800 
10.800 
10.800 
10.800 


10.700 
10.700 
10.700 
10.600 
10.600 
10.600 
10.600 
10.600 
10.500 
10.500 


10.500 
10.400 
10.400 
10.300 
10.300 
10.300 
10.200 
10.200 
10.200 
10.100 


JULY 


13.800 
12.400 
12.100 
11.600 
11.500 
11.400 
11.400 
11.100 
11.000 
10.800 


10.800 
10.800 
10.700 
10.500 
10.300 
10.100 
10.100 

9.940 

9.910 

9.910 


9.770 
9.770 
9.770 
9.770 
9.710 
9.710 
9.570 
9.570 
9.460 
9.370 


9.370 
9.290 
9.290 
9.290 
9.290 
9.230 
9.230 
9.030 
8.970 
8.900 


8.800 
8.800 
8.780 
8.710 
8.640 
8.590 
8.530 
8.530 
8.360 
8.330 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


10.700 
9.940 
9.770 
9.570 
9.570 
9.290 
9.240 
9.030 
8.780 
8.780 


8.590 
8.410 
8.330 
8.330 
8.310 
8.240 
8.210 
8.160 
8.040 
8.020 


7.870 
7.870 
7.870 
7.870 
7.870 
7.870 
7.810 
7.77% 
7.740 
7.650 


7.620 
7.530 
7.520 
7.510 
7.480 
7.480 
7.480 
7.390 
7.370 
7.270 


7.260 
7.260 
7.220 
7.190 
7.120 
7.060 
7.050 
7.050 
7.020 
7.020 


9.910 
7.870 
7.760 
7.740 
7.520 
7.390 
7.270 
7.260 
7.260 
7.190 


7.110 
7.050 
7.050 
7.020 
7.020 
6.920 
6.820 
6.800 
6. 780 
6.680 


6.650 
6.650 
6.650 
6.570 
6.510 
6.430 
6.390 


6.300 


6.260 
6.260 


6.260 
6.260 
6.200 
6.090 
6.060 
6.060 
5.950 
5.860 
5.830 
5.830 


5.750 
5.720 
5.690 
5.660 
5.600 
5.600 
5.580 
5.470 
5.470 
5.470 


9.630 
8.010 
7.510 
7.260 
6.880 
6.570 
6.310 
6.260 
6.170 
6.060 


5.890 
5.860 
5.860 
5.820 
5.690 
5.640 
5.600 
5.490 
5.470 
5.470 


5.430 
5.370 
5.340 
5.340 
5.320 
5.240 
5.150 
5.150 
5.100 
5.100 


5.100 
5.100 
5.040 
5.020 
5.000 
4.960 
4.930 
4.930 
4.870 
4.840 


4.840 
4.830 
4.790 
4.730 
4.710 
4.700 
4.700 
4.700 
4.650 
4.610 


8.040 
7.480 
7.220 
7.050 
6.820 
6.770 
6.570 
6.300 
6.260 
6.140 


6.090 
6.090 
6.060 
5.950 
5.830 
5.800 
5.690 
5.660 
5.600 
5.580 


5.550 
5.470 
5.470 
5.470 
5.430 
5.380 
5.350 
5.340 
5.320 
5.320 


5.260 
5.240 
5.180 
5.150 
5.150 
5.150 
5.110 
5.100 
5.100 
5.080 


5.020 
4.960 
4.900 
4.860 
4.840 
4.810 
4.710 
4.710 
4.700 
4.700 


13.000 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


24 STATION AREA: 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 

PER ANNUAL 

5030s 5.410 4.700 
51 5.350 4.700 
S25 55520 4.700 
S3eo.240 4.670 
545.150 4.620 
55 5.100 4.580 
56 5.100 4.490 
57 ~—5.040 4.470 
58 4.980 4.360 
59 4.930 4.360 
60 4.850 4.360 
61 4.830 4.330 
62 4.790 4.330 
63 4.700 4.270 
64 4.700 4.250 
65 4.640 4.190 
66 4.590 4.130 
67 4.530 4.110 
68 4.470 4.110 
69 4.420 4.050 
7 4.360 4.020 
71 = = 4.330 4.010 
72 =4.250 4.010 
73 ~=— 4.160 3.960 
74 =4.110 3.940 
75 4.020 3.940 
7% «3.960 3.940 
77 ~—-: 3.920 3.910 
78 ©3850 3.850 
79 «=©3.820 3.830 
8 3.740 3.820 
81 3.680 3.800 
& 3.620 3.800 
8&3 3.570 3.770 
84 =. 3.480 3.620 
85 3.400 3.610 
8 3.280 3.570 
87 3.260 3.450 
S853. 110 3.400 
89 2.960 3.400 
90 2.800 3.260 
91 2.610 3.110 
92 2.450 3.000 
93 2.180 3.000 
9 =§=61.720 2.830 
9 1.480 2.440 
9 1.350 0.623 
97 — 1.180 0.623 
98 1.100 0.623 
99 0.623 0.623 
100 0.000 0.623 

MEAN 6.061 4.658 


O2EC00S SEVERN RIVER AT WASHAGO 


APRIL 


7.659 


MAY 


JUNE 


JULY 


8.330 
8.310 
8.300 
8.260 
8.260 
8.210 
8.140 
8.100 
8.060 
8.030 


8.010 
7.930 
7.870 
7.870 
7.870 
7.820 
7.820 
7.760 
7.730 
7.700 


7.620 
7.530 
7.480 
7.460 
7.270 
7.160 
6.880 
6.880 
6.640 
6.170 


5.470 
5.470 
5.320 
5.320 
5.240 
5.150 
5.100 
4.560 
3.960 
3.850 


3.820 
3.620 
3.570 
3.400 
3.230 
2.940 
2.120 
1.650 
1.590 
1.310 
0.997 


7.970 


AUGUST 


6.970 
6.880 
6.820 
6.780 
6. 780 
6.710 
6.650 
6.650 
6.640 
6.540 


6.400 
6.400 
6.300 
6.260 
6.260 
6.260 
6.200 
6.170 
6.160 
6.140 


6.060 
6.000 
5.920 
5.830 
5.750 
5.690 
5.550 
5.470 
5.240 
5.100 


4.960 
4.840 
4.700 
4.700 
4.620 
4.330 
4.110 
3.960 
3.910 
3.540 


3.340 
3.260 
3.060 
2.890 
2.760 
2.700 
2.510 
2.450 
1.060 
0.748 
0.623 


6.523 


SEPTEMBER 


5.390 
5.380 
5.350 
5.340 
5.300 
5.270 
5.240 
5.210 
5.150 
5.130 


5.100 
5.100 
5.070 
5.010 
4.910 
4.840 
4.810 
4.710 
4.700 
4.700 


4.700 
4.700 
4.620 
4.590 
4.560 
4.490 
4.360 
4.360 
4.280 
4.190 


4.140 
4.110 
3.960 
3.960 
3.910 
3.820 
3.740 
3.680 
3.620 
3.540 


3.370 
3.110 
2.610 
2.450 
2.300 
2.140 
2.000 
1.830 
1.560 
1.480 
1.360 


5.317 


OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


4.640 
4.610 
4.560 
4.490 
4.430 
4.420 
4.280 
4.140 
4.050 
3.960 


3.960 
3.880 
3.830 
3.760 
3.680 
3.620 
3.540 
3.480 
3.430 
3.430 


3.400 
3.390 
3.280 
3.260 
3.200 
3.140 
3.000 
2.890 
2.860 
2.770 


2.760 
2.540 
2.480 
2.370 
2.300 
2.030 
2.000 
1.910 
1.780 
1.560 


1.460 
1.430 
1.400 
1.330 
1.230 
1.190 
1.180 
1.120 
1.060 
0.872 
0.000 


4.228 


4.790 
4.730 
4.700 
4.700 
4.620 
4.580 
4.560 
4.530 
4.490 
4.430 


4.430 
4.420 
4.390 
4.360 
4.330 
4.280 
4.250 
4.220 
4.220 
4.120 


4.050 
4.010 
3.920 
3.710 
3.650 
3.650 
3.510 
3.430 
3.370 
3.280 


3.260 
3.140 
2.970 
2.800 
2.740 
2.670 
2.610 
2.480 
2.240 
2.000 


1.560 
1.460 
1.430 
1.430 
1.350 
1.270 
0.623 
0.340 
0.170 
0.057 
0.000 


4.598 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


24 STATION AREA: 


PER ANNUAL = JANUARY FEBRUARY MARCH 


OOnN OU SF WHY OC 


BESSESERERZS SBBGKKEBKRHEB BBUSRREBORRB 


36.800 
31.100 
29.400 
28.200 
27.600 
26.600 
25.700 
24.900 
23.800 
22.800 


21.800 
20.800 
20.400 
20.300 
19.900 
19.700 
19.300 
19.100 
18.900 
18.500 


18.400 
18.000 
17.400 
17.100 
16.900 
16.600 
16.500 
16.400 
16.000 
15.900 


15.500 
15.300 
14.800 
14.300 
13.400 
12.500 
12.000 
11.600 
11.300 
10.800 


10.500 
10.300 
10.100 
9.770 
9.510 
9.240 
8.980 
8.720 
8.470 
8.210 


25.000 
23.400 
23.000 
22.000 
21.300 
20.400 
20.400 
20.400 
20.400 
20.400 


20.300 
20.300 
19.900 
19.900 
19.800 
19.700 
19.400 
19.300 
19.100 
19.100 


19.000 
19.000 
18.800 
18.600 
18.500 
18.500 
18.500 
18.300 
18.000 
17.600 


17.400 
17.400 
17.400 
16.900 
16.900 
16.900 
16.900 
16.700 
16.600 
16.500 


16.400 
16.400 
16.200 
16.000 
15.900 
15.900 
15.900 
15.600 
15.500 
15.300 


23.000 
21.300 
20.600 
20.300 
19.900 
19.900 
19.900 
19.900 
19.900 
19.400 


19.400 
19.300 
19.300 
19.300 
19.300 
19.100 
18.900 
18.700 
18.600 
18.500 


18.500 
18.500 
18.400 
18.400 
18.400 
18.400 
18.400 
18.300 
18.100 
18.000 


17.800 
17.400 
17.200 
16.900 
16.900 
16.900 
16.900 
16.900 
16.800 
16.600 


16.600 
16.600 
16.600 
16.500 
16.500 
16.500 
16.500 
16.400 
16.400 
16.400 


27.700 
24.400 
22.600 
22.600 
22.200 
20.800 
20.400 
20.300 
20.000 
19.900 


19.900 
19.900 
19.400 
19.300 
19.300 
19.300 
19.100 
18.900 
18.600 
18.400 


18.400 
18.000 
17.400 
17.400 
17.400 
16.900 
16.900 
16.800 
16.600 
16.500 


16.500 
16.400 
16.400 
16.400 
16.400 
15.900 
15.900 
15.600 
15.600 
15.400 


15.300 
15.000 
15.000 
14.900 
14.700 
14.600 
14.600 
14.300 
13.000 
12.100 


O2EC006 SEVERN RIVER AT BIG FALLS 


APRIL 


33.100 
33.100 
31.700 
31.100 
30.500 
30.500 
29.400 
29.400 
29.400 
28.400 


28.200 
28.200 
27.900 
27.900 
27.300 
27.200 
26.400 
26.400 
26. 400 
26.400 


25.400 
25.300 
24.900 
24.300 
24.000 
23.200 
22.400 
22.400 
21.400 
20.900 


20.300 
19.700 
19.200 
19.100 
17.800 
17.300 
16.800 
16.300 
15.700 
15.500 


15.500 
13.500 
13.200 
9.510 
8.330 
8.330 
6.970 
4.680 
4.370 
3.820 


MAY 


36.800 
33.700 
31.100 
31.100 
31.100 
31.100 
30.600 
30.300 
29.900 
29.400 


29.400 
29.200 
28.700 
28.400 
28.200 
27.900 
27.900 
27.900 
27.600 
27.300 


27.200 
27.000 
26.600 
26. 400 
26. 400 
26.400 
26.100 
26.000 
25.600 
25.300 


24.900 
24.900 
22.800 
22.800 
21.700 
21.600 
20.300 
20.300 
20.300 
19.800 


16.700 
14.700 
13.800 
12.100 
12.100 
11.600 
10.000 
10.000 

7.350 

6.880 


JUNE 


32.800 
32.800 
29.100 
29.000 
28.400 


27.800 


27.200 
27.200 
26.700 
25.400 


24.900 
20.600 
19.000 
14.800 
13.500 
10.800 
10.000 
10.000 
10.000 

9.770 


9.510 
9.320 
9.230 
9.230 
9.170 
8.950 
8.720 
8.550 
8.470 
7.900 


7.380 
6.890 
6.220 
5.580 
5.430 
5.270 
5.270 
5.270 
5.260 
5.100 


4.980 
4.900 
4.730 
4.730 
4.640 
4.360 
4.010 
3.480 
3.480 
3.280 


JULY 


34.500 
32.800 
31.100 
31.100 
29.400 
27.900 
27.500 
26.700 
19.100 
14.200 


13.100 
12.500 
12.400 
11.900 
11.000 
10.700 
10.000 
10.000 

9.540 

9.490 


9.230 
9.030 
8.980 
8.720 
8.720 
8.400 
8.210 
8.210 
8.210 
8.210 


8.210 
7.730 
7.190 
7.060 
7.000 
6.940 
6.710 
6.420 
6.210 
6.160 


6.060 
5.800 
5.740 
5.630 
5.580 
5.420 
5.380 
5.270 
5.060 
4.810 


5.270 


4.670 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


PER ANNUAL 


7.870 
7.190 
6.710 
6.130 
5.640 
5.290 
5.120 
4.810 
4.370 
3.930 


SRSGKRHESRALS BRVKRRBSRL2S BAYVAARANAST BSBBAIFRLERAE SSAIHRLovnes 
o 
8 


MEAN 9.514 


24 STATION AREA: 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


15.100 


15.100 - 


14.700 
13.400 
13.200 
12.100 
12.000 
11.900 
11.700 
11.400 


11.100 
10.900 
10.700 
8.720 
8.470 
8.470 
8.210 
7.930 
7.900 
3.920 


3.780 
3.640 
3.570 
3.570 
2.410 


16.400 
16.400 
15.900 
15.900 
15.900 
15.700 
15.700 
15.500 
15.500 
15.500 


15.500 
15.500 
15.300 
15.100 
15.100 
11.900 
10.400 

8.980 

7.700 

7.700 


4.840 
3.480 
3.480 
3.430 
3.200 
2.890 
2.890 
2.050 
0.985 
0.963 


0.963 
0.963 
0.963 
0.934 
0.650 
0.580 
0.580 
0.580 
0.455 
0.455 


0.420 
0.382 
0.362 
0.227 
0.227 
0.227 
0.181 
0.181 
0.181 
0.181 
0.181 


12.253 


9.659 


02ECO06 SEVERN RIVER AT BIG FALLS 


APRIL 


11.008 


MAY 


5.740 
5.580 
5.270 
4.970 
4.100 
3.280 
2.780 
2.660 
2.340 
2.270 


2.050 
1.530 
1.380 
1.300 
1.300 
1.200 
1.150 
1.140 
1.140 
1.130 


1.100 
1.090 
0.934 
0.844 
0.844 
0.750 
0.597 
0.597 
0.597 
0.382 


0.331 
0.255 
0.220 
0.219 
0.204 
0.181 
0.170 
0.170 
0.153 
0.142 


0.142 
0.113 
0.113 
0.113 
0.088 
0.065 
0.085 
0.057 
0.048 
0.048 
0.042 


12.459 


JUNE 


3.280 
2.710 
2.650 
2.350 
2.330 
2.330 
2.270 
2.270 
2.270 
2.240 


2.230 
2.230 
2.030 
1.630 
1.530 
1.460 
1.390 
1.360 
1.190 
1.190 


1.140 
1.130 
1.060 
0.934 
0.934 
0.855 
0.753 
0.753 
0.753 
0.753 


0.753 
0.597 
0.597 
0.597 
0.597 
0.331 
0.283 
0.227 
0.227 
0.207 


0.207 
0.198 
0.167 
0.153 
0.085 
0.085 
0.057 
0.057 
0.028 
0.028 
0.028 


6.626 


JULY 


10.390 


0.217 
0.181 
0.170 
0.170 
0.150 


0.150 
0.100 
0.100 
0.085 
0.085 
0.085 
0.057 
0.057 
0.000 
0.000 
0.000 


6.861 


0.629 


0.597 


0.476 


0.436 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


24 STATION AREA: 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 
PER ANNUAL 
0 27.000 12.900 
1 15.900 11.800 
2 14.800 11.100 
3 14.300 8 10.700 
4 14.300 10.700 
5 13.500 10.700 
6 12.900 10.700 
7 12.900 10.700 
8 12.400 10.700 
9 11.400 10.700 
10 11.100 10.300 
11 10.700 = 10.200 
12. 10.600 9.970 
13 10.200 9.950 
14 =9.950 9.660 
157), 8.060 9.660 
16 399.640 9.660 
179.340 9.660 
18 9.150 9.660 
19 9.120 9.660 
20 «=: 9.120 9.660 
21 = 8.930 9.660 
22 ~=8. 930 9.600 
23. ~—s 8.810 9.540 
24 = 8. 640 9.340 
25 ~=88. 640 9.230 
26 = 8. 610 9.120 
27. ~—s 8. 470 9.120 
2 868.380 9.120 
29 == 8.160 9.120 
3 = 88.160 9.120 
31 = 8.160 9.120 
32. 88.160 8.930 
aa” 7.990 8.930 
34 = 7.910 8.920 
eto 8.830 
36 = 7.760 8.720 
37s 7.650 8.640 
38 = 7.490 8.640 
39 «= 7.0 8.640 
4 7.240 8.640 
41 6.990 8.640 
42 6.800 8.640 
4 «66.630 8.640 
44 =+6.290 8.640 
45 5.890 8.600 
46 5.550 8.600 
47 5.240 8.600 
48 5.210 8.550 
49 4.940 8.550 


14.900 
11.400 
10.200 
10.200 
9.990 
9.660 
9.660 
9.640 
9.490 
9.280 


9.280 
9.120 
9.120 
9.120 
9.120 
9.120 
9.120 
8.930 
8.930 
8.930 


8.930 
8.810 
8.640 
8.640 
8.640 
8.640 
8.640 
8.640 
8.640 
8.640 


8.640 
8.640 
8.600 
8.550 
8.440 
8.440 
8.440 
8.350 
8.240 
8.160 


8.160 
8.160 
8.160 
8.160 
8.160 
8.160 
8.160 
8.160 
8.160 
8.160 


14.900 
13.500 
12.900 
12.900 
12.900 
12.000 
10.500 
10.200 
10.200 

9.660 


9.640 
9.640 
9.280 
9.170 
9.120 
9.120 
9.120 
9.120 
9.120 
9.120 


9.120 
9.050 
8.930 
8.890 
8.670 
8.640 
8.640 
8.640 
8.640 
8.640 


8.640 
8.500 
8.440 
8.350 
8.350 
8.300 
8.160 
8.160 
8.160 
8.160 


8.160 
8.070 
7.990 
7.760 
7.760 
7.760 
7.760 
7.750 
7.72 
7.660 


02E0007 


APRIL 


27.000 
20.800 
16.700 
15.900 
15.900 
15.400 
15.100 
14.800 
14.400 
14.400 


14.300 
14.300 
14.300 
14.300 
14.300 
14.300 
13.700 
13.500 
13.400 
12.900 


12.900 
12.900 
12.800 
12.800 
12.100 
12.000 
11.700 
10.800 
10.700 
10.100 


9.600 
8.930 
8.470 
7.990 
7.980 
7.710 
6.680 
5.800 
5.130 
4.590 


4.050 
3.600 
3.600 
3.510 
3.300 
3.000 
2.970 
2.970 
2.970 
2.940 


SEVERN RIVER AT LITTLE FALLS 


MAY 


17.400 
16.800 
16.800 
15.900 
15.500 
15.100 
15.100 
14.800 
14.400 
14.300 


14.300 
14.300 
14.300 
14.300 
14.300 
14.300 
14.300 
14.300 
14.300 
14.300 


14.300 
14.300 
14.300 
14.000 
13.700 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 
13.500 


13.100 
12.900 
12.900 
12.900 
12.800 
12.500 
12.000 
12.000 
11.000 

7.990 


7.30 
6.480 
5.980 
4.930 
4.170 
4.170 
3.570 
3.290 
2.650 
2.410 


JUNE 


16.800 
15.900 
15.200 
15.100 
14.900 
14.300 
14.300 
13.900 
13.900 
13.500 


13.100 
12.900 
12.800 
12.800 
12.800 
12.800 
9.970 
8.920 
8.350 
7.990 


7.930 
7.760 
7.390 
7.240 
6.370 
6.170 
5.890 
5.490 
5.210 
5.210 


4.900 
4.900 
4.900 
4.590 
4.590 
4.590 
4.360 
4.300 
4.170 
4.170 


4.070 
3.960 
3.650 
2.970 
2.700 
2.530 
2.410 
2.340 
2.070 
2.070 


JULY 


16.700 
15.900 
15.900 
15.900 
15.100 
14.300 
14.300 
13.700 
13.500 
12.900 


12.800 
11.400 
11.400 
11.200 
10.200 
9.660 
9.120 
9.120 
8.690 
8.160 


8.160 
8.160 
8.000 
7.760 
7.760 
7.530 
7.30 
7.30 
7.%0 
7.240 


7.000 
6.990 
6.630 
6.630 
6.630 
6.170 
5.640 
5.210 
4.940 
4.900 


4.790 
4.590 
4.360 
4.300 
4.110 
3.990 
3.870 
3.860 
3.600 
3.580 


15.400 
13.400 
12.900 
12.800 
12.800 
11.900 
11.400 
11.400 
11.200 
11.100 


10.700 
10.500 
10.200 
9.540 
9.120 
8.330 
7.30 
7.360 
7.30 
7.250 


7.000 
6.990 
6.990 
6.760 
6.630 
6.630 
6.630 
6.520 
6. 480 
6.280 


6.260 
6.260 
6.140 
6.000 
5.890 
5.890 
5.890 
5.890 
5.740 
5.550 


5.350 
5.350 
5.300 
5.210 
5.210 
4.940 
4.730 
4.590 
4.500 
4.360 


12.900 
10.700 
10.400 
10.300 
10.200 
9.970 
9.640 
9.600 
9.600 
9.600 


9.490 
9.340 
9.260 
9.120 
8.930 
8.930 
8.930 
8.820 
8.600 
8.350 


8.350 
7.78 
7.250 
7.250 
6.630 
6.630 
6.260 
5.890 
5.890 
5.890 


5.750 
5.550 
5.550 
5.470 
5.240 
5.210 
5.210 
5.210 
5.210 
5.210 


5.210 
5.210 
5.100 
5.100 
5.100 
4.960 
4.930 
4.900 
4.900 
4.900 


12.900 
11.400 
10.700 
10.700 
10.300 
9.950 
9.610 
9.600 
9.260 
9.260 


9.040 
8.930 
8.930 
8.930 
8.930 
8.420 
8.350 
8.160 
8.160 
7.990 


7.910 
7.840 
7.780 
7.760 
7.650 
7.530 
7.30 
Toa 
7.110 
7.020 


6.940 
6.760 
6. 760 
6.430 
5.890 
5.210 
5.210 
5.100 
4.900 
4.700 


4.590 
4.590 
4.590 
4.590 
4.450 
4.360 
4.350 
4.330 
4.330 
4.280 


11.400 
10.800 
10.700 
10.200 
10.200 
9.660 
9.660 
9.120 
9.120 
8.930 


8.930 
8.930 
8.930 
8.930 
8.930 
8.820 
8.670 
8.640 
8.600 
8.420 


8.420 
8.420 
8.350 
8.160 
8.160 
8.160 
8.160 
8.160 
8.080 
7.910 


7.780 
7.760 
7.500 
7.360 
6.710 
6.630 
6.480 
6.170 
5.690 
5.210 


4.590 
4.590 
4.330 
4.170 
4.050 
4.050 
3.870 
3.860 
3.740 
3.600 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


12.900 
12.000 
11.600 
11.400 
11.200 
10.800 
10.800 
10.700 
10.700 
10.700 


10.700 
10.300 
10.200 
10.200 
10.200 
10.100 
9.660 
9.660 
9.660 
9.600 


9.260 
9.120 
9.120 
9.120 
9.030 
8.930 
8.930 
8.930 
8.920 
8.780 


8.640 
8.640 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


24 STATION AREA: 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 

PER ANNUAL 
50 4.900 8.470 
51 4.590 8.350 
52 4.420 8.260 
53 4.330 8.160 
54 4.170 —-8. 160 
55 4.050 8.160 
56 3.860 ~—- 8.160 
57 3.600 ~—-8.160 
583.580 ~—- 8.160 
59 3.430 ~—-8. 160 
60 3.370 8.160 
61 3.170 8.070 
62 3.110 8.000 
63 2.940 7.910 
64 2.760 7.910 
6 2.480 7.760 
66 2.350 7.650 
67 2.100 7.490 
68 2.070 7.360 
69 1.880 7.020 
7 1.7830 6.970 
7l 1.740 ~—-6.940 
72 1.680 6.630 
73 1.620 ~—«6.630 
74 1.540 5.270 
75 1.540 4.470 
7 1.480 3.820 
77 1.430 ~—-3.600 
78 1.360 3.450 
79 1.320 3.430 
8 1.310 3.400 
81 1.230 2.090 
& 1.140 1.720 
& 1.060 1.330 
84 0.963 1.320 
8 0.909 1.230 
8 0.824 1.000 
87 0.753 0.934 
8 0.711 0.911 
0.654 0.895 
90 0.597 0.847 
91 0.571 0.832 
92 0.484 0.813 
93 0.430 0.767 
4% 0.348 0.570 
9 0.283 0.484 
9 0.173 0.283 
97 0.144 0.283 
9% 0.142 0.258 
99 0.085 0.258 

100 0.000 0.074 

MEAN 5.527 7.031 


8.160 
8.160 
8.000 
8.000 
7.920 


7.650 
7.650 
7.530 
7.360 
7.240 
7.000 
6.990 
6.800 
6.630 
6.570 


6.480 
5.680 
4.790 
4.330 
4.050 
4.050 


02EC007 


APRIL 


2.890 
2.070 
1.620 
1.590 
1.470 
1.400 
1.320 
1.310 
1.140 
1.140 


1.140 
1.060 
0.992 
0.992 
0.953 
0.732 
0.708 
0.708 
0.648 
0.648 


0.624 
0.597 
0.597 
0.597 
0.597 
0.597 
0.595 
0.595 
0.570 
0.507 


0.484 
0. 484 
0.450 
0.428 
0.428 
0.390 
0.371 
0.283 
0.150 
0.150 


0.142 
0.142 
0.142 
0.142 
0.142 
0.142 
0.140 
0.050 
0.050 
0.000 
0.000 


5.580 


SEVERN RIVER AT LITTLE FALLS 


MAY 


1.970 
1.880 
1.780 
1.760 
1.700 
1.700 
1.690 
1.680 
1.660 
1.620 


1.570 
1.540 
1.540 
1.540 
1.540 
1.500 
1.470 
1.400 
1.360 
1.320 


1.320 
1.250 
1.230 
1.190 
1.170 
1.140 
1.130 
1.130 
1.100 
1.060 


1.060 
1.010 
0.943 
0.909 
0.847 
0.753 
0.753 
0.753 
0.711 
0.624 


0.571 
0.571 
0.507 
0.484 
0.484 
0.371 
0.348 
0.343 
0.142 
0.142 
0.142 


6.522 


JUNE 


2.070 
2.070 
2.070 
2.070 
1.930 
1.790 
1.780 
1.780 
1.710 
1.700 


1.700 
1.700 
1.680 
1.680 
1.680 
1.670 
1.620 
1.590 
1.540 
1.500 


1.430 
1.370 
1.340 
1.320 
1.320 
1.320 
1.310 
1.310 
1.290 
1.220 


1.100 
1.100 
1.020 
0.943 
0.909 
0.909 
0.883 
0.824 
0.787 
0.736 


0.711 
0.691 
0.597 
0.571 
0.571 
0.541 
0. 484 
0.334 
0.085 
0.085 
0.085 


4.566 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


3.990 
3.910 
3.600 
3.290 
3.210 
3.170 


4.900 
4.790 
4.600 
4.590 
4.530 
4.470 
4.350 
4.350 
4.330 
4.330 


4.020 
3.790 
3.430 
3.230 
3.020 
2.740 
2.410 
2.410 
2.410 
2.340 


2.240 
2.140 
2.070 
2.070 
2.070 
2.070 
1.970 


.1.930 


1.920 
1.900 


1.840 
1.780 
1.780 
1.780 
1.780 
1.700 
1.670 
1.620 
1.540 
1.540 


1.540 
1.500 
1.430 
1.320 
1.270 
1.220 
1.100 
1.040 
0.920 
0.895 
0.140 


4.833 


4.170 
4.160 
4.050 
4.050 
4.050 
3.820 
3.820 
3.730 
3.680 
3.600 


3.600 
3.600 
3.580 
3.450 
3.430 
3.400 
3.150 
3.140 
2.990 
2.780 


2.170 
1.950 
1.840 
1.780 
1.780 
1.740 
1.700 
1.640 
1.540 
1.540 


1.540 
1.540 
1.500 


1.470 © 


1.430 
1.360 
1.330 
1.300 
1.210 
1.170 


1.020 
0.943 
0.824 
0.732 
0.623 
0.570 
0.504 
0.337 
0.227 
0.227 
0.167 


4.719 


3.600 
3.600 
3.580 
3.430 
3.430 
3.430 
3.400 
3.300 
3.170 
3.070 


2.970 
2.780 
2.590 
2.480 
1.740 
1.630 
1.540 
1.540 
1.520 
1.480 


1.450 
1.430 
1.430 
1.430 
1.360 
1.350 
1.320 
1.270 
1.000 
0.883 


0.869 
0.807 
0.779 
0.720 
0.678 
0.608 
0.571 
0.555 
0.439 
0.416 


0.385 
0.336 
0.300 
0.280 
0.237 
0.200 
0.167 
0.167 
0.144 
0.142 
0.113 


4.497 


7.010 
6.970 
6.970 
6.970 
5.550 
4.600 
4.410 
4.170 
4.080 
4.050 


3.940 
3.770 
3.600 
3.430 
3.300 
3.150 
2.400 
1.500 
1.450 
1.390 


1.360 
1.360 
1.320 
0.943 
0.883 
0.883 
0.844 
0.786 
0.756 
0.756 


0.731 
0.719 
0.678 
0.620 
0.484 
0.484 
0.484 
0.371 
0.300 
0.283 


0.283 
0.283 
0.144 
0.139 
0.136 
0.133 
0.074 
0.074 
0.074 
0.074 
0.074 


5.572 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


7 STATION AREA: 


274 


PER ANNUAL = JANUARY FEBRUARY MARCH 


COON OU FWNHH OC 


SBSESHSEESRAS BREYERREBKRHEB BRBUVFRSGREB 


32.600 
16.700 
13.100 
10.400 
9.350 
8.510 
7.700 
6.750 
6.170 
5.570 


5.230 
4.810 
4.620 
4.330 
4.120 
3.910 
3.820 
3.600 
3.480 
3.310 


3.200 
3.060 
2.920 
2.800 
2.710 
2.570 
2.450 
2.350 
2.250 
2.190 


2.080 
2.030 
1.960 
1.890 
1.850 
1.800 
1.730 
1.680 
1.60 
1.630 


1.600 
1.560 
1.520 
1.490 
1.450 
1.400 
1.360 
1.320 
1.290 
1.260 


6.510 
4.980 
4.080 
3.750 
3.600 
3.140 
2.690 
2.520 
2.420 
2.150 


1.980 
1.870 
1.740 
1.630 
1.590 
1.550 
1.510 
1.460 
1.420 
1.410 


1.370 
1.360 
1.340 
1.330 
1.320 
1.290 
1.270 
1.240 
1.180 
1.120 


1.110 
1.080 
1.060 
1.050 
1.040 
1.020 
0.991 
0.988 
0.983 
0.971 


0.964 
0.960 
0.955 
0.942 
0.934 
0.929 
0.918 
0.916 
0.895 
0.893 


32.600 
25.700 
22.300 
18.800 
17.900 
13.200 
11.200 
10.400 

9.490 

9.310 


8.090 
7.500 
6.540 
5.950 
5.070 
4.980 
4.220 
3.840 
3.770 
3.540 


3.170 
2.550 
2.220 
2.070 
1.930 
1.870 
1.810 
1.730 
1.720 
1.710 


1.640 
1.610 
1.590 
1.530 
1.490 
1.470 
1.460 
1.440 
1.400 
1.390 


1.370 
1.30 
1.330 
1.310 
1.280 
1.270 
1.270 
1.250 
1.240 
1.230 


26.000 
23.600 
21.400 
20.100 
19.500 
18.500 
16.200 
15.900 
15.100 
14.300 


14.300 
14.100 
13.700 
13.600 
13.100 
12.900 
12.100 
11.600 
10.800 
10.400 


10.200 
9.600 
9.460 
9.340 
9.100 
8.830 
8.370 
7.760 
6.800 
6.510 


6.190 
6.060 
6.010 
5.950 
5.650 
5.490 
5.430 
5.380 
5.330 
5.240 


5.150 
5.100 
4.960 
4.700 
4.400 
4.30 
4.250 
4.050 
3.920 
3.820 


O2EC008 BLACK RIVER AT BALDWIN 


APRIL 


30.300 
15.600 
13.900 
12.500 
11.900 
10.900 
10.200 

9.000 

8.760 

8.490 


8.240 
7.990 
7.870 
7.700 
7.620 
7.420 
7.350 
6.800 
6.750 
6.650 


6.170 
5.790 
5.710 
5.520 
5.290 
4.950 
4.900 
4.860 
4.760 
4.700 


4.620 
4.440 
4.30 
4.240 
4.150 
4.110 
4.050 
3.990 
3.940 
3.890 


3.860 
3.850 
3.820 
3.680 
3.660 
3.590 
3.540 
3.540 
3.480 
3.450 


MAY 


13.400 
7.700 
5.390 
4.900 
4.690 
4.320 
3.960 
3.880 
3.410 
3.310 


3.300 
3.170 
3.000 
2.940 
2.920 
2.880 
2.850 
2.830 
2.770 
2.680 


2.620 
2.550 
2.530 
2.460 
2.420 
2.380 
2.360 
2.350 
2.340 
2.270 


2.260 
2.230 
2.180 
2.160 
2.110 
2.060 
2.040 
2.010 
1.970 
1.960 


1.930 
1.900 
1.880 
1.850 
1.820 
1.800 
1.780 
1.760 
1.720 
1.710 


JUNE 


22.100 
10.600 
8.640 
8.500 
7.760 
6.740 
6.460 
4.640 
3.760 
3.480 


3.130 
3.090 
2.730 
2.210 
2.010 
1.880 
1.810 
1.550 
1.500 
1.380 


1.320 
1.290 
1.230 
1.200 
1.150 
1.110 
1.060 
1.040 
0.994 
0.971 


0.967 
0.940 
0.914 
0.895 
0.886 
0.884 
0.870 
0.864 
0.821 
0.814 


0.799 
0.790 
0. 784 
0.774 
0.769 
0.764 
0.755 
0.748 
0.735 
0.723 


JULY 


10.100 
6.740 
5.410 
4.640 
4.130 
3.980 
3.200 
2.970 
2.780 
2.210 


1.910 
1.780 
1.640 
1.500 
1.370 
1.240 
1.220 
1.200 
1.150 
1.100 


1.070 
1.060 
1.030 
0.997 
0.949 
0.929 
0.906 
0.883 
0.875 
0.829 


0.766 
0.751 
0.738 
0.726 
0.699 
0.677 
0.670 
0.667 
0.643 
0.631 


0.625 
0.624 
0.617 
0.611 
0.600 
0.591 
0.570 
0.561 
0.552 
0.538 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


9.630 
4.670 
4.620 
4.020 
3.790 
3.610 
3.250 
2.990 
2.800 
2.540 


2.460 
2.210 
2.120 
2.060 
1.850 
1.700 
1.600 
1.470 
1.360 
1.20 


1.210 
1.140 
1.120 
1.110 
1.080 
1.060 
1.020 
0.986 
0.949 
0.902 


0.864 
0.846 
0.843 
0.839 
0.834 
0.810 
0.779 
0.770 
0.759 
0.739 


0.728 
0.680 
0.670 
0.668 
0.644 
0.631 
0.582 
0.569 
0.561 
0.557 


11.400 
10.300 
9.810 
9.390 
8.080 
6.800 
5.470 
4.580 
4.310 
3.880 


2.720 
2.660 
2.450 
2.440 
2.240 
2.110 
2.060 
1.820 
1.810 
1.990 


1.510 
1.320 
1.270 
1.230 
1.210 
1.190 
1.100 
1.060 
0.960 
0.958 


0.938 
0.899 
0.852 
0.833 
0.827 
0.790 
0.779 
0.759 
0.748 
0.739 


0.731 
0.725 
0.722 
0.719 
0.715 
0.714 
0.702 
0.691 
0.688 
0.668 


9.320 
8.500 
7.760 
6.960 
6.720 
6.160 
4.500 
3.910 
3.770 
3.730 


3.570 
3.390 
3.200 
3.160 
3.000 
2.840 
2.710 
2.430 
2.190 
2.110 


2.060 
1.970 
1.920 
1.860 
1.760 
1.710 
1.700 
1.670 
1.670 
1.660 


1.640 
1.630 
1.610 
1.590 
1.550 
1.490 
1.410 
1.360 
1.300 
1.290 


1.290 
1.240 
1.160 
1.120 
1.110 
1.040 
1.020 
0.992 
0.973 
0.961 


9.150 
8.200 
7.150 
6.340 
6.060 
5.940 
5.350 
5.100 
4.900 
4.760 


4.700 
4.620 
4.500 
4.400 
4.330 
4.100 
4.050 
4.050 
3.910 
3.820 


3.780 
3.580 
3.570 
3.540 
3.350 
3.280 
3.230 
3.180 
3.000 
2.970 


2.920 
2.800 
2.730 
2.710 
2.580 
2.570 
2.490 
2.350 
2.260 
2.230 


2.230 
2.200 
2.120 
2.030 
2.000 
1.990 
1.930 
1.890 
1.820 
1.800 


10.600 
9.090 
8.890 
7.190 
6.000 
5.660 
5.320 
5.130 
4.810 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
YEARS OF RECORD: 7 STATION AREA: 274 
PER ANNUAL JANUARY =FEBRUARY MARCH 
50 1.220 0.878 1.220 3.540 
51 1.190 0.872 1.210 3.430 
521.150 0.864 1.200 3.230 
53 -1.120 0.858 1.1909 2.970 
54 1.110 0.850 1.180 2.860 
55 1.080 0.842 1,170 ui) 2.610 
56 1.050 0.835 1.160 2.490 
57 —-:1.030 0.828 1.130 2.200 
58 1.010 0.820 1.120 2.180 
59 0.986 0.805 1.110 2.060 
60 0.971 0.802 1.110 1.960 
61 0.955 0.800 1.100 1.930 
62 0.929 0.793 1.090 1.900 
63 0.899 0.793 1.080 1.870 
64 0.875 0.778 1.060 1.820 
65 0.852 0.757 1.050 1.710 
66 0.833 0.748 1.050 1.670 
67. 0.805 0.742 1.040 1.650 
68 0.790 0.737 1.030 1.600 
69 0.770 0.736 1.020 1.570 
7 0.757 0.734 1.010 1.500 
71 ©0.739°~—Cs«O. 719 1.000 1.470 
72 0.726 0.697 0.991 1.440 
73 «0.713 0.688 0.985 1.390 
74 0.691 0.680 0.895 1.370 
75 0.668 0.680 0.868 1.290 
7% ©0.651 0.665 0.850 1.260 
77 ~—«0.631 0.651 0.782 1.190 
78 0.620 ~— 0.651 0.770 1.170 
79 ~=«0.597 0.646 0.765 1.160 
8 0.580 0.634 0.759 1.150 
81 0.566 0.631 0.758 1.130 
& 0.553 0.623 0.750 1.130 
& 0.535 0.623 0.745 1.070 
8 0.515 ~— 0.623 0.738 1.050 
8 0.496 0.617 0.736 0.991 
8 0.464 0.612 0.708 0.985 
87 0.447 0.606 0.668 0.983 
8 0.427 0.595 0.651 0.980 
89 0.411 0.572 0.623 0.971 
9 0.39 0.555 0.595 0.963 
91 0.379 0.555 0.595 0.960 
92 0.365 0.513 0.595 0.940 
93 0.343 0.496 0.572 0.895 
94 ©60.313 0.419 0.566 0.844 
9S 0.28 0.360 0.566 0.779 
% 0.261 0.351 0.504 0.739 
97 0.215 0.334 0.470 ~~ 0.657 
9 0.176 0.272 0.411 0.623 
99 0.133 0.139 0.153 0.564 
100 0.062 0.122 0.153 0.555 
MEAN 2.328 1.172 3.126 5.804 


02£C008 
APRIL 


3.450 
3.400 
3.360 
3.310 
3.280 
3.240 
3.240 
3.200 
3.170 
3.100 


3.060 
2.950 
2.920 
2.890 
2.890 
2.830 
2.720 
2.670 
2.640 
2.580 


2.530 
2.400 
2.310 
2.280 
2.230 
2.220 
2.050 
1.990 
1.950 
1.870 


1.800 
1.740 
1.730 
1.680 
1.680 
1.650 
1.640 
1.630 
1.610 
1.590 


1.570 
1.550 
1.520 
1.480 
1.460 
1.400 
1.300 
0.929 
0.782 
0.572 
0.513 


4.435 


BLACK RIVER AT BALDWIN 


MAY 


1.690 
1.680 
1.650 
1.630 
1.610 


JUNE 


JULY 


0.535 
0.520 
0.507 
0.500 
0.496 
0.479 
0.478 
0.460 
0.456 
0.450 


0.444 
0.436 
0.429 
0.428 
0.419 
0.410 
0.401 
0.396 
0.394 
0.382 


0.377 
0.375 
0.372 


0.368 


0.360 
0.351 
0.351 
0.330 
0.314 
0.309 


0.300 
0.294 
0.283 
0.263 
0.221 
0.212 
0.193 
0.187 
0.181 
0.167 


0.164 
0.153 
0.147 
0.142 
0.130 
0.119 
0.116 
0.102 
0.096 
0.085 
0.082 


0.978 


0.269 
0.261 


0.244 
0.210 
0.198 
0.198 
0.119 
0.096 
0.062 


1.437 


1.010 


0.821 


0.739 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


PER ANNUAL 


SBESSESEEEREZES SRBGKKREGKRHEBS BBUVSRR 


42.300 
10.500 
7.520 
6.080 
5.240 
4.660 
4.130 
3.710 
3.360 
3.110 


2.900 
2.710 
2.500 
2.350 
2.210 
2.090 
2.000 
1.880 
1.800 
1.710 


1.640 
1.580 
1.520 
1.470 
1.410 
1.370 
1.330 
1.290 
1.250 
1.210 


1.180 
1.140 
1.120 
1.080 
1.060 
1.030 
0.999 
0.977 
0.956 
0.926 


0.906 
0.888 
0.869 
0.850 
0.830 
0.813 
0.796 
0. 782 
0.765 
0.750 


21 STATION AREA: 


181 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


12.600 
7.660 
4.810 
4.280 
2.750 
2.410 
2.180 
2.040 
1.750 
1.680 


1.530 
1.440 
1.390 
1.350 
1.320 
1.290 
1.250 
1.210 
1.180 
1.160 


1.140 
1.100 
1.070 
1.050 
1.000 
0.980 
0.934 
0.918 
0.892 
0.858 


0.820 
0.796 
0.779 
0.770 
0.750 
0.728 
0.722 
0.719 
0.702 
0.682 


0.674 
0.665 
0.657 
0.651 
0.646 
0.640 
0.634 
0.626 
0.620 
0.610 


42.300 
17.300 
12.600 
8.750 
6.380 
5.800 
5.130 
3.960 
3.610 
3.150 


2.970 
2.540 
2.350 
2.150 
1.870 
1.780 
1.510 
1.440 
1.330 
1.250 


1.180 
1.130 
1.080 
1.020 
0.974 
0.940 
0.917 
0.900 
0.878 
0.864 


0.835 
0.821 
0.813 
0.796 
0.779 
0.765 
0.750 
0.748 
0.731 
0.708 


0.700 
0.680 
0.674 
0.665 
0.651 
0.650 
0.640 
0.635 
0.623 
0.623 


34.600 
19.000 
15.000 
12.300 
10.500 
9.540 
8.810 
8.100 
7.520 
7.310 


6.800 
6.460 
6.160 
6.000 
5.720 
5.540 
5.300 
5.050 
4.960 
4.890 


4.700 
4.600 
4.480 
4.260 
4.210 
4.140 
4.010 
3.930 
3.790 
3.740 


3.570 
3.480 
3.400 
3.310 
3.120 
3.060 
3.000 
2.860 
2.810 
2.760 


2.570 
2.520 
2.460 
2.370 
2.300 
2.270 
2.180 
2.100 
2.050 
2.000 


O2EC009 


APRIL 


30.000 
18.600 
13.900 
11.900 
10.100 
9.400 
8.160 
7.310 
6.770 
6.460 


6.150 
5.780 
5.650 
5.440 
5.220 
5.010 
4.700 
4.590 
4.420 
4.160 


3.960 
3.850 
3.740 
3.680 
3.570 
3.480 
3.310 
3.230 
3.170 
3.130 


3.090 
3.000 
2.970 
2.920 
2.890 
2.860 
2.820 
2.750 
2.660 
2.570 


2.520 
2.430 
2.380 
2.320 
2.280 
2.230 
2.170 
2.140 
2.100 
2.060 


HOLLAND RIVER AT HOLLAND LANDING 


MAY 


15.300 
6.780 
5.660 
4.870 
4.080 
3.770 
3.400 
3.110 
3.000 
2.940 


2.730 
2.570 
2.460 
2.400 
2.240 
2.130 
2.060 
2.030 
1.930 
1.890 


1.850 
1.820 
1.750 
1.700 
1.680 
1.640 
1.600 
1.570 
1.540 
1.500 


1.460 
1.450 
1.440 
1.420 
1.380 
1.360 
1.360 
1.340 
1.310 
1.270 


1.260 
1.220 
1.190 
1.180 
1.160 
1.150 
1.130 
1.120 
1.110 
1.090 


JUNE 


13.300 
3.140 
2.710 
2.380 
2.140 
1.860 
1.650 
1.550 
1.380 
1.350 


1.230 
1.150 
1.080 
1.040 
1.000 
0.983 
0.946 
0.900 
0.881 
0.852 


0.841 
0.830 
0.807 
0.800 
0.784 
0.776 
0.767 
0.762 
0.748 
0.733 


0.726 
0.719 
0.706 
0.697 
0.682 
0.674 
0.671 
0.660 
0.652 
0.646 


0.642 
0.632 
0.626 
0.623 
0.612 
0.603 
0.600 
0.597 
0.591 
0.580 


JULY 


12.600 
5.230 
3.410 
2.940 
2.370 
2.060 
1.910 
1.680 
1.560 
1.410 


1.220 
1.160 
1.120 
1.040 
0.958 
0.878 
0.838 
0.807 
0.770 
0.752 


0.709 
0.691 
0.679 
0.654 
0.637 
0.626 
0.608 
0.595 
0.578 
0.569 


0.547 
0.543 
0.525 
0.518 
0.504 
0.496 
0.487 
0. 486 
0.479 
0.472 


0. 462 
0.455 
0.450 
0.447 
0.439 
0.434 
0.430 
0.426 
0.425 
0.422 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


10.200 
5.000 
2.440 
2.260 
1.860 
1.630 
1.510 
1.390 
1.310 
1.270 


1.200 
1.140 
1.050 
1.020 
0.951 
0.909 
0.878 
0.852 
0.833 
0.806 


0.787 
0.753 
0.736 
0.723 
0.705 
0.691 
0.678 
0.660 
0.646 
0.632 


0.626 
0.614 
0.603 
0.594 
0.583 
0.578 
0.572 
0.560 
0.544 
0.538 


0.529 
0.522 
0.515 
0.507 
0.501 
0.493 
0.481 
0.476 
0.473 
0.468 


13.600 
4.880 
3.620 
2.830 
2.240 
2.050 
1.930 
1.590 
1.410 
1.360 


1.240 
1.180 
1.120 
1.080 
1.030 
0.991 
0.940 
0.909 
0.890 
0.864 


0.823 
0.799 
0.775 
0.759 
0.739 
0.705 
0.690 
0.669 
0.657 
0.649 


0.633 
0.607 
0.603 
0.593 
0.587 
0.572 
0.558 
0.541 
0.530 
0.524 


0.519 
0.513 
0.510 
0.507 
0.505 
0.501 
0.498 
0.490 
0.484 
0.481 


13.300 
4.690 
3.330 
2.690 
2.460 
2.170 
1.920 
1.850 
1.740 
1.690 


1.610 
1.570 
1.530 
1.470 
1.400 
1.380 
1.320 
1.300 
1.250 
1.220 


1.170 
1.140 
1.110 
1.090 
1.070 
1.030 
1.000 
0.985 
0.956 
0.942 


0.917 
0.904 
0.886 
0.872 
0.859 
0.840 
0.831 
0.815 
0.796 
0.790 


0.782 
0.765 
0.757 
0.736 
0.728 
0.717 
0.705 
0.689 
0.674 
0.664 


7,930 
5.460 
4.780 
4.160 
3.580 
3.310 
3.090 
2.900 
2.740 
2.560 


2.400 
2.330 
2.220 
2.130 
2.070 
2.010 
1.910 
1.860 
1.800 
1.740 


1.700 
1.660 
1.610 
1.550 
1.520 
1.500 
1.440 
1.400 
1.360 
1.350 


1.320 
1.290 
1.260 
1.230 
1.210 
1.190 
1.160 
1.140 
1.120 
1.080 


1.080 
1.070 
1.030 
1.010 
1.000 
0.993 
0.983 
0.968 
0.957 
0.934 


16.600 
6.230 
4.960 
4.450 
3.570 
3.340 
3.060 
2.700 
2.520 
2.390 


2.330 
2.150 
2.050 
1.980 
1.870 
1.810 
1.700 
1.670 
1.580 
1.510 


1.480 
1.440 
1.390 
1.370 
1.320 
1.280 
1.250 
1.210 
1.190 
1.160 


1.140 
1.120 
1.100 
1.090 
1.080 
1.070 
1.050 
1.020 
1.000 
0.991 


0.970 
0.960 
0.940 
0.929 
0.917 
0.906 
0.895 
0.883 
0.878 
0.857 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
YEARS OF RECORD: 21 STATION AREA: 181 
PER ANNUAL = JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 0.733 0.600 0.617 1.920 
51 0.720 0.595 0.609 1.870 
52. 0.705 0.590 0.600 1.820 
53 0.691 0.585 0.595 1.740 
54 0.679 0.580 0.592 1.660 
55 0.663 0.570 0.580 1.630 
56 0.651 0.566 0.578 1.610 
57 = 0. 642 0.564 0.569 1.570 
58 0.631 0.560 0.566 1.540 
59 0.623 0.555 0.564 1.510 
60 0.610 0.552 0.560 1.480 
61 0.600 0.549 0.552 1.440 
62 0.589 0.545 0.549 1.400 
63 0.578 0.540 0.547 1.350 
64 0.566 0.538 0.544 1.300 
65 0.558 0.532 0.540 1.250 
66 0.550 0.530 0.535 1.220 
67 0.542 0.521 0.530 1.180 
6 0.532 0.515 0.525 1.160 
6 0.524 0.510 0.524 1.120 
7 30.515 0.504 0.518 1.090 
70S 007 0.500 0.510 1.060 
72 ~=0.501 0.496 0.506 1.020 
73 ~=—-«0..493 0.490 0.501 0.991 
74 ~=0.484 0.482 0.498 0.960 
7 0.479 0.480 0.496 0.920 
7% @=©0.. 473 0.476 0.487 0.906 
77 =: 0. 464 0.470 0.481 0.880 
78 = (0. 456 0.467 0.480 0.864 - 
72 ~=s« 0. 449 0.460 0.476 0.850 
& 0.439 0.456 0.467 0.835 
81 0.430 0.442 0.460 0.807 
& 0.425 0.440 0.453 0.776 
& 0.416 0.425 0.445 0.745 
84 0.409 0.420 0.439 0.731 
8 0.400 0.408 0.430 0.714 
8 0.394 0.400 0.428 0.708 
87 = 0.385 0.385 0.425 0.693 
8 0.377 0.377 0.410 0.668 
8 0.368 0.370 0.396 0.637 
9 0.360 0.365 0.385 0.606 
9 = 0.351 0.354 0.370 0.566 
92 860.343 0.343 0.364 0.524 
93 0.334 0.337 0.352 0.510 
94 0.325 0.328 0.348 0.496 
9% 0.307 0.320 0.306 0.487 
96 0.289 0.311 0.286 0.479 
97 0.272 0.297 0.278 0.456 
98 0.252 0.291 0.269 0.370 
99 0.207 0.282 0.264 0.335 
100 0.079 0.270 0.260 0.324 
MEAN 1.392 0.968 1.589 3.213 


02EC009 


APRIL 


2.030 
1.990 
1.940 
1.890 
1.850 
1.820 
1.790 
1.750 
1.730 
1.710 


1.680 
1.660 
1.630 
1.600 
1.570 
1.550 
1.510 
1.500 
1.480 
1.440 


1.410 
1.390 
1.360 
1.340 
1.330 
1.310 
1.300 
1.270 
1.250 
1.240 


1.230 
1.200 
1.180 
1.150 
1.140 
1.110 
1.080 
1.060 
1.050 
1.040 


1.010 
0.980 
0.968 
0.946 
0.926 
0.898 
0.886 
0.844 
0.804 
0.777 
0.515 


3.144 


HOLLAND RIVER AT HOLLAND LANDING 


MAY 


1.080 
1.060 
1.040 
1.030 
1.020 
1.000 
0.994 
0.981 
0.972 
0.966 


0.949 
0.926 
0.915 
0.892 
0.884 
0.875 
0.864 
0.844 
0.830 
0.826 


0.813 
0.799 
0.784 
0.770 
0.765 
0.756 
0.745 
0.731 
0.722 
0.705 


0.604 
0.677 
0.663 
0.657 
0.648 
0.640 
0.626 
0.620 
0.606 
0.586 


0.572 
0.563 
0.558 
0.545 
0.523 
0.507 
0.493 
0.471 
0.436 
0.383 
0.350 


1.474 


JUNE 


0.570 
0.566 
0.564 
0.561 
0.552 
0.549 
0.538 
0.530 
0.524 
0.518 


0.507 
0.501 
0.496 
0.490 
0.481 
0.479 
0.479 
0.473 
0.470 
0. 464 


0.457 
0.455 
0.447 
0.439 
0.433 
0.427 
0.425 
0.419 
0.416 
0.409 


0.405 
0.399 
0.396 
0.391 
0.379 
0.369 
0.362 
0.354 
0.381 
0.348 


0.344 
0.342 
0.338 
0.334 
0.330 
0.326 
0.320 
0.261 
0.244 
0.212 
0.142 


0.758 


JULY 


0.415 
0.411 
0.410 
0.407 
0.405 


~ 0.402 


0.399 
0.396 
0.395 
0.392 


0.390 
0.385 
0.382 
0.379 
0.377 
0.374 
0.371 
0.368 
0.365 
0.362 


0.362 
0.357 
0.356 
0.353 
0.351 
0.348 
0.345 
0.343 
0.340 
0.334 


0.331 
0.328 
0.326 
0.320 
0.317 
0.309 
0.304 
0.300 
0.296 
0.289 


0.286 
0.280 
0.272 
0.258 
0.232 
0.198 
0.176 
0.153 
0.142 
0.127 
0.085 


0.714 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.464 
0.459 
0.456 
0.453 
0.452 
0.446 
0.442 
0.437 
0.433 
0.430 


0.428 
0.422 
0.419 
0.413 
0.411 
0.405 
0.402 
0.396 
0.391 
0.382 


0.379 
0.377 
0.371 
0.362 
0.360 
0.354 
0.343 
0.337 
0.329 
0.325 


0.317 
0.313 
0.303 
0.294 
0.286 
0.278 
0.275 
0.272 
0.263 
0.259 


0.255 
0.252 
0.249 
0.244 
0.236 
0.224 
0.216 
0.207 
0.198 
0.176 
0.127 


0.686 


0.474 
0.470 
0.465 
0.456 
0.456 
0.450 
0.445 
0.442 
0.434 
0.430 


0.424 
0.420 
0.416 
0.411 
0.411 
0.408 
0.405 
0.399 
0.396 
0.391 


0.389 
0.385 
0.382 
0.379 
0.374 
0.371 
0.365 
0.360 
0.357 
0.353 


0.351 
0.348 
0.343 
0.337 
0.334 
0.328 
0.326 
0.314 
0.306 
0.303 


0.289 
0.286 
0.272 
0.272 
0.255 
0.249 
0.232 
0.221 
0.187 
0.133 
0.079 


0.758 


0.652 
0.642 
0.631 
0.623 
0.603 
0.583 
0.578 
0.572 
0.552 
0.549 


0.544 
0.529 
0.525 
0.513 
0.504 
0.498 
0.490 
0.481 
0.479 
0.473 


0.470 
0.464 
0.459 
0.453 
0.447 
0.439 
0.430 
0.430 
0.428 
0.425 


0.422 
0.419 
0.413 
0.411 
0.402 
0.398 
0.391 
0.385 
0.379 
0.377 


0.371 
0.362 
0.352 
0.351 
0.345 
0.334 
0.326 
0.308 
0.294 
0.266 
0.127 


0.913 


0.921 
0.911 
0.900 
0.895 
0.869 
0.850 
0.835 
0.824 
0.813 
0.804 


0.791 
0.783 
0.762 
0.750 
0.733 
0.731 
0.716 
0.708 
0.697 
0.688 


0.674 
0.657 
0.648 
0.640 
0.631 
0.626 
0.623 
0.617 
0.609 
0.600 


0.592 
0.580 
0.572 
0.561 
0.555 
0.549 
0.541 
0.527 
0.521 
0.513 


0.498 
0.481 
0.475 
0.464 
0.436 
0.430 
0.410 
0.377 
0.365 
0.343 
0.272 


1.267 


0.858 
0.850 
0.840 
0.824 
0.813 
0.807 
0.800 
0.795 
0.787 
0.770 


0.762 
0.753 
0.750 
0.740 
0.730 
0.712 
0.700 
0.604 
0.685 
0.680 


0.670 
0.660 
0.648 
0.643 
0.639 
0.626 
0.617 
0.605 
0.595 
0.578 


0.570 
0.552 
0.552 
0.547 
0.541 
0.530 
0.527 
0.520 
0.515 
0.507 


0.504 
0.498 
0.498 
0.487 
0.479 
0.473 
0.456 
0.452 
0.428 
0.405 
0.286 


1.248 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


20 STATION AREA: 


42.9 


PER ANNUAL = =JANUARY FEBRUARY = MARCH 


re oOOnN OA WF WNeH OC 


SBESSEGESRZS SBEGCKRKERBKREBS BBUIFREBGR 


11.200 
3.500 
2.370 
1.760 
1.440 
1.200 
1.050 
0.923 
0.822 
0.742 


0.675 
0.623 
0.572 
0.535 
0.501 
0.467 
0.433 
0.403 
0.382 
0.362 


0.345 
0.326 
0.310 
0.297 
0.283 
0.271 
0.261 
0.249 
0.240 
0.229 


0.221 
0.213 
0.207 
0.198 
0.190 
0.183 
0.178 
0.170 
0.164 
0.159 


0.154 
0.149 
0.144 
0.140 
0.136 
0.133 
0.130 
0.125 
0.122 
0.119 


3.510 
2.120 
1.450 
1.130 
0.920 
0.733 
0.625 
0.595 
0.560 
0.481 


0.445 
0.425 
0.382 
0.354 
0.326 
0.315 
0.289 
0.274 
0.266 
0.255 


0.249 
0.242 
0.227 
0.222 
0.210 
0.198 
0.181 
0.174 
0.161 
0.159 


0.150 
0.145 
0.142 
0.139 
0.136 
0.133 
0.133 
0.130 
0.127 
0.125 


0.122 


0.120 
0.116 
0.113 
0.110 
0.108 
0.105 
0.103 
0.102 
0.101 


11.000 
6.170 
3.340 
2.570 
2.150 
1.890 
1.530 
1.330 
1.100 
1.050 


0.963 
0.867 
0.793 
0.677 
0.612 
0.566 
0.510 
0.450 
0.404 
0.368 


0.330 
0.311 
0.297 
0.269 
0.246 
0.232 
0.220 
0.205 
0.187 
0.180 


0.166 
0.160 
0.156 
0.147 
0.142 
0.139 
0.136 
0.131 
0.130 
0.127 


0.125 
0.125 
0.122 
0.119 
0.118 
0.116 
0.114 
0.112 
0.110 
0.110 


11.200 
5.180 
4.810 
4.250 
4.020 
3.690 
3.480 
3.200 
3.000 
2.870 


2.730 
2.470 
2.260 
2.140 
2.060 
1.980 
1.850 
1.750 
1.700 
1.630 


1.570 
1.500 
1.420 
1.380 
1.360 
1.300 
1.230 
1.190 
1.150 
1.090 


1.050 
1.020 
0.973 
0.942 
0.906 
0.894 
0.847 
0.832 
0.814 
0.793 


0.784 
0.761 
0.711 
0.688 
0.664 
0.654 
0.640 
0.615 
0.587 
0.561 


02EC010 


APRIL 


9.150 
5.550 
4.200 
3.680 
3.090 
2.570 
2.270 
2.040 
1.940 
1.730 


1.690 
1.520 
1.470 
1.390 
1.270 
1.170 
1.120 
1.060 
1.030 
1.000 


0.974 
0.915 
0.883 
0.858 
0.831 
0.807 
0.784 
0.762 
0.733 
0.708 


0.691 
0.677 
0.657 
0.654 
0.632 
0.623 
0.619 
0.607 
0.591 
0.578 


0.564 
0.547 
0.543 
0.538 
0.530 
0.521 
0.513 
0.496 
0.484 
0.473 


SCHOMBERG RIVER NEAR SCHOMBERG 


MAY 


2.800 
1.450 
1.060 
1.000 
0.799 
0.705 
0.654 
0.625 
0.585 
0.530 


0.501 
0.475 
0.453 
0.437 
0.425 
0.412 
0.399 
0.382 
0.374 
0.362 


0.356 
0.343 
0.326 
0.318 
0.306 
0.301 
0.293 
0.289 
0.282 
0.275 


0.271 
0.266 
0.261 
0.253 
0.247 
0.240 
0.235 
0.229 
0.227 
0.224 


0.220 
0.215 
0.212 
0.207 
0.200 
0.195 
0.192 
0.189 
0.182 
0.179 


JUNE 


2.580 
0.963 
0.528 
0.462 
0.391 
0.348 
0.292 
0.261 
0.244 
0.221 


0.211 
0.195 
0.186 
0.181 
0.174 
0.164 
0.156 
0.147 
0.144 
0.142 


0.136 
0.133 
0.130 
0.126 
0.119 
0.116 
0.115 
0.113 
0.108 
0.104 


0.099 
0.097 
0.096 
0.094 
0.091 
0.088 
0.088 
0.083 
0.082 
0.080 


0.078 
0.076 
0.074 
0.073 
0.072 
0.071 
0.069 
0.068 
0.068 
0.065 


JULY 


3.430 
1.320 
0.870 
0.600 
0.432 
0.317 
0.272 
0.237 
0.212 
0.187 


0.164 
0.152 
0.137 
0.127 
0.122 
0.119 
0.112 
0.107 
0.102 
0.096 


0.093 
0.085 
0.081 
0.076 
0.071 
0.070 
0.068 
0.065 
0.062 
0.062 


0.059 
0.058 
0.057 
0.054 
0.054 
0.051 
0.050 
0.048 
0.046 
0.045 


0.044 
0.043 
0.043 
0.042 
0.042 
0.042 
0.040 
0.040 
0.039 
0.037 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


1.400 
0.643 
0.473 
0.331 
0.298 
0.271 
0.235 
0.222 
0.214 
0.193 


0.172 
0.160 
0.148 
0.139 
0.128 
0.123 
0.119 
0.112 
0.108 
0.096 


0.091 
0.088 
0.082 
0.081 
0.078 
0.076 
0.073 
0.071 
0.068 
0.065 


0.064 
0.062 
0.062 
0.059 
0.059 
0.058 
0.057 
0.055 
0.054 
0.054 


0.062 
0.051 
0.048 
0.047 
0.045 
0.045 
0.044 
0.042 
0.042 
0.041 


3.710 
1.140 
0.800 
0.710 
0.446 
0.378 
0.309 
0.258 
0.224 
0.212 


0.190 
0.173 
0.162 
0.148 
0.136 
0.133 
0.126 
0.123 
0.116 
0.110 


0.106 
0.101 
0.092 
0.088 
0.085 
0.082 
0.078 
0.076 
0.074 
0.074 


0.071 
0.070 
0.068 
0.068 
0.065 
0.065 
0.062 
0.062 
0.060 
0.059 


0.058 
0.057 
0.056 
0.054 
0.054 
0.052 
0.051 
0.051 
0.050 
0.048 


2.670 
0.889 
0.695 
0.521 
0.484 
0.462 
0.422 
0.379 
0.360 
0.342 


0.323 
0.310 
0.297 
0.286 
0.268 
0.261 
0.240 
0.235 
0.215 
0.210 


0.207 
0.200 
0.188 
0.184 
0.180 
0.175 
0.170 
0.165 
0.159 
0.156 


0.153 
0.150 
0.145 
0.142 
0.137 
0.134 
0.130 
0.126 
0.122 
0.119 


0.113 
0.111 
0.108 
0.106 
0.105 
0.102 
0.101 
0.099 
0.096 
0.094 


1.830 
0.915 
0.832 
0.713 
0.673 
0.607 
0.565 
0.529 
0.510 
0.481 


0.450 
0.416 
0.400 
0.382 
0.371 
0.356 
0.340 
0.335 
0.326 
0.320 


0.314 
0.303 
0.294 
0.289 
0.275 
0.272 
0.263 
0.261 
0.252 
0.249 


0.242 
0.232 
0.228 
0.221 
0.218 
0.215 
0.212 
0.210 
0.209 
0.204 


0.197 
0.195 
0.192 
0.187 
0.182 
0.178 
0.175 
0.173 
0.170 
0.169 


5.470 
1.900 
1.240 
1.080 
0.870 
0.734 
0.607 
0.566 
0.538 
0.523 


0.479 
0.436 
0.418 
0.394 
0.368 
0.351 
0.340 
0.329 
0.318 
0.309 


0.299 
0.290 
0.285 
0.278 
0.273 
0.266 
0.252 
0.244 
0.238 
0.232 


0.227 
0.220 
0.216 
0.210 
0.207 
0.202 
0.198 
0.193 
0.188 
0.187 


0.181 
0.181 
0.178 
0.176 
0.173 
0.170 
0.164 
0.161 
0.159 
0.159 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


20 STATION AREA: 


42.9 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 
PER ANNUAL 
5 360.115 0.100 
51 0.112 0.099 
52. 0.110 0.098 
53 0.106 0.096 
54 0.103 0.095 
55 0.101 0.093 
56 = 0.098 0.091 
57 0.095 0.090 
58 0.091 0.088 
0.088 0.088 
6 0.085 0.086 
61 0.082 0.085 
62 0.082 0.083 
63 0.079 0.082 
64 0.076 0.082 
65 0.075 0.080 
6 0.074 0.079 
67 0.071 0.079 
68 0.069 0.078 
69 0.068 0.076 
7 = 0.065 0.076 
7l~~—s 0.065 0.076 
72 ~=—-0..062 0.076 
73 ~=— 0.061 0.074 
74 0.059 0.074 
7 0.057 0.071 
76 = 0.056 0.071 
77 ~—-0..054 0.070 
73 ~=60..051 0.068 
79 ~= 0.081 0.068 
8 0.048 0.066 
81 0.045 0.065 
& 0.045 0.065 
8 0.042 0.065 
84 0.040 0.063 
8 0.039 0.062 
8 0.037 0.062 
87 0.034 0.059 
& 0.034 0.057 
89 0.032 0.057 
90 0.031 0.054 
91 0.028 0.053 
92 0.028 0.051 
93 0.026 0.048 
94 = §=©0.025 0.048 
% 0.023 0.046 
9 0.022 0.040 
97. 0.020 0.028 
% 0.018 0.025 
99 0.016 0.023 
100 0.008 0.020 
MEAN 0.311 0.221 


0.108 
0.106 
0.105 
0.102 
0.102 
0.101 
0.099 
0.096 
0.093 
0.091 


0.090 
0.088 
0.085 
0.082 
0.082 
0.079 
0.079 
0.076 
0.076 
0.075 


0.074 
0.074 
0.071 
0.071 
0.071 
0.068 
0.068 
0.065 
0.065 
0.062 


0.062 
0.059 
0.059 
0.058 
0.057 
0.054 
0.052 
0.051 
0.048 
0.048 


0.045 
0.040 
0.037 
0.035 
0.025 
0.020 
0.018 
0.017 
0.016 
0.015 
0.014 


0.412 


0.532 
0.510 
0.506 
0.481 
0.467 
0.449 
0.424 
0.400 
0.383 
0.374 


0.368 
0.357 
0.345 
0.331 
0.321 
0.304 
0.290 
0.278 
0.269 
0.259 


0.249 
0.241 
0.234 
0.228 
0.224 
0.210 
0.198 
0.198 
0.181 
0.170 


0.156 
0.147 
0.144 
0.139 
0.130 
0.125 
0.119 
0.116 
0.113 
0.110 


0.108 
0.106 
0.105 
0.100 
0.091 
0.082 
0.074 
0.064 
0.056 
0.017 
0.017 


1.016 


02EC010 
APRIL 


0.465 
0.459 
0.450 
0.433 
0.411 
0.405 
0.402 
0.389 
0.382 
0.374 


0.371 
0.368 
0.358 
0.354 
0.345 
0.340 
0.328 
0.317 
0.309 
0.305 


0.300 
0.292 
0.283 
0.275 
0.272 
0.263 
0.252 
0.247 
0.244 
0.241 


0.234 
0.229 
0.221 
0.214 
0.210 
0.204 
0.201 
0.193 
0.190 
0.187 


0.181 
0.178 
0.170 
0.161 
0.156 
0.153 
0.142 
0.136 
0.130 
0.116 
0.082 


0.777 


SCHOMBERG RIVER NEAR SCHOMBERG 


MAY 


0.178 
0.174 
0.170 
0.164 
0.161 
0.159 
0.153 
0.149 
0.147 
0.142 


0.139 
0.136 
0.133 
0.130 
0.125 
0.122 
0.119 
0.116 
0.113 
0.111 


0.109 
0.105 
0.105 
0.103 
0.102 
0.097 
0.094 
0.091 
0.091 
0.086 


0.065 
0.082 
0.082 
0.078 
0.076 
0.075 
0.074 
0.070 
0.067 
0.065 


0.059 
0.057 
0.056 
0.054 
0.051 
0.048 
0.048 
0.040 
0.037 
0.031 
0.021 


0.257 


JUNE 


0.065 
0.065 
0.062 
0.062 
0.061 
0.059 
0.059 
0.058 
0.057 
0.057 


0.056 
0.054 
0.054 
0.054 
0.052 
0.051 
0.051 
0.048 
0.048 
0.048 


0.047 
0.045 
0.045 
0.044 
0.042 
0.042 
0.040 
0.040 
0.037 
0.037 


0.037 
0.036 
0.034 
0.034 
0.034 
0.034 
0.031 
0.031 
0.031 
0.031 


0.030 
0.028 
0.027 
0.027 
0.026 
0.025 
0.025 
0.024 
0.023 
0.018 
0.010 


0.114 


JULY 


0.037 
0.036 
0.035 
0.034 
0.034 
0.034 
0.034 
0.033 
0.031 
0.031 


0.031 
0.031 
0.031 
0.030 
0.029 
0.028 
0.028 
0.028 
0.028 
0.028 


0.028 
0.027 
0.027 
0.026 
0.026 
0.026 
0.025 
0.025 
0.025 
0.024 


0.024 
0.024 
0.023 
0.023 
0.023 
0.022 
0.022 
0.021 
0.021 
0.021 


0.020 
0.020 
0.019 
0.019 
0.018 
0.017 
0.017 
0.016 
0.016 
0.014 
0.008 


0.104 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.040 
0.039 
0.037 
0.037 
0.037 
0.036 
0.034 
0.034 
0.034 
0.032 


0.032 
0.031 
0.031 
0.031 
0.030 
0.028 
0.028 
0.028 
0.028 
0.028 


0.027 
0.027 
0.027 
0.026 
0.025 
0.025 
0.025 
0.024 
0.024 
0.023 


0.023 
0.023 
0.022 
0.022 
0.022 
0.021 
0.021 
0.020 
0.020 
0.020 


0.020 
0.018 
0.018 
0.017 
0.017 
0.017 
0.016 
0.016 
0.015 
0.014 
0.012 


0.081 


0.048 
0.048 
0.046 
0.045 
0.045 
0.044 
0.042 
0.042 
0.042 
0.042 


0.040 
0.040 
0.040 
0.040 
0.039 
0.037 
0.037 
0.037 
0.037 
0.037 


0.036 
0.035 
0.034 
0.034 
0.034 
0.034 
0.034 
0.034 
0.034 
0.033 


0.031 
0.031 
0.031 
0.031 
0.031 
0.028 
0.028 
0.027 
0.027 
0.026 


0.025 
0.025 
0.023 
0.023 
0.020 
0.019 
0.017 
0.015 
0.014 
0.012 
0.010 


0.109 


0.091 
0.091 
0.088 
0.087 
0.085 
0.082 
0.082 
0.079 
0.078 
0.076 


0.075 
0.074 
0.073 
0.071 
0.071 
0.071 
0.068 
0.068 
0.068 
0.068 


0.065 
0.065 
0.064 
0.062 
0.062 
0.060 
0.059 
0.059 
0.059 
0.057 


0.057 
0.056 
0.054 
0.054 
0.051 
0.051 
0.050 
0.048 
0.048 
0.045 


0.045 
0.045 
0.042 
0.042 
0.040 
0.037 
0.034 
0.031 
0.028 
0.021 
0.019 


0.158 


0.164 
0.162 
0.161 
0.159 
0.156 
0.156 
0.153 
0.150 
0.147 
0.144 


0.144 
0.142 
0.140 
0.139 
0.136 
0.133 
0.132 
0.130 
0.127 
0.125 


0.122 
0.119 
0.116 
0.113 
0.110 
0.108 
0.108 
0.105 
0.102 
0.100 


0.099 
0.097 
0.096 
0.091 
0.085 
0.085 
0.083 
0.082 
0.079 
0.076 


0.074 
0.071 
0.068 
0.065 
0.065 
0.062 
0.062 
0.059 
0.057 
0.054 
0.026 


0.228 


0.156 
0.153 
0.150 
0.149 
0.147 
0.144 
0.142 
0.140 
0.139 
0.136 


0.133 
0.132 
0.128 
0.127 
0.125 
0.122 
0.119 
0.118 
0.116 
0.115 


0.113 
0.113 
0.110 
0.108 
0.105 
0.102 
0.099 
0.099 
0.096 
0.093 


0.091 
0.088 
0.085 
0.085 
0.064 
0.082 
0.082 
0.079 
0.079 
0.076 


0.074 
0.071 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 20 STATION AREA: 282 
PER ANNUAL = JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 56.600 17.000 52.000 56.600 
1 26.100 9.910 35.000 40.200 
2 19.500 7.30 27.000 33.700 
3 15.500 5.990 19.500 31.100 
4 13.300 4.910 14.800 29.400 
5 11.600 4.480 11.600 26.000 
6 10.200 3.960 10.900 24.800 
7 GAOIZ20 3.770 8.500 22.700 
8 8.330 3.540 7.190 21.000 
9 7.520 3.440 6.030 20.000 
10 ~—6.850 3.130 5.380 19.200 
116.340 3.000 4.530 18.400 
12. ~=—-55.860 2.860 4.130 = 18.100 
135.410 2.750 3.740 17.200 
14 5.040 2.610 3.540 16.600 
15 = 4.740 2.550 2.880 15.300 
16 = 4.470 2.450 2.600 15.000 
17 @ik.250 2.400 2.260 14.600 
18 4.050 2.320 2.180 14.300 
19 3.910 2.290 2.040 13.600 
20 293.740 2.240 1.960 13.000 
Zi (3.580 2.210 1.870 12.400 
22 = 3. 430 2.100 1.780 11.900 
Z3 | 3.280 1.980 1.7530 11.300 
24 = 3.130 1.930 1.700 = 10.600 
2 8 8§©62. 990 1.820 1.660 10.300 
2622. 860 1.780 1.€00 10.100 
27 2.780 1.740 1.570 10.000 
2 = 2. 650 1.680 1.530 9.680 
2 §=62. 550 1.640 1.500 9.390 
3 =. 2. 450 1.600 1.470 9.220 
31 2.360 1.550 1.460 9.000 
32 °°2:290 1.530 1.420 8.710 
3 2.210 1.500 1.420 8.450 
3% = 2.140 1.470 1.390 8.210 
35 = 2.060 1.450 1.370 7.930 
3% 8§=61.990 1.430 1.330 7.620 
37 =: 1.930 1.420 1.300 7.30 
3% = 1.870 1.400 1.290 7.000 
39 =: 1.800 1.390 1.250 6.630 
4 1.740 1.370 1.240 6.370 
41 = =1.670 1.350 1.220 6.090 
42 1.620 1.330 1.200 5.800 
43 1.580 1.320 1.190 5.660 
44 = =1.530 1.280 1.170 5.310 
45 1.490 1.260 1.170 5.000 
4 1.450 1.190 1.150 4.810 
47 —- 1.420 1.120 1.140 4.640 
48 1.380 1.080 1.120 4.420 
49 1.340 1.030 1.100 4.300 


02EC011 


APRIL 


47.600 
39.900 
34.800 
30.300 
28.100 
25.600 
24.400 
22. 400 
21.200 
20.100 


19.500 
18.700 
18.000 
16.600 
16.100 
15.500 
14.800 
14.600 
14.000 
13.700 


13.300 
13.000 
12.700 
12.300 
12.200 
11.900 
11.600 
11.300 
11.000 
10.800 


10.400 
10.300 
10.000 
9.770 
9.540 
9.290 
8.990 
8.830 
8.720 
8.500 


8.240 
8.010 
7.840 
7.7TR 
7.560 
7.500 
7.380 
7.160 
7.070 
6.940 


BEAVERTON RIVER NEAR BEAVERTON 


MAY 


21.500 
11.900 
9.280 
8.010 
7.830 
6.710 
6.340 
6.090 
5.690 
5.410 


5.180 
5.060 
4.960 
4.840 
4.700 
4.560 
4.440 
4.280 
4.220 
4.130 


4.020 
3.960 
3.910 
3.860 
3.770 
3.700 
3.650 
3.600 
3.550 
3.450 


3.340 
3.310 
3.260 
3.230 
3.180 
3.100 
3.030 
2.970 
2.900 
2.860 


2.820 
2.760 
2.720 
2.670 
2.570 
2.540 
2.480 
2.430 
2.390 
2.360 


JUNE 


7.390 
4.980 
3.400 
2.940 
2.710 
2.560 
2.370 
2.220 
2.040 
1.960 


1.760 
1.660 
1.580 
1.510 
1.440 
1.370 
1.330 
1.290 
1.270 
1.200 


1.150 
1.130 
1.100 
1.080 
1.040 
1.020 
0.988 
0.972 
0.958 
0.923 


0.900 
0.878 
0.863 
0.857 
0.844 
0.830 
0.819 
0.804 
0.796 
0.782 


0.776 
0.762 
0.745 
0.727 
0.708 
0.702 
0.679 
0.668 
0.658 
0.648 


JULY 


12.100 
6.680 
4.910 
4.210 
3.510 
3.160 
2.780 
2.470 
2.180 
2.000 


1.800 
1.650 
1.570 
1.450 
1.340 
1.280 
1.210 
1.160 
1.090 
1.040 


1.010 
0.959 
0.909 
0.858 
0.813 
0.779 
0.742 
0.722 
0.682 
0.666 


0.648 
0.627 
0.617 
0.597 
0.575 
0.569 
0.555 
0.549 
0.533 
0.527 


0.518 
0.510 
0.504 
0.487 
0.481 
0.476 
0.469 
0.456 
0.446 
0.438 


6.710 
3.450 
2.860 
2.210 
1.990 
1.810 
1.630 
1.520 
1.420 
1.320 


1.280 
1.250 
1.220 
1.190 
1.160 
1.120 
1.090 
1.060 
1.030 
1.020 


1.000 
0.977 
0.954 
0.926 
0.909 
0.892 
0.873 
0.853 
0.842 
0.835 


0.821 
0.797 
0.786 
0.781 
0.763 
0.744 
0.735 
0.704 
0.674 
0.635 


0.620 
0.610 
0.592 
0.564 
0.547 
0.535 
0.519 
0.504 
0.495 
0. 484 


38.000 
16.100 
6.330 
4.360 
4.060 
3.560 
3.040 
2.610 
2.290 
1.890 


1.760 
1.660 
1.620 
1.600 
1.530 
1.490 
1.460 
1.440 
1.400 
1.380 


1.360 
1.330 
1.320 
1.290 
1.270 
1.250 
1.210 
1.200 
1.170 
1.160 


1.120 
1.110 
1.100 
1.090 
1.070 
1.070 
1.040 
1.020 
1.000 
0.970 


0.958 
0.934 
0.898 
0.864 
0.833 
0.793 
0.750 
0.714 
0.705 
0.665 


14.700 
8.190 
6.390 
5.790 
5.160 
4.470 
3.960 
3.710 
3.600 
3.460 


3.350 
3.170 
2.920 
2.750 
2.640 
2.540 
2.470 
2.410 
2.370 
2.310 


2.270 
2.190 
2.130 
2.100 
2.060 
2.030 
2.000 
1.970 
1.950 
1.900 


1.880 
1.840 
1.810 
1.770 
1.760 
1.710 
1.680 
1.650 
1.640 
1.590 


1.560 
1.530 
1.520 
1.500 
1.470 
1.440 
1.420 
1.410 
1.380 
1.360 


16.400 
9.900 
9.000 
8.110 
7.020 
6.680 
6.290 
6.070 
5.830 
5.470 


5.240 
5.130 
4.980 
4.780 
4.700 
4.560 
4.520 
4.370 
4.330 
4.280 


4.220 
4.080 
3.950 
3.880 
3.820 
3.740 
3.630 
3.480 
3.400 
3.310 


3.280 
3.170 
3.070 
2.990 
2.930 
2.830 
2.780 
2.760 
2.700 
2.620 


2.580 
2.530 
2.510 
2.480 
2.440 
2.380 
2.360 
2.330 
2.300 
2.270 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


28.800 
12.800 
11.500 
10.100 
9.090 
7.890 
7.320 
6.230 
5.950 
5.370 


4.890 
4.560 
4.470 
4.300 
4.190 
3.990 
3.870 
3.820 
3.710 
3.660 


3.540 
3.450 
3.360 
3.300 
3.220 
3.110 
3.060 
2.90 
2.890 
2.850 


2.830 
2.760 
2.710 
2.630 
2.600 
2.550 
2.480 
2.440 
2.410 
2.380 


2.380 
2.300 
2.270 
2.240 
2.190 
2.150 
2.120 
2.100 
2.050 
2.010 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
YEARS OF RECORD: 20 STATION AREA: 282 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 381.300 0.990 1.100 4.270 
51 1.270 0.983 1.080 4.130 
52. 1.240 0.957 1.070 4.020 
33190 0.934 1.030 3.800 
54 =: 1.160 0.917 1.000 3.650 
DOMES L SO 0.900 0.980 3.510 
56 ~=1.100 0.878 0.940 3.400 
57. 1.070 0.858 0.910 3.300 
58 1.040 0.850 0.880 3.170 
59 1.010 0.843 0.860 3.090 
60 0.980 0.833 0.850 2.970 
61 0.946 0.821 0.830 2.820 
62 0.909 0.816 0.821 2.660 
63 0.878 0.802 0.816 2.540 
64 0.853 0.793 0.801 2.390 
6 0.831 0.790 0.793 2.290 
6 0.810 0.780 0.784 2.180 
67 0.790 0.773 0.770 2.050 
68 0.770 0.768 0.759 1.900 
69 0.750 0.765 0.750 1.780 
70 = 0.730 0.750 0.740 1.700 
pl eral 0.736 0.730 1.580 
72 ~=—s0.. 685 0.736 0.722 1.530 
730-605 0.720 0.711 1.470 
74 0.640 0.710 0.708 1.420 
75 0.620 0.708 0.690 1.400 
76 ~=—- 0.600 0.697 0.680 1.300 
77 ~—s« 0.580. 0.690 0.670 1.250 
78 = (0. 566 0.680 0.651 1.190 
79 360. 546 0.670 0.640 1.140 
8 0.527 0.665 0.630 1.120 
81 0.509 0.640 0.623 1.080 
& 0.487 0.623 0.614 1.060 
8&8 0.465 0.614 0.609 1.040 
84 80.446 0.606 0.595 1.020 
8s 0.428 0.595 0.592 0.977 
8 0.411 0.585 0.585 0.923 
87 0.399 0.580 0.580 0.875 
8 0.382 0.572 0.575 0.850 
8 0.364 0.562 0.573 0.821 
90 0.349 0.552 0.564 0.793 
91 0.334 0.538 0.544 0.762 
92705317 0.510 0.524 0.716 
93 0.300 0.501 0.510 0.660 
94 ~=—s«0«. 280 0.488 0.496 0.651 
$ 0.258 0.479 0.496 0.600 
9 0.232 0.447 0. 464 0.540 
97 ~=«~0.211 0.425 0.439 0.532 
9 0.184 0.405 0.422 0.479 
99 0.147 0.382 0.396 0.447 
100 0.079 0.340 0.382 0.420 
MEAN 2.956 1.61 2.841 7.78A 


02£0011 


APRIL 


6.850 
6.710 
6.630 
6.560 
6.460 
6.200 
6.140 
6.030 
5.860 
5.780 


5.640 
5.550 
5.490 
5.400 
5.320 
5.150 
5.040 
4.930 
4.810 
4.700 


4.600 
4.510 
4.420 
4.330 
4.220 
4.130 
4.020 
3.940 
3.880 
3.840 


3.680 
3.650 
3.550 
3.480 
3.370 
3.280 
3.230 
3.170 
3.060 
2.990 


2.920 
2.870 
2.760 
2.720 
2.660 
2.550 
2.30 
2.290 
2.110 
1.890 
1.640 


9.410 


BEAVERTON RIVER NEAR BEAVERTON 


MAY 


2.290 
2.250 
2.220 
2.190 
2.140 
2.130 
2.070 
2.020 
1.990 
1.960 


1.940 
1.920 
1.870 
1.830 
1.800 
1.790 
1.740 
1.700 
1.670 
1.640 


1.610 
1.600 
1.580 
1.530 
1.500 
1.480 
1.460 
1.440 
1.400 
1.380 


1.330 
1.290 
1.280 
1.250 
1.200 
1.160 
1.120 
1.090 
1.060 
1.010 


0.977 
0.930 
0.869 
0.844 
0.804 
0.732 
0.633 
0.572 
0.473 
0.314 
0.212 


2.931 


JUNE 


0.632 
0.617 
0.603 
0.586 
0.576 
0.565 
0.555 
0.550 
0.544 
0.534 


0.527 
0.510 
0.495 
0.487 
0.479 
0.476 
0.464 
0.455 
0.442 
0.433 


0.429 
0.422 
0.419 
0.408 
0.402 
0.397 
0.394 
0.388 
0.382 
0.368 


0.362 
0.354 
0.348 
0.345 
0.328 
0.326 
0.318 
0.314 
0.301 
0.296 


0.290 
0.280 
0.271 
0.261 
0.249 
0.243 
0.235 
0.219 
0.212 
0.187 
0.170 


0.902 


JULY 


0.433 
0.425 
0.417 
0.413 
0.405 
0.399 
0.382 
0.371 
0.365 
0.360 


0.354 
0.349 
0.343 
0.333 
0.325 
0.320 
0.317 
0.310 
0.306 
0.300 


0.298 
0.290 
0.280 
0.280 
0.275 
0.269 
0.261 
0.258 
0.254 
0.249 


0.245 
0.238 
0.230 
0.224 
0.217 
0.211 
0.207 
0.201 
0.195 
0.187 


0.180 
0.172 
0.167 
0.161 
0.153 
0.144 
0.134 
0.122 
0.116 
0.110 
0.091 


0.849 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.479 
0.461 
0.450 
0.442 
0.433 
0.425 
0.416 
0.411 
0.403 
0.399 


0.394 
0.385 
0.380 
0.374 
0.371 
0.362 
0.357 
0.382 
0.348 
0.345 


0.343 
0.334 


0.328 


0.323 
0.320 
0.314 
0.303 
0.292 
0.280 
0.275 


0.264 
0.251 
0.241 
0.234 
0.232 
0.226 
0.223 
0.215 
0.211 
0.201 


0.193 
0.187 
0.173 
0.167 
0.159 
0.147 
0.140 
0.133 
0.124 
0.116 
0.099 


0.703 


0.654 
0.637 
0.631 
0.616 
0.597 
0.575 
0.568 
0.555 
0.538 
0.524 


0.481 
0.457 


0.447 
0.436 


0.411 
0.391 
0.376 
0.357 


0.351 


0.345 


1.300 
1.270 
1.250 
1.210 
1.170 
1.150 
1.100 
1.060 
1.000 
0.940 


0.869 
0.835 
0.813 
0.796 
0.787 
0.776 
0.762 
0.756 
0.745 
0.739 


0.733 
0.728 
0.716 
0.702 
0.685 
0.668 
0.623 
0.603 
0.580 
0.568 


0.555 
0.538 
0.524 
0.507 
0.496 
0.450 


- 0.436 


0.422 
0.411 
0.406 


0.394 
0.377 
0.368 
0.354 
0.339 
0.313 
0.297 
0.272 
0.244 
0.156 
0.133 


1.658 


2.240 
2.210 
2.180 
2.120 
2.100 
2.050 
2.030 
2.000 
1.980 
1.930 


1.900 
1.840 
1.760 
1.680 
1.650 
1.630 
1.610 
1.590 
1.560 
1.550 


1.500 
1.470 
1.460 
1.440 
1.400 
1.370 
1.340 
1.300 
1.260 
1.220 


1.200 
1.190 
1.140 
1.100 
1.070 
1.020 
0.997 
0.917 
0.875 
0.810 


0.750 
0.719 
0.680 
0.654 
0.614 
0.595 
0.586 
0.566 
0.527 
0.510 
0.360 


2.788 


1.980 
1.960 
1.950 
1.900 
1.880 
1.860 
1.830 
1.800 
1.770 
1730 


1.680 
1.660 
1.610 
1.590 
1.560 
1.520 
1.470 
1.430 
1.390 
1.350 


1.320 
1.290 
1.260 
1.250 
1.220 
1.200 
1.170 
1.150 
1.130 
1.120 


1.100 
1.080 
1.040 
1.030 
1.010 
1.000 
0.984 
0.976 
0.952 
0.929 


0.906 
0.892 
0.864 
0.850 
0.821 
0.779 
0.722 
0.697 
0.660 
0.623 
0.561 


2.773 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


13 STATION AREA: 


324 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 
PER ANNUAL 
0 61.400 11.000 
1 21.100 7.790 
2 16.200 5.830 
3 13.300 5.210 
4 11.400 4.840 
5 9.570 4.220 
6 8.410 3.790 
7 7.700 3.400 
8 7.070 3.260 
9 6.530 3.000 
10 ~=—6.000 2.830 
11 = 5.550 2.640 
12 =§.190 2.520 
13. «4.870 2.460 
144.560 2.400 
15 4.190 2.270 
16 = 3.960 2.230 
17. 3.760 2.120 
18 863.570 2.080 
19 ~§ 3.370 1.980 
20 = 3.230 1.930 
21 = 3.060 1.870 
22 =2.. 940 1.810 
23 = 2.800 1.720 
24 =—2..680 1.680 
2 2.560 1.670 
2 892.470 1.610 
27, —s 2.390 1.580 
2 2.320 1.510 
29 6Y2.220 1.460 
0 8 2.130 1.420 
31 = 2.070 1.360 
32. 2.020 1.320 
3 861.960 1.290 
34 = 1.900 1.240 
35s «1.820 1.220 
3% 8=61.780 1.200 
37s «1.700 1.170 
3% =. 1. 660 1.150 
39 = 1.610 1.130 
0 1.560 1.110 
41 = 1.490 1.100 
42 1.440 1.080 
43 1.410 1.060 
44 1.370 1.030 
45 1.340 1.020 
4 1.30 1.010 
47 1.270 1.010 
48 1.240 0.983 
49 1.200 0.960 


43.800 
32.000 
19.900 
11.000 
8.810 
6.910 
5.830 
4.840 
4.250 
3.740 


3.170 
2.860 
2.580 
2.330 
2.100 
1.900 
1.780 
1.700 
1.600 
1.400 


1.360 
1.310 
1.270 
1.250 
1.190 
1.140 
1.110 
1.070 
1.060 
1.030 


1.010 
0.991 
0.966 
0.91 
0.923 
0.906 
0.898 
0.889 
0.881 
0.875 


0.872 
0.861 
0.858 
0.855 
0.860 
0.847 
0.841 
0.838 
0.830 
0.827 


38.200 
25.200 
23.300 
21.200 
20.500 
18.500 
18.100 
17.400 
16.700 
16.100 


14.900 
14.500 
14.000 
13.400 
13.200 
12.800 
12.500 
11.900 
11.700 
11.600 


10.500 
10.400 
10.100 
9.720 
9.490 
9.200 
8.780 
8.500 
8.100 
7.820 


7.670 
7.310 
7.140 
6.880 
6.670 
6.430 
6.260 
5.830 
5.660 
5.550 


5.320 
4.930 
4.760 
4.450 
4.130 
4.050 
3.990 
3.940 
3.710 
3.450 


02E0012 BLACK RIVER AT SUTTON 
APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


61.400 14.200 13.400 13.300 12.200 6.670 9.880 8.860 16.700 
40.500 12.600 5.610 7.160 4.960 5.420 6.370 7.990 12.500 
33.400 11.900 4.640 5.610 3.770 3.710 5.160 7.060 8.270 
26.800 9.980 3.770 4.020 3.280 3.430 4.840 6.650 7.700 
25.500 9.550 3.340 3.880 2.980 2.940 4.340 6.140 7.370 
24.100 8.380 2.940 3.110 2.620 2.700 3.650 5.880 7.160 
22.300 7.670 2.790 2.830 2.360 2.360 3.550 5.360 6.430 
20.000 6.590 2.540 2.650 2.050 2.120 3.370 5.210 6.290 
19.400 6.060 2.310 2.490 2.020 2.020 3.240 5.180 5.940 
19.100 5.640 2.090 2.130 1.970 1.980 3.090 4.980 5.540 


18.200 5.300 2.030 1.960 1.890 1.930 3.040 4.920 5.210 
17.500 5.150 1.910 1.810 1.740 1.780 2.830 4.800 5.130 
16.300 4.760 1.760 1.650 1.640 1.730 2.640 4.390 4.900 
16.000 4.590 1.740 1.610 1.500 1.660 2.590 4.190 4.640 
15.300 4.500 1.710 1.440 1.410 1.560 2.490 4.020 4.560 
14.600 4.250 1.650 1.390 1.290 1.480 2.330 3.850 4,330 
14.000 4.160 1.630 1.330 1.260 1.440 2.220 3.790 4.060 
13.500 4.080 1.540 1.210 1.250 1.390 2.120 3.740 3.880 
12.600 3.960 1.490 1.170 1.140 1.340 2.050 3.650 3.590 
12.400 3.890 1.450 1.110 1.080 1.320 1.990 3.590 3.490 


11.400 3.790 1.370 1.050 1.050 1.290 1.960 3.480 3.260 
11.000 3.680 1.320 0.985 1.030 1.270 1.850 3.430 3.200 
10.400 3.650 1.250 0.941 1.020 1.220 1.810 3.400 3.090 
9.850 3.510 1.220 0.922 0.965 1.160 1.760 3.350 2.970 
9.680 3.420 1.170 0.902 0.930 1.120 1.710 3.230 2.890 
9.430 3.340 1.130 0.878 0.912 1.070 1.690 3.110 2.830 
9.030 3.310 1.090 0.858 0.881 1.030 1.650 3.000 2.790 
8.620 3.260 1.040 0.841 0.867 0.988 1.650 2.940 2.760 
8.470 3.180 1.030 0.833 0.847 0.971 1.620 2.840 2.710 
8.400 3.140 1.010 0.813 0.841 0.97 1.560 2.760 2.670 


8.270 3.110 0.966 0.806 0.813 0.943 1.540 2.700 2.560 
8.130 3.030 0.951 0.756 0.807 0.932 1.490 2.590 2.530 
7.980 3.030 0.946 0.750 0.789 0.926 1.470 2.490 2.490 
7.790 2.940 0.929 0.740 0.784 0.914 1.440 2.440 2.440 
7.700 2.890 0.915 0.722 0.770 0.891 1.400 2.400 2.400 
7.420 2.720 0.909 0.699 0.753 0.878 1.380 2.350 2.380 
7.330 2.670 0.892 0.691 0.736 0.861 1.360 2.310 2.340 
7.250 2.550 0.881 0.682 0.728 0.844 1.340 2.290 2.280 
7.160 2.480 0.867 0.671 0.714 0.831 1.330 2.260 2.260 
7.070 2.440 0.861 0.668 0.702 0.824 1.300 2.230 2.230 


6.970 2.420 0.861 0.657 0.697 0.816 1.280 2.180 2.130 
6.740 2.380 0.835 0.651 0.691 0.801 1.270 2.150 2.110 
6.680 2.340 0.824 0.631 0.685 0.784 1.260 2.110 2.050 
6.600 2.290 0.810 0.625 0.683 0.781 1.220 2.070 2.030 
6.430 2.240 0.807 0.609 0.679 0.770 1.210 2.020 2.000 
6.340 2.200 0.801 0.606 0.671 0.750 1.200 2.020 1.990 
6.230 2.140 0.784 0.603 0.663 0.742 1.180 1.990 1.90 
6.140 2.100 0.779 0.595 0.660 0.728 1.140 1.940 1.930 
5.920 2.070 0.779 0.592 0.649 0.716 1.120 1.890 1.890 
5.720 2.050 0.773 0.589 0.642 0.708 1.110 1.840 1.850 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


13 STATION AREA: 


324 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 

PER ANNUAL 
50 =: 11.170 0.954 
St =:112..130 0.940 
52. 1.100 0.934 
53 1.060 0.929 
54 =—-1.030 0.920 
55 1.010 0.906 
56 0.974 0.890 
57 = 0.954 0.878 
58 0.934 0.869 
59 0.916 0.852 
6 0.898 0.840 
61 0.878 0.830 
62 0.867 0.820 
63 0.850 0.810 
64 0.840 0.805 
6 0.824 0.800 
66 0.813 0.799 
67 0.804 0.784 
68 0.790 0.765 
6 0.779 0.759 
7 360. 763 0.750 
7 ~=—:0.. 750 0.739 
7f2 WBZE) 0.728 
73 ~=—0. 725 0.719 
74 = «0.711 0.719 
7 0.699 0.705 
7 = 0. 685 0.699 
77 ~—“0..674 0.691 
78 = 0. 660 0.685 
79 ~=—«0. 646 0.668 
8 0.631 0.663 
81 0.612 0.648 
& 0.597 0.646 
& 0.586 0.643 
84 80.578 0.630 
s& 0.569 0.617 
8 0.560 0.612 
87 0.549 0.603 
& 0.538 0.597 
8 0.523 0.595 
9 0.505 °0.592 
91 0.490 0.589 
92 0.479 0.585 
93 0.464 0.580 
94 = 0. 447 0.572 
S 0.425 0.566 
9% 0.401 0.550 
97 = 0.382 0.540 
~ 0.351 0.515 
99 0.311 0.485 

100 0.224 0.480 

MEAN 2.606 1.489 


0.821 
0.820 
0.816 
0.810 
0.807 
0.804 
0.801 
0.799 
0.796 
0.793 


0.790 
0.782 
0.779 
0.776 
0.776 
0.770 
0.765 
0.759 
0.753 
0.748 


0.745 
0.733 
0.725 
0.716 
0.711 
0.708 
0.697 
0.671 
0.665 
0.660 


0.650 
0.631 
0.612 
0.600 
0.580 
0.575 
0.545 
0.520 
0.505 
0.494 


0.489 
0.486 
0.474 
0.464 
0.445 
0.422 
0.407 
0.401 
0.397 
0.393 
0.390 


2.164 


02E0012 


APRIL 


5.690 
5.640 
5.550 
5.410 
5.270 
5.180 
5.010 
4.880 
4.840 
4.620 


4.560 
4.430 
4.330 
4.280 
4.190 
4.050 
3.880 
3.790 
3.710 
3.650 


3.570 
3.480 
3.340 
3.280 
3.140 
3.090 
2.890 
2.860 
2.800 
2.710 


2.670 
2.590 
2.530 
2.420 
2.400 
2.380 
2.260 
2.210 
2.180 
2.120 


2.110 
2.000 
1.840 
1.790 
1.700 
1.680 
1.570 
1.480 
1.200 
0.850 
0.453 


8.199 


BLACK RIVER AT SUTTON 


MAY 


2.040 
1.990 
1.970 
1.960 
1.950 
1.910 
1.880 
1.850 
1.810 
1.790 


1.740 
1.720 
1.710 
1.680 
1.640 
1.600 
1.570 
1.520 
1.490 
1.450 


1.420 
1.410 
1.390 
1.380 
1.370 
1.360 
1.350 
1.310 
1.300 
1.270 


1.250 
1.230 
1.210 
1.180 
1.150 
1.120 
1.090 
1.070 
1.040 
0.997 


0.938 
0.917 
0.903 
0.892 
0.878 
0.864 
0.844 
0.759 
0.600 
0.513 
0.490 


2.869 


JUNE 


0.765 
0.763 
0.759 
0.753 
0.748 
0.745 
0.739 
0.735 
0.733 
0.731 


0.725 
0.719 
0.710 
0.708 
0.699 
0.685 
0.680 
0.674 
0.666 
0.655 


0.650 
0.640 
0.634 
0.625 
0.617 
0.608 
0.597 
0.593 
0.580 
0.575 


0.572 
0.566 
0.566 
0.564 
0.549 
0.547 
0.541 
0.535 
0.527 
0.513 


0.496 
0.484 
0.473 
0.464 
0.445 
0.422 
0.388 
0.360 
0.326 
0.300 
0.263 


1.125 


JULY 


0.425 
0.411 


0.331 
0.317 
0.314 
0.306 
0.294 
0.292 
0.280 
0.275 
0.269 
0.261 
0.224 


1.039 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.626 
0.614 
0.595 
0.592 
0.584 
0.580 
0.575 
0.569 
0.558 
0.549 


0.540 
0.527 
0.518 
0.515 
0.510 
0.504 
0.498 
0.493 
0.484 
0.473 


0.469 
0.467 
0. 462 
0.456 
0.455 
0.452 
0.447 
0.445 
0.439 
0.433 


0.427 
0.419 
0.413 
0.411 
0.402 
0.396 
0.394 
0.388 
0.382 
0.377 


0.371 
0.368 
0.362 
0.357 
0.354 
0.348 
0.334 
0.314 
0.294 
0.275 
0.261 


0.938 


0.702 
0.687 
0.682 
0.674 
0.668 
0.654 
0.646 
0.643 
0.640 
0.631 


0.626 
0.620 
0.612 
0.603 
0.597 
0.589 
0.583 
0.578 
0.575 
0.569 


0.564 
0.564 
0.558 
0.555 
0.551 
0.549 
0.547 
0.543 
0.530 
0.526 


0.524 
0.515 
0.510 
0.504 
0.498 
0.487 
0.476 
0.470 
0.462 
0.456 


0.453 
0.445 
0.425 
0.422 
0.402 
0.374 
0.357 
0.351 
0.345 
0.334 
0.280 


1.014 


1.080 
1.050 
1.020 
1.000 
0.971 
0.963 
0.943 
0.929 
0.909 
0.895 


0.881 
0.875 
0.867 
0.858 
0.850 
0.845 
0.838 
0.807 
0.782 
0.759 


0.745 
0.736 
0.714 
0.702 
0.697 
0.688 
0.688 
0.674 
0.668 
0.646 


0.637 
0.631 
0.597 
0.595 
0.580 
0.572 
0.564 
0.558 
0.555 
0.547 


0.538 
0.538 
0.524 
0.496 
0.490 
0.476 
0.467 


1.810 
1.740 
1.710 
1.690 
1.670 
1.630 
1.570 
1.530 
1.490 
1.470 


1.460 
1.450 
1.430 
1.420 
1.420 
1.410 
1.380 
1.370 
1.370 
1.360 


1.330 
1.320 
1.300 
1.270 
1.260 
1.230 
1.190 
1.180 
1.130 
1.110 


1.070 
0.988 
0.937 
0.82 
0.841 
0.827 
0.821 
0.816 
0.807 
0.804 


0.790 
0.782 
0.762 
0.753 
0.733 
0.711 
0.682 
0.651 
0.606 
0.515 
0.484 


2.31 


1.810 
1.720 
1.680 
1.620 
1.600 
1.530 
1. 480 
1.460 
1.430 
1.390 


1.360 
1.350 
1.330 
1.310 
1.300 
1.290 
1.250 
1.210 
1.180 
1.160 


1.120 
1.110 
1.090 
1.070 
1.040 
1.030 
1.010 
0.981 
0.957 
0.917 


0.915 
0.889 
0.869 
0.852 
0.841 
0.824 
0.816 
0.810 
0.810 
0.799 


0.787 
0.770 
0.753 
0.739 
0.728 
0.697 
0.682 
0.663 
0.623 
0.561 
0.532 


2.508 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


24 STATION AREA: 


PER ANNUAL = JANUARY FEBRUARY MARCH 


oOnN OU fF WNH OC 


BESSEEPEERBRZS BSBBEGCKKEBRAREB BBUKSREBRKRB 


40.500 
30.600 
28.600 
25.800 
24.400 
22.900 
22.200 
21.400 
20.400 
19.900 


19.500 
18.900 
18.300 
17.800 
17.300 
16.900 
16.200 
15.800 
15.300 
14.600 


13.900 
13.600 
13.300 
12.900 
12.400 
11.600 
10.500 

9.970 

9.630 

9.230 


8.810 
8.350 
7.960 
7.600 
7.30 
7.020 
6.720 
6.510 
6.340 
6.230 


6.120 
6.010 
5.920 
5.780 
5.660 
5.550 
5.440 
5.350 
5.270 
5.100 


30.900 
28.600 
27.200 
24.300 
22.500 
22.000 
21.900 
21.500 
21.300 
20.900 


20.700 
20.400 
19.500 
19.300 
18.800 
18.600 
18.200 
18.000 
17.800 
17.500 


17.300 
17.100 
16.900 
16.600 
16.600 
16.600 
16.300 
16.200 
16.100 
16.000 


15.800 
15.700 
13.900 
13.700 
13.500 
13.500 
13.400 
13.300 
13.100 
11.200 


9.760 
9.200 
9.150 
8.980 
8.050 
7.760 
7.510 
7.510 
7.090 
6.910 


24.400 
23.300 
22.500 
22.500 
21.700 
21.600 
21.000 
20.600 
20.400 
20.200 


20.200 
20.200 
20.100 
20.000 
19.800 
19.600 
19.300 
18.900 
18.700 
18.400 


18.100 
18.000 
18.000 
17.900 
17.900 
17.800 
17.800 
17.700 
17.700 
17.600 


17.500 
17.400 
17.300 
17.300 
17.100 
16.800 
16.400 
16.000 
15.900 
15.700 


15.700 
15.700 
15.200 
14.700 
13.900 
13.700 
13.600 
13.600 
13.300 
13.100 


33.500 
23.600 
23.400 
23.200 
23.000 
23.000 
22.800 
22.500 
21.800 
21.500 


21.300 
20.900 
20.400 
20.100 
19.800 
19.700 
19.700 
19.500 
19.300 
19.000 


18.800 
18.500 
18.400 
18.300 
18.100 
17.700 
17.500 
17.300 
17.100 
16.900 


16.700 
16.500 
16.300 
16.000 
15.800 
15.800 
15.500 
15.400 
15.300 
15.200 


15.000 
15.000 
14.100 
13.500 
13.100 
12.600 
11.300 
11.200 
11.100 

9.970 


02£0013 


APRIL 


34.600 
30.900 
30.700 
30.300 
30.000 
26.800 
25.200 
23.700 
22.900 
22.800 


22.200 
22.000 
21.400 
19.600 
18.700 
17.600 
17.000 
16.000 
15.800 
15.500 


14.800 
13.700 
13.400 
13.100 
12.000 
9.920 
7.950 
7.670 
7.420 
7.310 


7.210 
7.050 
6.820 
6.680 
6.570 
6.480 
6.430 
6.350 
6.310 
6.200 


6.150 
6.120 
6.020 
6.000 
5.960 
5.910 
5.770 
5.680 
5.630 
5.550 


MIDOLE SEVERN RIVER AT WASHAGO 


MAY 


34.000 
31.400 
31.100 
30.900 
30.600 
30.000 
28.900 
28.600 
28.400 
28.100 


27.500 
26.700 
25.800 
25.700 
25.300 
24.200 
23.700 
23.000 
20.200 
16.000 


15.300 
14.400 
14.000 
12.900 
12.100 
9.520 
8.280 
8.180 
8.010 
7.700 


7.30 
7.310 
7.160 
7.050 
6.820 
6.680 
6.590 
6.530 
6.490 
6.450 


6.400 
6.290 
6.260 
6.230 
6.170 
6.160 
6.140 
6.090 
6.040 
6.000 


JUNE 


35.700 
31.100 
26.200 
20.800 
20.300 
19.500 
15.900 
13.300 
12.700 
12.600 


12.400 
12.100 
11.600 
11.500 
11.400 
9.570 
9.260 
8.670 
8.520 
8.270 


8.160 
8.010 
7.870 
7.700 
7.500 
7.30 
7.060 
6.850 
6.650 
6.510 


6.360 
6.310 
6.260 
6.210 
6.170 
6.140 
6.100 
6.090 
6.070 
6.020 


5.970 
5.920 
5.860 
5.810 
5.780 
5.720 
5.690 
5.660 
5.610 
5.580 


JULY 


40.500 
37.700 
35.700 
22.500 
22.500 
17.800 
12.500 
11.800 
11.400 
11.400 


10.900 
10.700 
10.200 
10.100 
9.940 
9.800 
9.570 
9.490 
9.260 
8.920 


8.430 
8.150 
7.500 
6.600 
6.340 
6.030 
5.830 
5.780 
5.690 
5.640 


5.590 
5.580 
5.520 
5.500 
5.490 
5.470 
5.430 
5.360 
5.350 
5.270 


5.210 
5.170 
5.130 
5.080 
4.980 
4.930 
4.870 
4.850 
4.760 
4.700 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


25.000 
22.500 
20.500 
19.700 
19.700 
18.300 
16.700 
15.800 
15.200 
15.000 


12.500 
10.600 
10.000 
9.680 
9.570 
9.290 
9.160 
8.810 
8.610 
8.440 


8.350 
7.990 
7.840 
7.620 
7.420 
7.120 
6.780 
6.320 
5.950 
5.380 


5.180 
5.010 
4.830 
4.670 
4.640 
4.590 
4.560 
4.500 
4.450 
4.420 


4.400 
4.330 
4.260 
4.250 
4.210 
4.130 
4.120 
4.020 
3.990 
3.910 


33.100 
21.800 
21.100 
16.100 
15.300 
14.800 
14.400 
14.400 
14.000 
13.800 


13.400 
12.900 
12.300 
11.700 
11.600 
10.300 
9.740 
9.440 
8.890 
8.520 


8.440 
8.350 
8.270 
8.130 
7.590 
7.500 
7.280 
7.020 
6.650 
6.480 


6.370 
6.290 
6.200 
6.060 
5.400 
5.210 
4.830 
4.790 
4.570 
4.560 


4.490 
4.420 
4.310 
4.240 
4.160 
4.110 
3.930 
3.810 
3.650 
3.510 


32.800 
30.600 
29.900 
29.000 
20.700 
19.900 
19.700 
19.100 
18.500 
16.500 


14.800 
14.500 
14.200 
14.000 
13.800 
13.700 
13.300 
13.000 
12.500 
12.300 


10.700 
9.510 
8.860 
8.270 
7.840 
7.620 
7.30 
7.020 
6.710 
6.310 


6.090 
6.030 
6.000 
5.920 
5.890 
5.830 
5.800 
5.720 
5.610 
4.530 


4.190 
4.080 
3.940 
3.740 
3.650 
3.620 
3.510 
3.450 
3.400 
3.400 


30.000 
28.100 
26.900 
26. 400 
25.800 
25.600 
21.500 
20.700 
19.700 
19.500 


19.300 
19.000 
17.100 
14.700 
14.200 
13.900 
13.700 
13.400 
12.500 
10.000 


9.540 
9.320 
8.890 
7.490 
6.650 
6.540 
6.510 
6.230 
6.200 
6.060 


5.970 
5.920 
5.800 
5.520 
5.100 
4.930 
4.800 
4.670 
4.590 
4.500 


4.330 
4.220 
3.910 
3.740 
3.710 
3.540 
3.400 
3.370 
3.260 
3.170 


31.300 
28.600 
25.800 
25.100 
24.900 
24.700 
24.700 
24.400 
23.100 
22.700 


20.200 
19.900 
19.700 
19.300 
18.500 
18.200 
17.900 
17.200 
17.200 
16.300 


13.800 
13.700 
13.600 
13.600 
13.500 
13.300 
13.100 
13.000 
12.700 
12.100 


11.600 
10.300 
9.910 
9.150 
8.950 
7.930 
7.390 
6.820 
5.720 
5.380 


5.380 
5.350 
5.300 
5.210 
5.130 
5.010 
4.420 
3.740 
3.390 
3.200 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


24 STATION AREA: 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 

PER ANNUAL 
50 4.900 6.310 
51 4.730 6.090 
52 4.560 5.380 
534.450 5.350 
54 4.370 5.350 
55 4.250 5.300 
5 4.120 4.730 
57 3.990 3.910 
58 3.880 =. 3.530 
59 3.790 3.220 
60 3.710 3.090 
61 3.600 3.000 
62 3.510 2.570 
63 3.420 2.500 
64 3.340 2.500 
6 3.260 2.470 
66 3.140 ~—- 2.400 
67 3.060 2.380 
68 2.940 2.310 
69 2.860 2.200 
7 2.780 2.100 
7l 2.720 ~—2.010 
72 2.640 1.980 
73 «2.570 ~—-:1.840 
74 2.500 1.700 
7 2.410 1.700 
76 «2.340 «= 1.700 
77 2.260 ~—«1.680 
78 «2.180 ~—-:1.630 
79 2.100 1.570 
a 1.990 1.550 
81 1.870 ~—-1.490 
& 1.800 1.240 
& 1.700 1.200 
8 1.670 1.190 
& 1.600 1.190 
8 1.550 1.190 
87 1.500 1.180 
8 1.420 1.160 
99 1.390 = :1.140 
90 1.330 1.130 
91 1.300 ~=:1.130 
92 1.250 1.130 
93 1.220 1.060 
94 1.190 0.623 
% 1.150 0.566 
9 1.120 0.481 
97 1.030 0.453 
9 0.870 0.142 
99 0.481 0.142 

100 0.142 0.142 

MEAN 7.790 9.134 


13.000 
12.900 
12.800 
12.700 
12.600 
10.000 
9.970 
9.970 
9.970 
9.830 


9.630 
9.510 
8.690 
8.690 
5.470 
5.440 
5.410 
5.410 
3.910 
3.850 


3.620 
3.400 
3.140 
3.110 
2.550 
2.380 
2.270 
2.270 
2.240 
2.240 


1.720 
1.690 
1.660 
1.630 
1.590 
1.570 
1.560 
1.540 
1.250 
1.250 


1.250 
1.220 
1.220 
1.130 
1.130 
1.100 
1.100 
0.481 
0.453 
0.396 
0.297 


11.242 


02E0013 


APRIL 


MIDOLE SEVERN RIVER AT WASHAGO 


MAY 


5.970 
5.960 
5.900 
5.860 
5.780 
5.750 
5.690 
5.530 
5.410 
5.330 


5.200 
4.960 
4.870 
4.500 
4.190 
4.070 
3.960 
3.910 
3.820 
3.810 


3.740 
3.720 
3.680 
3.620 
3.510 
3.110 
3.060 
2.970 
2.920 
2.920 


2.830 
2.830 
2.610 
2.510 
2.410 
2.320 
2.220 
2.150 
2.040 
2.010 


1.930 
1.810 
1.530 
1.500 
1.500 
1.420 
1.340 
1.300 
1.250 
1.210 
1.150 


9.390 


JUNE 


5.550 
5.490 
5.450 
5.360 
5.350 
5.270 
5.170 
5.100 
4.980 
4.860 


4.800 
4.730 
4.640 
4.570 
4.540 
4.470 
4.420 
4.360 
4.330 
4.280 


4.190 
4.140 
4.100 
4.070 
3.960 
3.810 
3.660 
3.480 
3.340 
3.310 


3.230 
2.890 
2.800 
2.780 
2.780 
2.780 
2.690 
2.610 
2.550 
2.490 


2.460 
1.930 
1.700 
1.500 
1.440 
1.420 
1.390 
1.310 
1.260 
1.230 
1.130 


6.706 


JULY 


4.640 
4.560 
4.500 
4.450 
4.420 
4.360 
4.300 
4.220 
4.150 
4.110 


4.020 
3.970 
3.900 
3.880 
3.810 
3.770 
3.760 
3.740 
3.700 
3.610 


3.590 
3.540 
3.500 
3.450 
3.380 
3.310 
3.310 
3.280 
3.210 
3.190 


3.120 
3.060 
2.920 
2.860 
2.750 
2.730 
2.660 
2.660 
2.610 
2.560 


2.460 
2.320 
2.120 
1.980 
1.840 
1.700 
1.700 
1.700 
1.700 
1.370 
0.963 


6.375 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


3.910 
3.840 
3.770 
3.750 
3.680 
3.650 
3.600 
3.570 
3.540 
3.540 


3.510 
3.460 
3.430 
3.400 
3.400 
3.370 
3.310 


3.270 


3.190 
3.110 


2.610 


2.410 
2.410 


1.910 


3.450 
3.370 
3.340 
3.280 
3.230 
3.180 
3.140 
3.110 
3.070 
3.060 


3.030 
2.990 
2.970 
2.920 
2.890 
2.810 
2.800 
2.750 
2.650 
2.610 


2.540 
2.460 
2.410 
2.350 
2.300 
2.260 
2.220 
2.210 
2.120 
2.120 


2.070 
2.010 
1.980 
1.870 
1.830 
1.810 
1.750 
1.660 
1.570 
1.500 


1.470 
1.420 
1.410 
1.390 
1.380 
1.360 
1.330 
1.300 
1.270 
1.200 
1.050 


5.555 


3.340 
3.130 
2.880 
2.800 
2.780 
2.690 
2.690 
2.630 
2.580 
2.530 


2.460 
2.280 
2.120 
2.000 
1.940 
1.900 
1.840 
1.820 
1.760 
1.760 


1.720 
1.670 
1.640 
1.610 
1.590 
1.560 
1.530 
1.500 
1.470 
1.420 


1.360 
1.330 
1.300 
1.280 


1270 . 


1.250 
1.220 
1.220 
1.210 
1.160 


1.150 
1.120 
1.080 
1.050 
1.010 
1.000 
0.970 
0.950 
0.910 
0.870 
0.555 


6.215 


3.110 
2.890 
2.750 
2.690 
2.630 
2.610 
2.500 
2.440 
2.400 
2.310 


2.180 
2.140 
2.110 
2.030 
1.990 
1.960 
1.940 
1.870 
1.810 
1.760 


1.700 
1.620 
1.590 
1.530 
1.530 
1.500 
1.440 
1.390 
1.360 
1.330 


1.280 
1.220 
1.210 
1.190 
1.190 
1.160 
1.130 
1.100 
1.070 
1.050 


1.030 
1.030 
1.010 
0.999 
0.968 
0.935 
0.840 
0.793 
0.715 
0.555 
0.441 


6.282 


2.890 
2.820 
2.780 
2.750 
2.690 
2.630 
2.630 
2.590 
2.500 
2.400 


2.260 
2.230 
2.180 
2.160 
2.140 
2.100 
2.040 
1.970 
1.850 
1.700 


1.640 
1.600 
1.600 
1.570 
1.550 
1.530 
1.500 
1.470 
1.420 
1.420 


1.420 
1.420 
1.380 
1.310 
1.290 
1.220 
1.190 
1.190 
1.190 
1.190 


1.180 
1.160 
1.160 
1.110 
1.060 
0.870 


0.142 


0.142 
0.142 
0.142 
0.142 


7.714 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


24 STATION AREA: 


PER ANNUAL = =JANUARY FEBRUARY MARCH 


NB ODMNANRWNHRHHO 


SESSEEEERES SBGKRREBKRKS BBUIERSBR 


23.200 
22.700 
22.700 
21.500 
20.400 
11.300 
1.420 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


23.200 
23.200 
23.200 
21.500 
21.500 
21.500 
21.500 
21.200 
15.900 
10.200 


3.960 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


23.200 
23.200 
23.200 
23.200 
22.700 
22.700 
21.500 
21.500 
21.500 
21.200 


19.800 
18.700 
11.300 
5.660 
5.660 
3.070 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


22.700 
22.700 
22.700 
22.700 
22.700 
22.700 
22.700 
22.700 
22.700 
21.200 


21.200 
21.200 
21.200 
20.400 
14.200 
10.200 
5.660 
0.708 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


02E0016 


APRIL 


22.700 
22.700 
22.700 
22.700 
22.700 
22.600 
21.200 
20.400 
20.400 
20.400 


17.300 
14.800 
11.300 
7.080 
5.660 
1.420 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


TRENT CANAL LOCK 42 NEAR WASHAGO 


MAY 


22.700 
22.600 
21.500 
21.500 
21.500 
20.400 
15.900 
11.300 

5.660 

0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


JUNE 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


JULY 


17.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


22.700 
22.700 
22.700 
22.700 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


22.700 
22.700 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


21.500 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 24 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 =: 0.000 0.000 0.000 0.000 
51 0.000 0.000 0.000 0.000 
52 0.000 0.000 0.000 0.000 
53 0.000 0.000 0.000 0.000 
54 0.000 0.000 0.000 0.000 
55 0.000 0.000 0.000 0.000 
56 0.000 0.000 0.000 0.000 
57. ~—0.000 0.000 0.000 0.000 
58 0.000 0.000 0.000 0.000 
59 0.000 0.000 0.000 0.000 
60 0.000 0.000 0.000 0.000 
61 0.000 0.000 0.000 0.000 
62 0.000 0.000 0.000 0.000 
63 0.000 0.000 0.000 0.000 
64 0.000 0.000 0.000 0.000 
65 0.000 0.000 0.000 0.000 
66 0.000 0.000 0.000 0.000 
67 0.000 0.000 0.000 0.000 
68 0.000 0.000 0.000 0.000 
69 0.000 0.000 0.000 0.000 
70 ~=—- 0.000 0.000 0.000 0.000 
71 ~—-0..000 0.000 0.000 0.000 
72 0.000 0.000 0.000 0.000 
73 ~—-0.000 0.000 0.000 0.000 
74 0.000 0.000 0.000 0.000 
75 ~— 0.000 0.000 0.000 0.000 
7 =: 0.000 0.000 0.000 0.000 
77 ~— 0.000 0.000 0.000 0.000 
78 0.000 0.000 0.000 0.000 
78 ~=—0..000 0.000 0.000 0.000 
8 0.000 0.000 0.000 0.000 
81 0.000 0.000 0.000 0.000 
& 0.000 0.000 0.000 0.000 
& 0.000 0.000 0.000 0.000 
84 0.000 0.000 0.000 0.000 
8S 0.000 0.000 0.000 0.000 
8 0.000 0.000 0.000 0.000 
87 0.000 0.000 0.000 0.000 
& 0.000 0.000 0.000 0.000 
89 0.000 0.000 0.000 0.000 
90 0.000 0.000 0.000 0.000 
91 0.000 0.000 0.000 0.000 
92 0.000 0.000 0.000 0.000 
93 0.000 0.000 0.000 0.000 
94 0.000 0.000 0.000 0.000 
9 0.000 0.000 0.000 0.000 
96 0.000 0.000 0.000 0.000 
97. 0.000 0.000 0.000 0.000 
98 0.000 0.000 0.000 0.000 
99 0.000 0.000 0.000 0.000 

100 0.000 0.000 0.000 0.000 

MEAN 1.134 1.966 2.836 3.316 


02E0016 


APRIL 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


2.604 


TRENT CANAL LOCK 42 NEAR WASHAGO 


MAY 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


1.539 


JUNE 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 


JULY 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


* 0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.112 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.811 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.391 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.043 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 13 STATION AREA: 24.3 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 4.530 1.270 2.700 4.530 
1 0.978 0.606 1.220 2.250 
2 = =0.742 0.541 0.592 1.610 
3 60.67 0.472 0.535 1.270 
4 0.602 0.436 0.515 1.020 
5 © 0.560 0.418 0.473 0.956 
6 ©0535 0.395 0.460 0.867 
7 0.813 0.391 0.442 0.844 
8 0.490 0.386 0.430 0.794 
9 0.473 0.382 0.419 0.722 
10 0.462 0.377 0.399 0.682 
110.447 0.371 0.396 0.631 
120.437 0.368 0.387 0.614 
13 0..429 0.361 0.377 0.586 
140.422 0.357 0.374 0.564 
15 0.416 0.351 0.371 0.541 
16 0.408 0.348 0.371 0.530 
17 —-0..405 0.340 0.365 0.514 
18 = 0.399 0.337 0.363 0.496 
19 =0.395 0.334 0.361 0.486 
20 «(0.391 0.331 0.357 0.476 
21 (0.386 0.328 0.351 0.465 
22 «(0.383 0.326 0.351 0.457 
23 ¥0°379 0.326 0.348 0.448 
24 =0.377 0.326 0.345 0.441 
2 80.374 0.324 0.345 0.433 
2 860.371 0.323 0.343 0.430 
270.368 0.323 0.340 0.426 
2 = 0.365 0.323 0.339 0.425 
2 = (0. 82 0.320 0.338 0.422 
3% 860.80 0.320 0.336 0.421 
Sl 0/357 0.320 0.334 0.417 
32. (0.354 0.320 0.334 0.413 
330.382 0.317 0.333 0.410 
4 0.351 0.317 0.331 0.404 
35 (0.348 0.317 0.330 0.402 
3% = =0.347 0.316 0.328 0.394 
37s «0.345 0.314 0.326 0.388 
3% 0.343 0.314 0.326 0.385 
39: 0.341 0.314 0.324 0.383 
4 0.40 ~§ 0.313 0.324 0.360 
41 0.337 0.311 0.323 0.378 
42 0.337 0.311 0.323 0.374 
8 0.334 0.311 0.323 0.370 
4 0.333 0.311 0.322 0.365 
4 0.331 0.311 0.320 0.3%2 
46 0.329 0.310 0.320 0.360 
47 0.328 0.309 0.320 0.357 
48 0.327 0.309 0.318 0.354 
49 0.326 0.309 0.317 0.352 


02EC101 
APRIL 


1.980 
1.560 
1.020 
0.978 
0.824 
0.782 
0.716 
0.702 
0.701 
0.691 


0.679 
0.654 
0.643 
0.615 
0.606 
0.595 
0.582 
0.578 
0.559 
0.547 


0.535 
0.528 
0.513 
0.501 
0.499 
0.496 
0.491 
0.487 
0.481 
0.476 


0.473 
0.470 
0.462 
0.461 
0.456 
0.453 
0.451 
0.449 
0.446 
0.445 


0.442 
0.442 
0.436 
0.433 
0.430 
0.429 
0.425 
0.425 
0.419 
0.416 


UXBRIDGE BROOK AT UXBRIDGE 


MAY 


1.140 
0.714 
0.616 
0.581 
0.547 
0.541 
0.530 
0.521 
0.507 
0.490 


0.479 
0.472 
0.462 
0.456 
0.448 
0.443 
0.435 
0.430 
0.428 
0.425 


0.422 
0.416 
0.413 
0.411 
0.408 
0.405 
0.405 
0.402 
0.402 
0.399 


0.399 
0.396 
0.394 
0.388 
0.388 
0.385 
0.385 
0.383 
0.382 
0.382 


0.379 
0.379 
0.378 
0.377 
0.376 
0.374 
0.374 
0.373 
0.371 
0.371 


JUNE 


1.010 
0.739 
0.589 
0.555 
0.547 
0.498 
0.470 
0.441 
0.429 
0.419 


0.408 
0.399 
0.391 
0.385 
0.382 
0.379 
0.377 
0.374 
0.363 
0.362 


0.360 
0.358 
0.357 
0.355 
0.354 
0.352 
0.351 
0.351 
0.348 
0.347 


0.346 
0.344 
0.343 
0.340 
0.338 
0.336 
0.334 
0.333 
0.331 
0.328 


0.328 
0.328 
0.326 
0.326 
0.323 
0.323 
0.322 
0.320 
0.318 
0.317 


JULY 


1.910 
0.753 
0.708 
0.623 
0.566 
0.527 
0.498 
0.484 
0.464 
0.416 


0.412 
0.399 
0.391 
0.385 
0.381 
0.375 
0.371 
0.365 
0.362 
0.359 


0.355 
0.352 
0.351 
0.346 
0.345 
0.339 
0.337 
0.334 
0.331 
0.328 


0.327 
0.326 
0.323 
0.321 
0.318 
0.317 
0.317 
0.317 
0.315 
0.314 


0.312 
0.311 
0.310 
0.309 
0.308 
0.306 
0.304 
0.303 
0.303 
0.302 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.985 
0.694 
0.583 
0.558 
0.478 
0.453 
0.413 
0.405 
0.399 
0.390 


0.379 
0.371 
0.368 
0.366 
0.365 
0.360 
0.357 
0.354 
0.351 
0.351 


0.349 
0.345 
0.343 
0.340 
0.337 
0.334 
0.334 
0.331 
0.330 
0.328 


0.326 
0.326 
0.325 
0.323 
0.322 
0.320 
0.320 
0.320 
0.318 
0.317 


0.317 
0.316 
0.315 
0.314 
0.314 
0.311 
0.311 
0.311 
0.311 
0.309 


0.726 
0.594 
0.527 
0.506 
0.462 
0.436 
0.428 
0.419 
0.408 
0.400 


0.396 
0.391 
0.385 
0.371 
0.366 
0.357 
0.354 
0.351 
0.348 
0.348 


0.345 
0.343 
0.343 
0.343 
0.340 
0.338 
0.337 
0.334 
0.333 
0.331 


0.329 
0.328 
0.328 
0.326 
0.326 
0.325 
0.323 
0.323 
0.320 
0.320 


0.319 
0.317 
0.317 
0.317 
0.316 
0.314 
0.314 
0.314 
0.313 
0.312 


1.250 
0.602 
0.553 
0.504 
0.484 
0.464 
0.430 
0.425 
0.425 
0.413 


0.405 
0.402 
0.396 
0.391 
0.388 
0.386 
0.385 
0.381 
0.377 
0.377 


0.375 
0.373 
0.369 
0.366 
0.362 
0.360 
0.358 
0.357 
0.355 
0.354 


0.352 
0.351 
0.349 
0.348 
0.348 
0.346 
0.345 
0.343 
0.343 
0.342 


0.340 
0.340 
0.339 
0.339 
0.337 
0.337 
0.337 
0.336 
0.334 
0.334 


1.090 
0.695 
0.614 
0.555 
0.518 
0.504 
0.472 
0.452 
0.443 
0.428 


0.422 
0.411 
0.407 
0.402 
0.395 
0.393 
0.390 
0.385 
0.383 
0.379 


0.379 
0.377 
0.374 
0.372 
0.371 
0.368 
0.365 
0.364 
0.360 
0.357 


0.357 
0.354 
0.354 
0.351 
0.351 
0.349 
0.348 
0.345 
0.345 
0.343 


0.343 
0.340 
0.339 
0.337 
0.337 
0.336 
0.334 
0.333 
0.331 
0.331 


1.200 
0.728 
0.564 
02535 
0.481 
0.470 
0.459 
0.447 
0.431 
0.428 


0.420 
0.405 
0.396 
0.394 
0.385 
0.377 
0.371 
0.365 
0.364 
0.360 


0.357 
0.354 
0.354 
0.382 
0.351 
0.348 
0.348 
0.345 
0.345 
0.343 


0.343 
0.340 
0.340 
0.338 
0.337 
0.335 
0.334 
0.334 
0.331 
0.331 


0.331 
0.328 
0.328 
0.328 
0.328 
0.328 
0.326 
0.326 
0.326 
0.325 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


13 STATION AREA: 


24.3 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 

PER ANNUAL 
SO 0.325 0.308 
51 0.323 0.307 
52. 0.323 0.307 
53 0.320 0.306 
54 0.320 0.306 
DOmmmOsSL9 0.306 
56 0.317 0.306 
Lyf (OLERY/ 0.305 
58: 0..316 0.305 
59 0.314 0.304 
6 0.314 0.303 
61 0.311 0.303 
€ 0.311 0.301 
63 0.311 0.300 
64 0.309 0.300 
65 0.309 0.298 
66 0.307 0.297 
67 0.306 0.297 
68 0.306 0.297 
6 0.304 0.297 
7 0.303 0.297 
2 0.302 0.297 
72 ~=—0.300 0.292 
73 ~—0.300 0.292 
74 ~=0.297 0.290 
7 0.297 0.289 
7% 80.297 0.284 
77 ~—s: 0.294 0.283 
73 360.294 0.283 
79 ~=«0. 292 0.280 
8 0.292 0.280 
81 0.289 0.278 
& 0.289 0.278 
8 0.286 0.278 
84 0.286 0.278 
8 0.283 0.275 
8 0.280 0.275 
8&7 ~= 0.280 0.275 
8&8 0.278 0.275 
8 0.275 0.272 
90 0.275 0.272 
91 0.272 0.271 
92 0.269 0.269 
93 0.266 0.269 
9 8§=©60..263 0.266 
S$ 0.261 0.263 
96 0.255 0.261 
97 0.246 0.258 
8% 0.238 0.252 
99 0.224 0.249 
100 = 0.130 0.238 

MEAN 0.362 0.324 


0.317 
0.317 
0.316 
0.314 
0.314 
0.311 
0.311 
0.311 
0.311 
0.311 


0.310 
0.309 
0.306 
0.306 
0.303 
0.300 
0.300 
0.300 
0.297 
0.294 


0.294 
0.292 
0.292 
0.289 
0.289 
0.289 
0.286 
0.286 
0.283 
0.283 


0.349 
0.348 
0.345 
0.344 
0.343 
0.343 
0.340 
0.340 
0.337 
0.332 


0.331 
0.328 
0.328 
0.326 
0.326 
0.323 
0.323 
0.320 
0.320 
0.317 


0.315 
0.311 
0.311 
0.311 
0.309 
0.306 
0.306 
0.306 
0.303 
0.300 


0.300 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.294 
0.294 
0.292 
0.292 
0.289 


0.286 
0.286 
0.286 
0.283 
0.280 
0.278 
0.278 
0.269 
0.261 
0.238 
0.232 


0.464 


02EC101 


APRIL 


0.413 
0.411 
0.408 
0.406 
0.406 
0.405 
0.402 
0.402 
0.402 
0.399 


0.396 
0.395 
0.394 
0.391 
0.388 
0.385 
0.384 
0.382 
0.380 
0.379 


0.377 


0.374 
0.371 


UXBRIDGE BROOK AT UXBRIDGE 


MAY 


0.368 
0.366 
0.365 
0.365 
0.363 
0.362 
0.362 
0.360 
0.360 
0.360 


0.359 
0.358 
0.354 
0.354 
0.351 
0.351 
0.347 
0.344 
0.343 
0.342 


0.340 
0.337 
0.336 
0.334 
0.331 
0.328 
0.328 
0.323 
0.323 
0.320 


0.318 
0.317 
0.317 
0.314 
0.311 
0.309 
0.304 
0.300 
0.294 
0.292 


0.289 
0.286 
0.280 
0.278 
0.272 
0.261 
0.255 
0.246 
0.244 
0.229 
0.184 


0.382 


JUNE 


0.317 
0.316 
0.315 
0.314 
0.312 
0.311 
0.311 
0.309 
0.309 
0.309 


0.307 
0.306 
0.306 
0.305 
0.303 
0.303 
0.301 
0.300 
0.300 
0.297 


0.297 
0.294 
0.293 
0.292 
0.292 
0.289 
0.289 
0.289 
0.283 
0.283 


0.282 
0.278 
0.275 
0.272 
0.269 
0.269 
0.266 
0.263 
0.261 
0.258 


0.258 
0.252 
0.249 
0.246 
0.244 
0.244 
0.238 
0.235 
0.195 
0.181 
0.130 


0.334 


JULY 


0.300 
0.300 
0.299 
0.297 
0.296 
0.294 
0.294 
0.294 
0.292 
0.292 


0.292 
0.291 
0.289 
0.289 
0.286 
0.286 
0.285 
0.283 
0.283 
0.280 


0.280 
0.278 
0.278 
0.275 
0.275 
0.272 
0.269 
0.268 
0.266 
0.264 


0.263 
0.263 
0.261 
0.261 
0.258 
0.258 
0.255 
0.249 
0.246 
0.244 


0.241 
0.238 
0.235 
0.232 
0.227 
0.218 
0.204 
0.198 
0.190 
0.176 
0.133 


0.331 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.309 
0.308 
0.307 
0.306 
0.306 
0.305 
0.304 
0.303 
0.303 
0.302 


0.300 
0.299 
0.297 
0.297 
0.297 
0.294 
0.294 
0.294 
0.292 
0.292 


0.292 
0.291 
0.289 
0.289 
0.289 
0.286 
0.286 
0.283 
0.283 
0.283 


0.280 
0.278 
0.276 
0.275 
0.275 
0.272 
0.272 
0.272 
0.269 
0.266 


0.266 
0.263 
0.263 
0.261 
0.258 
0.255 
0.249 
0.241 
0.238 
0.224 
0.212 


0.326 


0.311 
0.311 
0.310 
0.309 
0.309 
0.309 
0.309 
0.308 
0.306 
0.306 


0.305 
0.303 
0.303 
0.303 
0.303 
0.301 
0.300 
0.300 
0.297 
0.297 


0.296 
0.294 
0.294 
0.294 
0.294 
0.293 
0.292 
0.292 
0.291 
0.289 


0.289 
0.289 
0.288 
0.286 
0.286 
0.283 
0.283 
0.281 
0.280 
0.279 


0.278 
0.277 
0.275 
0.273 
0.272 
0.270 
0.263 
0.244 
0.230 
0.200 
0.139 


0.326 


0.334 
0.332 
0.331 
0.331 
0.330 
0.329 
0.328 
0.328 
0.326 
0.326 


0.324 
0.323 
0.322 
0.320 
0.318 
0.316 
0.314 
0.311 
0.311 
0.311 


0.309 
0.309 
0.306 
0.306 
0.303 
0.302 
0.300 
0.300 
0.297 
0.297 


0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.294 
0.294 
0.292 
0.289 
0.286 


0.280 
0.278 
0.278 
0.275 
0.272 
0.269 
0.269 
0.263 
0.261 
0.258 
0.218 


0.346 


0.330 
0.328 
0.328 
0.326 
0.326 
0.324 
0.323 
0.323 
0.320 
0.320 


0.320 
0.320 
0.319 
0.317 
0.317 
0.316 
0.314 
0.314 
0.312 
0.311 


0.311 
0.311 
0.310 
0.309 
0.309 
0.308 
0.306 
0.306 
0.306 
0.304 


0.303 
0.303 
0.303 
0.300 
0.300 
0.300 
0.297 
0.294 
0.292 
0.289 


0.286 
0.283 
0.280 
0.280 
0.278 
0.275 
0.272 
0.269 
0.266 
0.258 
0.255 


0.352 


0.323 
0.323 
0.320 
0.320 
0.320 
0.319 
0.317 
0.317 
0.317 
0.315 


0.314 
0.311 
0.309 
0.309 
0.309 
0.306 
0.306 
0.303 
0.303 
0.301 


0.300 
0.300 
0.300 
0.297 
0.297 
0.296 
0.294 
0.294 
0.294 
0.292 


0.292 
0.292 
0.292 
0.292 
0.289 
0.289 
0.288 
0.287 
0.286 
0.283 


0.283 
0.282 
0.280 
0.279 
0.275 
0.275 
0.268 
0.258 
0.252 
0.246 
0.202 


0.342 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


13 STATION AREA: 


332 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 


WOON OYUN FWNH CO 


BSESSEPFERZS BSBGKREBKRRB BBUVFERREBORRBS 


65.100 
20.600 
14.000 
11.400 
9.820 
8.420 
7.670 
6.940 
6.600 
6.160 


5.830 
5.560 
5.260 
5.000 
4.730 
4.510 
4.410 
4.250 
4.130 
4.020 


3.910 
3.820 
3.690 
3.600 
3.530 
3.450 
3.380 
3.310 
3.260 
3.190 


3.120 
3.070 
3.000 
2.950 
2.900 
2.830 
2.800 
2.740 
2.680 
2.650 


2.600 
2.570 
2.530 
2.500 
2.460 
2.420 
2.380 
2.340 
2.300 
2.250 


65.000 
46.700 
34.800 
24.400 
18.000 
12.700 
10.600 

8.960 

8.100 

7.000 


6.120 
5.900 
5.360 
5.300 
4.980 
4.500 
4.390 
4.190 
4.130 
3.990 


3.870 
3.780 
3.670 
3.620 
3.560 
3.500 
3.430 
3.340 
3.200 
3.030 


2.820 
2.700 
2.570 
2.480 
2.400 
2.300 
2.230 
2.190 
2.130 
2.100 


2.080 
2.060 
2.040 
2.010 
2.000 
1.980 
1.950 
1.930 
1.910 
1.880 


65.100 
45.000 
42.800 
32.600 
28.000 
23.500 
18.500 
17.000 
16.800 
16.000 


15.100 
14.300 
13.000 
12.500 
12.200 
11.900 
11.600 
11.000 
10.900 
10.300 


10.100 
9.880 
9.400 
8.860 
8.200 
8.100 
7.73% 
7.450 
7.230 
7.110 


6.970 
6.820 
6.770 
6.460 
6.400 
6.310 
6.090 
5.720 
5.640 
5.470 


5.300 
5.150 
5.030 
4.860 
4.780 
4.590 
4.470 
4.410 
4.380 
4.280 


02EC103 


APRIL 


58.000 
36.000 
22.100 
19.200 
17.700 
16.800 
15.000 
14.000 
13.500 
12.500 


12.200 
11.400 
10.900 
10.500 
10.100 
9.720 
9.200 
8.980 
8.640 
8.530 


8.260 
8.090 
7.800 
7.570 
7.500 
7.440 
7.140 
6.940 
6.800 
6.720 


6.680 
6.600 
6.550 
6.460 
6.290 
6.200 
6.100 
6.030 
5.970 
5.910 


5.840 
5.800 
5.690 
5.590 
5.480 
5.320 
5.150 
5.120 
5.030 
4.910 


PEFFERLAW BROOK NEAR UDORA 


MAY 


10.000 
7.860 
7.520 
6.880 
6.130 
5.940 
5.560 
5.320 
5.100 
4.840 


4.740 
4.650 
4.580 
4.480 
4.400 
4.300 
4.220 
4.150 
4.050 
3.960 


3.910 
3.790 
3.680 
3.620 
3.480 
3.450 
3.370 
3.280 
3.240 
3.180 


3.090 
3.060 
3.010 
2.940 
2.920 
2.890 
2.880 
2.860 
2.810 
2.760 


2.740 
2.680 
2.660 
2.640 
2.620 
2.580 
2.560 
2.540 
2.490 
2.470 


JUNE 


17.000 
6.090 
4.220 
3.910 
3.690 
3.540 
3.350 
3.320 
3.250 
3.120 


3.000 
2.930 
2.810 
2.740 
2.670 
2.590 
2.530 
2.440 
2.340 
2.280 


2.250 
2.200 
2.130 
2.080 
2.040 
1.990 
1.970 
1.90 
1.910 
1.870 


1.840 
1.810 
1.780 
1.780 
1.760 
1.750 
1.740 
1.710 
1.670 
1.660 


1.640 
1.620 
1.610 
1.600 
1.580 
1.570 
1.560 
1.550 
1.530 
1.520 


JULY 


15.400 
9.120 
5.830 
5.050 
4.470 
3.820 
3.390 
3.250 
2.930 
2.530 


2.340 
2.300 
2.230 
2.080 
2.040 
2.000 
1.90 
1.900 
1.880 
1.820 


1.800 
1.760 
1.710 
1.700 
1.650 
1.640 
1.620 
1.610 
1.590 
1.580 


1.530 
1.510 
1.480 
1.470 
1.450 
1.430 
1.410 
1.390 
1.380 
1.370 


1.360 
1.350 
1.340 
1.320 
1.320 
1.300 
1.290 
1.290 
1.280 
1.260 


14.800 
8.780 
5.780 
4.250 
3.770 
3.420 
3.300 
3.190 
3.100 
2.970 


2.910 
2.780 
2.630 
2.540 
2.470 
2.340 
2.200 
2.160 
2.130 
2.060 


2.000 
1.930 
1.890 
1.870 
1.830 
1.800 
1.770 
1.750 
1.740 
1.710 


1.670 
1.650 
1.640 
1.620 
1.610 
1.580 
1.560 
1.550 
1.530 
1.510 


1.500 
1.480 
1.460 
1.440 
1.430 
1.430 
1.410 
1.400 
1.390 
1.380 


9.370 
7.590 
6.520 
5.760 
4.480 
4.210 
4.080 
3.620 
3.460 
3.430 


3.280 
3.100 
3.070 
2.990 
2.910 
2.800 
2.660 
2.600 
2.540 
2.470 


2.450 
2.390 
2.340 
2.280 
2.200 
2.160 
2.120 
2.050 
1.970 
1.940 


1.910 
1.860 
1.80 
1.830 
1.810 
1.790 
1.760 
1.730 
1.720 
1.710 


1.700 
1.690 
1.680 
1.670 
1.670 
1.650 
1.640 
1.620 
1.610 
1.600 


7.840 
7.000 
6.510 
5.430 
5.340 
4.730 
4.420 
4.190 
4.100 
4.000 


3.730 
3.590 
3.480 
3.260 
3.220 
3.090 
3.070 
3.000 
2.950 
2.900 


2.850 
2.830 
2.810 
2.780 
2.740 
2.700 
2.670 
2.620 
2.600 
2.590 


2.550 
2.520 
2.500 
2.470 
2.420 
2.400 
2.380 
2.340 
2.290 
2.250 


2.220 
2.200 
2.150 
2.120 
2.100 
2.070 
2.070 
2.050 
2.030 
2.020 


10.200 
8.610 
8.140 
7.530 
6.740 
6.660 
6.350 
6.000 
5.720 
5.660 


5.530 
5.190 
5.070 
4.730 
4.640 
4.530 
4.420 
4.310 
4.240 
4.190 


4.100 
4.070 
3.970 
3.910 
3.850 
3.740 
3.680 
3.650 
3.610 
3.570 


3.540 
3.490 
3.430 
3.390 
3.340 
3.310 
3.280 
3.240 
3.210 
3.170 


3.170 
3.110 
3.090 
3.060 
3.030 
3.010 
3.000 
2.970 
2.920 
2.890 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


12.600 
6.850 
5.930 
5.580 
5.540 
5.380 
5.230 
5.070 
4.840 
4.810 


4.700 
4.560 
4.460 
4.410 
4.360 
4.300 
4.250 
4.160 
4.100 
4.000 


3.960 
3.900 
3.810 
3.770 
3.720 
3.690 
3.650 
3.600 
3.560 
3.500 


3.440 
3.400 
3.350 
3.300 
3.280 
3.240 
3.190 
3.160 
3.140 
3.100 


3.090 
3.060 
3.030 
3.010 
3.000 
2.970 
2.960 
2.940 
2.890 
2.870 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
YEARS OF RECORD: § 13 STATION AREA: 332 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 2.220 2.150 1.870 4.190 
51 2.180 2.150 1.850 4.130 
52 2.150 2.120 1.850 4.020 
53 2.100 2.100 1.850 3.940 
54 2.070 2.090 1.830 3.910 
55 2.040 2.080 1.810 3.880 
56 2.000 2.050 1.810 3.850 
57. —-:1.970 2.040 1.780 3.790 
58 1.950 2.040 1.770 3.720 
59 1.910 2.010 1.750 3.600 
60 =1.890 2.000 1.750 3.570 
61 1.860 1.980 1.730 3.520 
62 1.830 1.950 1.720 3.480 
63 1.810 1.940 1.720 3.450 
64 1.790 1.930 1.700 3.430 
65 1.760 1.910 1.700 3.360 
6 1.730 1.900 1.680 3.340 
67 1.710 1.890 1.680 3.310 
68 1.680 1.880 1.670 3.230 
69 1.670 1.870 1.670 3.200 
70 =: 1.640 1.850 1.60 3.180 
71 ~=—«1.€20 1.830 1.640 3.140 
72 ~=«1.590 1.830 1.620 3.040 
73 =6«1.570 1.830 1.610 2.990 
74 ~=1.540 1.810 1.600 2.900 
7) +1.510 1.800 1.590 2.830 
7 =: 1.490 1.790 1.580 2.800 
77 ~—s—: 1.470 1.770 1.570 2.700 
73 =«1..440 1.770 1.560 2.660 
72 ~=- 1.420 1.750 1.550 2.570 
8 1.400 1.720 1.540 2.500 
81 1.370 1.700 1.540 2.440 
& 1.380 1.680 1.520 2.390 
& 1.330 1.680 1.520 2.310 
84 =: 1.300 1.670 1.520 2.260 
8 1.270 1.650 1.470 2.200 
8&6 1.250 1.620 1.450 2.110 
87 1.230 1.620 1.430 2.040 
& 1.200 1.600 1.390 1.870 
8 1.180 1.560 1.370 1.760 
90 1.150 1.520 1.260 1.680 
91 =: 11.130 1.470 1.240 1.580 
92 1.100 1.420 1.230 1.510 
93 1.070 1.410 1.200 1.500 
94 1.030 1.400 1.190 1.480 
9% 1.000 1.360 1.180 1.470 
96 0.957 1.350 1.150 1.450 
97. 0.912 1.320 1.130 1.440 
98 0.864 1.290 1.120 1.410 
99 0.810 1.270 1.100 1.370 
100 0.606 1.250 1.090 1.380 
MEAN 3.321 2.548 4.247 7.423 


02EC103 


APRIL 


4.790 
4.7320 
4.670 
4.530 
4.470 
4.460 
4.420 
4.370 
4.310 
4.220 


4.160 
4.090 
4.050 
3.970 
3.940 
3.850 
3.820 
3.770 
3.670 
3.650 


3.620 
3.590 
3.550 
3.540 
3.430 
3.380 
3.370 
3.300 
3.270 
3.260 


3.170 
3.140 
3.090 
3.060 
3.050 
2.980 
2.850 
2.810 
2.790 
2.720 


2.680 
2.640 
2.580 
2.570 
2.550 
2.540 
2.440 
2.380 
2.300 
2.200 
2.130 


6.714 


PEFFERLAW BROOK NEAR UDORA 


MAY 


2.440 
2.420 
2.400 
2.380 
2.370 
2.350 
2.330 
2.310 
2.280 
2.260 


2.230 
2.200 
2.190 
2.160 
2.130 
2.080 
2.070 
2.050 
2.030 
2.010 


1.990 
1.960 
1.950 
1.930 
1.920 
1.910 
1.880 
1.840 
1.810 
1.770 


1.750 
1.740 
1.740 
1.710 
1.680 
1.660 
1.630 
1.590 
1.560 
1.510 


1.490 
1.460 
1.410 
1.390 
1.360 
1.320 
1.290 
1.240 
1.030 
0.932 
0.810 


2.895 


JUNE 


1.500 
1.480 
1.460 
1.450 
1.440 
1.430 
1.420 
1.410 
1.400 
1.390 


1.380 
1.360 
1.340 
1.340 
1.330 
1.320 
1.310 
1.300 
1.290 
1.280 


1.270 
1.260 
1.260 
1.250 
1.230 
1.230 
1.210 
1.190 
1.190 
1.180 


1.180 
1.170 
1.150 
1.150 
1.140 
1.130 
1.120 
1.100 
1.090 
1.060 


1.030 
1.020 
1.010 
1.000 
0.977 
0.966 
0.946 
0.917 
0.881 
0.838 
0.762 


1.842 


JULY 


0.91 
0.923 
0.912 
0.881 
0.850 
0.841 
0.804 


1.970 


1.470 


1.190 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: § 37 STATION AREA: 1180 
PER ANNUAL = JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 267.000 45.300 112.000 177.000 
1 75.000 23.600 68.000 115.000 
2 57.800 18.70 54.900 96.000 
3 46.200 15.500 41.900 85.500 
4 38.600 15.000 38.500 8.100 
5 33.300 15.000 28.300 69.000 
6 28.700 15.000 22.000 64.600 
7 25.300 13.600 17.900 61.400 
8 22.500 12.70 16.000 58.100 
9 20.400 12.70 £16.000 56.000 
10 18.700 12.70 15.500 53.200 
11 #17.€0 12.200 15.300 50.600 
12 16.400 11.500 13.000 48.400 
13 15.500 11.500 11.700 45.000 
14 14.800 11.500 10.800 43.400 
15 14.200 11.000 10.400 42.200 
16 13.500 10.500 10.400 40.800 
17 12.900 9.9480 10.400 38.800 
18 12.500 9.400 10.100 37.000 
19 11.900 9.000 10.000 35.400 
20 «11.500 8.780 9.510 34.000 
21 11.000 8.400 9.300 32.80 
22 10.600 8.000 8.890 30.900 
23 =—10.300 7.930 8.400 29.600 
24 =9..980 7.650 8.040 28.600 
25 = 9. 600 7.500 7.790 27.500 
26 = 9.290 7.390 7.480 25.500 
27 —s 8. 950 7.310 7.280 24.800 
2 = 8.720 7.200 7.160 24.000 
29 = 8. 410 7.100 6.990 23.000 
3 = 8.180 6.910 6.800 22.500 
a1) 674990 6.800 6.710 21.500 
32, 7,820 6.510 6.660 21.200 
337.00 6.400 6.510 20.600 
34 = 7.420 6.200 6.460 20.000 
35 = 7.250 6.000 6.460 19.300 
36 = 7.080 5.950 6.290 18.700 
37_—s—«6. 850 5.780 6.290 18.400 
38 =. 680 5.700 6.290 18.000 
39 = 6. 500 5.600 6.290 17.400 
4 =6.340 5.500 6.080 17.000 
41 6.230 5.380 5.680 16.500 
42 6.090 5.320 5.750 16.400 
43 5.970 5.300 5.660 15.900 
44 5.830 5.190 5.50 15.300 
45 5.720 5.100 5.490 15.000 
46 5.610 5.010 5.440 14.600 
47 5.520 4.930 5.380 14.100 
48 5.430 4.870 5.320 13.700 
49 5.320 4.810 5.270 13.300 


02ED003 NOTTAWASAGA RIVER NEAR BAXTER 


APRIL 


267.000 
138.000 
111.000 
94.300 
86.700 
80.100 
75.600 
72.500 
69.400 
66.200 


62.900 
59.700 
57.700 
53.200 
50.700 
49.000 
47.300 
46.200 
44.200 
41.600 


40.200 
38.300 
36.800 
35.900 
35.000 
33.600 
32.500 
31.700 
30.600 
29.400 


28.600 
27.900 
27.500 
26.700 
25.900 
25.300 
25.000 
24.200 
23.500 
23.000 


22.300 
21.700 
21.000 
20.700 
20.200 
19.900 
19.500 
19.200 
18.700 
18.400 


MAY 


102.000 
47.600 
38.800 
32.600 
28.600 
25.300 
22.100 
20.300 
18.800 
18.100 


17.600 
16.800 
16.300 
15.800 
15.100 
14.700 
14.400 
14.100 
13.800 
13.500 


13.300 
13.100 
12.900 
12.600 
12.300 
12.000 
11.800 
11.700 
11.500 
11.300 


11.100 
11.000 
10.800 
10.600 
10.400 
10.300 
10.200 
10.100 

9.880 

9.680 


9.540 
9.230 
9.060 
8.960 
8.860 
8.750 
8.660 
8.410 
8.300 
8.080 


JUNE 


54.400 
27.700 
17.600 
14.900 
13.500 
12.200 
11.000 
10.100 

9.570 

8.980 


8.720 
8.150 
7.930 
7.760 
7.610 
7.220 
7.050 
6.800 
6.650 
6.480 


6.340 
6.230 
6.090 
6.000 
5.950 
5.890 
5.810 
5.690 
5.610 
5.550 


5.470 
5.410 
5.350 
5.290 
5.210 
5.140 
5.080 
5.030 
4.960 
4.870 


4.810 
4.760 
4.720 
4.680 
4.620 
4.560 
4.500 
4.450 
4.420 
4.320 


JULY 


59.600 
30.900 
19.800 
15.300 
11.900 
10.700 
9.660 
9.150 
8.560 
7.900 


7.530 
6.850 
6.370 
6.060 
5.830 
5.660 
5.440 
5.280 
5.130 
4.980 


4.900 
4.730 
4.670 
4.490 
4.420 
4.300 
4.250 
4.190 
4.080 
4.050 


3.960 
3.910 
3.850 
3.820 
3.780 
3.740 
3.680 
3.640 
3.600 
3.570 


3.510 
3.470 
3.430 
3.430 
3.380 
3.340 
3.310 
3.280 
3.230 
3.180 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


85.000 
15.100 
11.500 
9.820 
8.800 
7.870 
7.250 
6.850 
6.390 
6.030 


5.720 
5.380 
5.300 
5.160 
4.930 
4.760 
4.620 
4.560 
4.410 
4.330 


4.270 
4.190 
4.130 
4.080 
3.960 
3.940 
3.850 
3.800 
3.730 
3.650 


3.620 
3.600 
3.540 
3.480 
3.450 
3.430 
3.420 
3.350 
3.310 
3.230 


3.200 
3.170 
3.110 
3.110 
3.090 
3.060 
3.000 
3.000 
2.970 
2.940 


49.500 254.000 


26.600 
17.900 
15.100 
13.100 
11.900 
10.400 
9.690 
8.720 
7.760 


6.960 
6.710 
6.430 
6.230 
6.060 
5.860 
5.720 
5.690 
5.500 
5.440 


5.270 
5.210 
5.130 
5.040 
4.840 
4.700 
4.620 
4.550 
4.420 
4.280 


4.190 
4.130 
4.070 
4.010 
3.920 
3.860 
3.790 
3.740 
3.650 
3.620 


3.570 
3.520 
3.450 
3.400 
3.380 
3.330 
3.280 
3.260 
3.230 
3.180 


38.500 
21.800 
17.500 
16.200 
14.300 
13.400 
12.700 
12.100 
11.300 


10.600 
10.200 
9.850 
9.550 
9.000 
8.550 
8.270 
7.860 
7.590 
7.250 


7.140 
7.010 
6.820 
6.540 
6.340 
6.230 
6.100 
6.000 
5.800 
5.710 


5.600 
5.520 
5.470 
5.380 
5.240 
5.180 
5.070 
5.040 
4.950 
4.840 


4.760 
4.700 
4.620 
4.590 
4.530 
4.470 
4.420 
4.330 
4.300 
4.220 


100.000 
33.300 
24.000 
21.000 
19.300 
17.600 
16.500 
16.100 
14.800 
14.300 


13.700 
13.200 
12.600 
12.200 
11.600 
11.200 
10.800 
10.600 
10.300 
10.100 


9.840 
9.570 
9.460 
9.240 
9.090 
8.950 
8.810 
8.720 
8.550 
8.470 


8.350 
8.210 
8.140 
8.020 
7.900 
7.810 
7.650 
7.480 
7.420 
7.300 


7.140 
6.940 
6.820 
6. 680 
6.570 
6. 480 
6.400 
6.230 
6.160 
6.060 


72.800 
41.600 
30.900 
26.300 
22.000 
19.800 
18.400 
16.500 
15.300 
14.700 


14.200 
13.900 
13.000 
12.700 
12.300 
11.700 
11.400 
11.100 
10.800 
10.700 


10.500 
10.100 
10.000 
9.600 
9.400 
9.120 
9.000 
8.780 
8.550 
8.440 


8.330 
8.210 
8.210 
8.160 
7.990 
7.990 
7.870 
7.730 
7.680 
7.590 


7.500 
7.360 
7.250 
7.080 
6.940 
6.800 
6.600 
6.500 
6.340 
6.230 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: § 37 STATION AREA: 1180 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 85.240 4.760 5.240 12.900 
51 5.150 4.670 5.240 12.400 
52. 5.070 4.640 5.180 11.900 
53 4.980 4.590 5.150 11.700 
54 4.870 4.530 §.100 11.300 
55 4.790 4.450 5.040 11.000 
56 4.700 4.390 5.000 10.800 
57 4.620 4.330 4.970 10.700 
58 4.530 4.300 4.900 10.100 
59 4.420 4.280 4.870 9.910 
6 4.330 4.220 4.800 9.400 
61 4.280 4.220 4.72 9.000 
62 4.190 4.190 4.670 8.780 
63 4.130 4.190 4.590 8.410 
64 4.070 4.110 4.560 8.300 
6 3.990 4.050 4.470 8.160 
66 3.940 4.020 4.390 8.070 
67 3.880 3.960 4.300 7.900 
6 3.80 3.940 4.200 7.650 
6 3.770 3.910 4.130 7.500 
7 8 3.710 3.880 4.050 7.390 
71 83.650 3.820 4.020 7.220 
72 ~=—- 3.600 3.800 3.960 7.160 
73 «63.550 3.790 3.940 6.900 
74 3.500 3.740 3.910 6.800 
75 3.430 3.740 3.910 6.460 
7% 3.400 3.710 3.880 6.290 
77 ~—s- 3.310 3.650 3.850 6.200 
78 3.260 3.620 3.820 5.950 
79 ~=—3.200 3.600 3.770 5.750 
8 3.110 3.600 3.740 5.690 
81 3.060 3.600 3.710 5.520 
& 3.030 3.570 3.680 5.520 
& 2.970 3.510 3.620 5.490 
8 2.920 3.450 3.620 5.400 
8 2.890 3.430 3.600 5.350 
8 2.800 3.400 3.540 5.240 
87 2.760 3.400 3.450 5.150 
& 2.700 3.310 3.400 5.100 
89 2.660 3.230 3.380 5.040 
90 2.610 3.200 3.280 4.830 
91 2.550 3.150 3.220 4.640 
92 2.520 3.110 3.170 4.470 
93 2.440 3.060 3.140 4.300 
94 = §=2..380 3.030 3.090 4.080 
% 2.320 2.920 2.970 3.990 
9% 2.210 2.920 2.940 3.960 
97 2.040 2.920 2.720 3.740 
98 1.960 2.830 2.550 3.600 
9 1.730 2.490 2.440 3.490 
100 1.040 2.490 2.440 3.370 
MEAN 9.699 6.499 8.808 21.972 


02ED003 NOTTAWASAGA RIVER NEAR BAXTER 


APRIL 


18.200 
17.600 
17.300 
16.800 
16.400 
16.000 
15.800 
15.400 
15.200 
14.800 


14.700 
14.400 
14.200 
13.800 
13.700 
13.500 
13.300 
13.100 
12.900 
12.700 


12.400 
12.100 
12.000 
11.600 
11.400 
11.200 
10.900 
10.600 
10.300 
10.200 


9.970 
9.780 
9.630 
9.510 
9.200 
9.000 
8.680 
8.410 
8.270 
8.040 


7.930 
7.650 
7.520 
7.30 
7.080 
6.800 
6.400 
5.920 
4.790 
4.620 
3.680 


27.972 


MAY 


8.010 
7.930 
7.900 
7.760 
7.650 
7.540 
7.420 
7.330 
7.250 
7.160 


7.020 
6.910 
6.820 
6.740 
6.670 
6.600 
6.510 
6.460 
6.340 
6.290 


6.200 
6.100 
6.060 
5.950 
5.830 
5.830 
5.750 
5.660 
5.550 
5.440 


5.300 
5.130 
5.100 
4.980 
4.870 
4.700 
4.590 
4.470 
4.%0 
4.250 


4.130 
4.080 
3.940 
3.850 
3.790 
3.710 
3.620 
3.430 
3.310 
3.030 
2.780 


10.474 


JUNE 


4.280 
4.220 
4.190 
4.160 
4.110 
4.060 
4.020 
3.960 
3.910 
3.880 


3.850 
3.820 
3.790 
3.770 
3.740 
3.690 
3.650 
3.620 
3.570 
3.540 


3.510 
3.450 
3.430 
3.430 
3.400 
3.370 
3.340 
3.310 
3.280 
3.200 


3.140 
3.110 
3.060 
3.030 
3.030 
3.000 
2.940 
2.860 
2.800 
2.750 


2.690 
2.660 
2.630 
2.590 
2.520 
2.460 
2.440 
2.380 
2.240 
1.980 
1.670 


5.474 


JULY 


3.140 
3.110 
3.060 
3.060 
3.050 
3.030 
3.000 
2.980 
2.940 
2.920 


2.860 
2.860 
2.830 
2.810 
2.780 
2.780 
2.740 
2.720 
2.690 
2.660 


2.640 
2.580 
2.560 
2.530 
2.520 
2.510 
2.470 
2.440 
2.440 
2.410 


2.380 
2.350 
2.320 
2.320 
2.310 
2.270 
2.240 
2.210 
2.150 
2.120 


2.070 
2.040 
2.010 
1.90 
1.900 
1.840 
1.760 
1.720 
1.660 
1.420 
1.040 


4.508 


AUGUST 


2.920 
2.870 
2.830 
2.810 
2.780 
2.780 
2.750 
2.720 
2.720 
2.680 


2.680 
2.660 
2.630 
2.620 
2.590 
2.560 
2.550 
2.520 
2.520 
2.500 


2.490 
2.440 
2.420 
2.390 
2.380 
2.30 
2.320 
2.310 
2.270 
2.240 


2.210 
2.210 
2.180 
2.120 
2.120 
2.070 
2.040 
2.040 
2.010 
2.010 


1.90 
1.900 
1.870 
1.870 
1.810 
1.760 
1.720 
1.610 
1.440 
1.330 
1.160 


3.722 


SEPTEMBER 


3.140 
3.090 
3.060 
3.060 
3.030 
3.000 
2.940 
2.930 
2.920 
2.890 


2.890 
2.830 
2.800 
2.780 
2.780 
2.730 
2.720 
2.700 
2.690 
2.660 


2.650 
2.630 
2.610 
2.580 
2.580 
2.550 
2.550 
2.550 
2.520 
2.510 


2.490 
2.460 
2.440 
2.410 
2.410 
2.380 
2.380 
2.360 
2.320 
2.300 


2.240 
2.150 
2.100 
2.040 
2.010 
1.%0 
1.900 
1.810 
1.600 
1.470 
1.160 


4.542 


OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


4.160 
4.110 
4.050 
3.990 
3.880 
3.850 
3.790 
3.740 
3.680 
3.650 


3.570 
3.540 
3.510 
3.430 
3.370 
3.340 
3.280 
3.280 
3.260 
3.230 


3.200 
3.140 
3.090 
3.060 
3.060 
3.000 
3.000 
2.940 
2.920 
2.890 


2.860 
2.820 
2.780 
2.720 
2.720 
2.690 
2.690 
2.630 
2.610 
2.610 


2.580 
2.550 
2.520 
2.410 
2.380 
2.320 
2.220 
2.060 
1.950 
1.730 
1.730 


6. 484 


6.000 
5.890 
5.830 
5.800 
5.720 
5.610 
5.550 
5.490 
5.440 
5.400 


5.350 
5.270 
5.150 
5.130 
4.980 
4.920 
4.810 
4.760 
4.650 
4.620 


4.540 
4.390 
4.330 
4.00 
4.250 
4.160 
4.110 
4.020 
3.960 
3.910 


3.880 
3.820 
3.740 
3.620 
3.540 
3.480 
3.370 
3.280 
3.200 
3.140 


3.110 
3.060 
2.890 
2.800 
2.780 
2.720 
2.660 
2.630 
2.610 
2.550 
1.590 


7.™ 


6.140 
6.140 
6.060 
5.970 
5.950 
5.860 
5.780 
5.660 
5.610 
5.520 


5.470 
5.380 
5.300 
5.210 
5.180 
5.130 
5.040 
5.040 
4.980 
4.870 


4.810 
4.760 
4.700 
4.620 
4.530 
4.470 
4.390 
4.300 
4.250 
4.190 


4.130 
4.080 
4.020 
3.910 
3.910 
3.850 
3.790 
3.710 
3.600 
3.600 


3.510 
3.400 
3.310 
3.110 
2.970 
2.890 
2.880 
2.890 
2.660 
2.490 
1.560 


8.310 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


23 STATION AREA: 


295 


PER ANNUAL = JANUARY FEBRUARY MARCH 


COON OM FWNH HY OC 


BUIRKREBKRHEBS BRUBREOGOR 


SESSEEEERES 


82.100 
26.600 
20.400 
17.000 


14.100 
9.340 
8.520 
7.600 
7.080 
6.500 
5.980 
5.600 
5.300 
5.000 


4.800 
4.700 
4.590 
4.500 
4.390 
4.300 
4.250 
4.130 
4.050 
3.960 


3.900 
3.800 
3.740 
3.680 
3.600 
3.540 
3.500 
3.430 
3.400 
3.340 


3.250 
3.150 
3.100 
3.050 
3.000 
2.950 
2.900 
2.850 
2.800 
2.740 


2.680 
2.660 
2.610 
2.600 
2.550 
2.540 
2.520 
2.500 
2.470 
2.460 


34.500 
21.600 
15.500 
13.200 
11.700 
10.200 
8.780 
6.510 
6.000 
5.600 


5.200 
4.960 
4.760 
4.470 
4.300 
4.220 
4.190 
4.100 
4.000 
3.960 


3.880 
3.790 
3.700 
3.620 
3.540 
3.490 
3.400 
3.310 
3.260 
3.140 


3.100 
3.000 
2.950 
2.860 
2.830 
2.800 
2.800 
2.750 
2.720 
2.700 


2.660 
2.630 
2.600 
2.580 
2.540 
2.510 
2.500 
2.460 
2.430 
2.410 


67.100 
35.100 
31.400 
28.100 
25.900 
23.800 
22.100 
20.000 
18.000 
16.800 


16.000 
15.000 
14.100 
13.400 
13.100 
12.300 
11.900 
11.500 
11.000 
10.300 


10.200 
9.800 
9.410 
9.110 
8.880 
8.670 
8.470 
8.040 
7.930 
7.790 


7.700 
7.600 
7.510 
7.300 
7.190 
6.940 
6.800 
6.710 
6.600 
6.420 


6.290 
6.170 
6.020 
5.970 
5.650 
5.720 
5.610 
5.470 
5.380 
5.300 


O2ED005 MAD RIVER NEAR GLENCAIRN 


APRIL 


82.100 
37.600 
35.100 
32.500 
31.300 
29.400 
28.100 
26.300 
25.000 
24.300 


23.500 
22.600 
21.900 
21.200 
20.800 
20.300 
19.800 
19.300 
18.600 
18.300 


18.100 
17.800 
17.300 
17.000 
16.500 
16.100 
15.700 
15.400 
15.200 
14.900 


14.700 
14.600 
14.400 
14.100 
13.900 
13.800 
13.500 
13.100 
12.800 
12.500 


12.200 
12.100 
11.700 
11.600 
11.300 
11.200 
11.000 
10.800 
10.600 
10.400 


MAY 


25.500 
15.600 
13.200 
12.200 
11.500 
11.000 
10.500 
10.100 

9.540 

9.130 


8.690 
8.550 
8.380 
8.180 
7.990 
7.760 
7.570 
7.490 
7.360 
7.160 


7.020 
6.850 
6.740 
6.630 
6.490 
6.340 
6.230 
6.090 
6.000 
5.920 


5.860 
5.780 
5.660 
5.540 
5.480 
5.350 
5.290 
5.240 
5.150 
5.100 


5.070 
4.960 
4.830 
4.810 
4.730 
4.670 
4.610 
4.560 
4,490 
4.420 


JUNE 


14.600 
8.050 
6.690 
5.240 
4.700 
4.390 
4.160 
4.080 
3.850 
3.790 


3.710 
3.630 
3.580 
3.540 
3.450 
3.430 
3.400 
3.370 
3.310 
3.270 


3.230 
3.130 
3.110 
3.060 
3.030 
3.000 
2.940 
2.940 
2.920 
2.880 


2.840 
2.830 
2.800 
2.780 
2.750 
2.720 
2.680 
2.660 
2.630 
2.600 


2.580 
2.560 
2.530 
2.480 
2.450 
2.420 
2.390 
2.380 
2.360 
2.340 


JULY 


33.700 
11.300 
7.560 
6.200 
5.300 
4.780 
4.250 
3.850 
3.400 
2.940 


2.750 
2.700 
2.610 
2.520 
2.420 
2.340 
2.300 
2.230 
2.200 
2.150 


2.110 
2.080 
2.060 
2.040 
1.990 
1.970 
1.950 
1.940 
1.920 
1.890 


1.880 
1.860 
1.820 
1.790 
1.780 
1.760 
1.750 
1.730 
1.720 
1.710 


1.700 
1.680 
1.670 
1.660 
1.660 
1.630 
1.620 
1.610 
1.590 
1.580 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


16.100 
5.890 
4.010 
3.510 
3.200 
3.000 
2.890 
2.680 
2.580 
2.540 


2.470 
2.360 
2.300 
2.240 
2.130 
2.090 
2.060 
1.980 
1.950 
1.900 


1.860 
1.820 
1.800 
1.770 
1.720 
1.700 
1.670 
1.60 
1.620 
1.600 


1.570 
1.560 
1.530 
1.520 
1.510 
1.500 
1.480 
1.450 
1.440 
1.430 


1.420 
1.410 
1.400 
1.390 
1.370 
1.360 
1.350 
1.330 
1.330 
1.310 


17.400 
8.680 
7.340 
5.690 
5.100 
4.530 
4.150 
3.740 
3.470 
3.260 


3.030 
2.790 
2.670 
2.580 
2.470 
2.410 
2.310 
2.240 
2.150 
2.100 


2.070 
2.030 
2.010 
1.950 
1.910 
1.880 
1.860 
1.830 
1.780 
1.750 


1.730 
1.700 
1.660 
1.640 
1.600 
1.570 
1.550 
1.520 
1.500 
1.480 


1.480 
1.460 
1.450 
1.440 
1.420 
1.410 
1.380 
1.360 
1.330 
1.320 


11.000 
8.850 
7.430 
6.440 
5.800 
5.440 
5.100 
4.960 
4.700 
4.330 


4.150 
4.030 
3.850 
3.770 
3.650 
3.580 
3.450 
3.370 
3.240 
3.200 


3.140 
3.060 
3.000 
2.940 
2.860 
2.830 
2.780 
2.730 
2.610 
2.540 


2.440 
2.340 
2.270 
2.210 
2.180 
2.130 
2.040 
1.980 
1.950 
1.910 


1.880 
1.820 
1.770 
1.740 
1.720 
1.690 
1.670 
1.640 
1.630 
1.610 


17.000 
10.200 
8.470 
7.650 
7.420 
7.100 
6.850 
6.480 
6.340 
6.230 


6.000 
5.660 
5.500 
5.270 
5.170 
5.100 
4.930 
4.840 
4.790 
4.650 


4.570 
4.350 
4.190 
4.050 
4.010 
3.930 
3.780 
3.730 
3.700 
3.660 


3.580 
3.490 
3.450 
3.410 
3.370 
3.340 
3.310 
3.240 
3.210 
3.180 


3.150 
3.120 
3.090 
3.060 
3.010 
2.940 
2.890 
2.850 
2.810 
2.750 


33.300 
14.300 
11.900 
10.800 
9.230 
8.500 
8.000 
7.600 
7.250 
6.850 


6.460 
6.090 
5.900 
5.660 
5.600 
5. 400 
5.300 
5.200 
5.100 
5.000 


4.870 
4.800 
4.760 
4.700 
4.600 
4.530 
4.400 
4.280 
4.250 
4.190 


4.000 
3.910 
3.850 
3.800 
3.720 
3.680 
3.600 
3.510 
3.450 
3.400 


3.400 
3.340 
3.300 
3.200 
3.140 
3.110 
3.060 
3.000 
2.970 
2.940 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: § 23 STATION AREA: 295 
PER ANNUAL JANUARY =FEBRUARY = MARCH 
50 2.450 2.440 2.390 5.150 
51 2.410 2.400 2.350 5.010 
52 e500 2.360 2.320 4.840 
53 2.300 2.350 2.270 4.620 
54 2.270 2.300 2.250 4.500 
55 2.210 2.280 2.220 4.330 
56 = 2.180 2.270 2.200 4.250 
57 2.140 2.240 2.190 4.130 
58 2.100 2.240 2.180 4.020 
59 2.070 2.210 2.150 3.790 
60 2.030 2.190 2.140 3.600 
61 2.000 2.160 2.100 3.510 
62 1.960 2.150 2.100 3.400 
63 1.930 2.120 2.070 3.340 
64 1.890 2.100 2.070 3.310 
65 1.850 2.080 2.040 3.260 
66 1.810 2.050 2.030 3.170 
67. 1.770 2.030 2.000 3.110 
68 1.740 2.000 1.980 3.000 
6 1.710 1.950 1.950 2.940 
70 =: 1.680 1.900 1.930 2.890 
71s: 1.650 1.870 1.900 2.800 
72 =: 1.630 1.820 1.870 2.720 
73 =: 1.610 1.780 1.860 2.680 
74 ~=1.580 1.760 1.840 2.630 
75 = 1.560 1.730 1.830 2.610 
7 =. 11.530 1.700 1.810 2.540 
77 ~=—s-: 1.500 1.690 1.800 2.490 
78 =1.470 1.670 1.780 2.460 
79 =1.440 1.640 1.760 2.440 
8 1.420 1.640 1.760 2.390 
81 1.390 1.630 1.720 2.280 
& 1.360 1.610 1.700 2.200 
& 1.330 1.600 1.670 2.110 
84 =: 1.300 1.570 1.660 2.020 
8 1.270 1.540 1.630 2.000 
8 1.250 1.520 1.590 2.000 
87 =1.220 1.470 1.590 1.960 
8 1.190 1.440 1.560 1.930 
8 81.150 1.400 1.530 1.860 
90 1.110 1.390 1.500 1.780 
91 1.070 1.360 1.470 1.760 
92 1.030 1.290 1.430 1.730 
93 0.991 1.250 1.400 1.670 
9 8©60.931 1.190 1.370 1.640 
S 0.869 1.130 1.380 1.640 
96 0.807 1.110 1.330 1.600 
97 0.745 1.060 1.330 1.560 
9 0.663 0.932 1.250 1.530 
99 860.597 0.884 1.060 1.390 
100 0.481 0.861 1.060 0.983 
MEAN 4.044 2.922 3.444 7.425 


02ED005 MAD RIVER NEAR GLENCAIRN 


APRIL 


10.300 
10.000 
9.850 
9.630 
9.400 
9.340 
9.150 
9.000 
8.820 
8.680 


8.540 
8.410 
8.330 
8.200 
8.070 
7.790 
7.670 
7.500 
7.310 
7.160 


7.000 
6.820 
6.770 
6.510 
6.290 
6.230 
6.060 
5.850 
5.750 
5.610 


5.430 
5.320 
5.210 
5.070 
4.960 
4.920 
4.810 
4.760 
4.700 
4.60 


4.530 
4.450 
4.420 
4.330 
4.060 
3.770 
3.480 
2.940 
2.590 
1.760 
1.420 


12.467 


MAY 


4.360 
4.330 
4.300 
4.250 
4.130 
4.080 
4.080 
3.990 
3.960 
3.920 


3.900 
3.840 
3.770 
3.740 
3.710 
3.680 
3.650 
3.620 
3.570 
3.520 


3.480 
3.450 
3.400 
3.400 
3.310 
3.260 
3.230 
3.200 
3.170 
3.130 


3.110 
3.090 
3.050 
3.030 
2.970 
2.920 
2.890 
2.840 
2.830 
2.800 


2.740 
2.680 
2.630 
2.590 
2.530 
2.440 
2.380 
2.310 
2.150 
2.040 
1.540 


5.274 


JUNE 


2.320 
2.290 
2.270 
2.240 
2.230 
2.210 
2.200 
2.170 
2.150 
2.150 


2.140 
2.130 
2.120 
2.110 
2.090 
2.070 
2.050 
2.040 
2.020 
2.010 


1.990 
1.980 
1.960 
1.90 
1.940 
1.930 
1.910 
1.890 
1.860 
1.840 


1.820 
1.780 
1.760 
1.730 
1.710 
1.670 
1.660 
1.640 
1.630 
1.610 


1.600 
1.570 
1.500 
1.450 
1.400 
1.370 
1.310 
1.250 
1.140 
0.951 
0.770 


2.622 


JULY 


1.580 
1.570 
1.560 
1.550 
1.540 
1.540 
1.510 
1.500 
1.490 
1.480 


1.470 
1.460 
1.450 
1.440 
1.430 
1.420 
1.410 
1.400 
1.390 
1.380 


1.370 
1.350 
1.350 
1.330 
1.320 
1.300 
1.280 
1.260 
1.250 
1.230 


1.220 
1.200 
1.190 
1.160 
1.120 
1.080 
1.050 
1.030 
1.000 
0.949 


0.900 
0.869 
0.816 
0.776 
0.719 
0.708 
0.651 
0.629 
0.611 
0.578 
0.481 


2.059 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


1.300 


1.270 


1.240 


1.210 


1.190 
1.180 
1.160 
1.140 


1.110 


1.100 
1.100 


1.010 


1.300 
1.290 
1.280 
1.260 
1.240 
1.240 
1.230 
1.210 
1.200 
1.190 


1.180 
1.180 
1.170 
1.150 
1.140 
1.120 
1.120 
1.100 
1.060 
1.050 


1.020 
0.997 
0.980 
0.954 
0.940 
0.926 
0.917 
0.900 
0.888 
0.867 


0.852 
0.838 
0.826 
0.810 
0.801 
0.782 
0.770 
0.750 
0.725 
0.702 


0.6831 
0.671 
0.651 
0.626 
0.620 
0.580 
0.575 
0.549 
0.544 
0.527 
0.510 


AzASY/ 


1.600 
1.590 
1.560 
1.540 
1.520 
1.510 
1.490 
1.460 
1.440 
1.430 


1.420 
1.400 
1.390 
1.370 
1.350 
1.340 
1.320 
1.290 
1.290 
1.280 


1.250 
1.240 
1.230 
1.210 
1.200 
1.180 
1.160 
1.150 
1.140 
1.120 


1.100 
1.080 
1.070 
1.050 
1.040 
1.020 
1.000 
0.972 
0.960 
0.926 


0.881 
0.838 
0.796 
0.773 
0.725 
0.688 
0.663 
0.612 
0.561 
0.544 
0.487 


2.211 


2.700 
2.650 
2.610 
2.570 
2.500 
2.450 
2.390 
2.350 
2.300 
2.250 


2.200 
2.150 
2.080 
2.030 
2.000 
1.980 
1.940 
1.910 
1.890 
1.820 


1.780 
1.760 
1.720 
1.690 
1.670 
1.640 
1.610 
1.590 
1.570 
1.540 


1.500 
1.480 
1.450 
1.400 
1.360 
1.340 
1.290 
1.270 
1.250 
1.220 


1.190 
1.130 
1.090 
1.010 
0.983 
0.850 
0.807 
0.663 
0.629 
0.578 
0.487 


3.143 


2.900 
2.890 
2.860 
2.830 
2.790 
2.720 
2.700 
2.680 
2.630 
2.610 


2.570 
2.550 
2.500 
2.490 
2.450 
2.410 
2.400 
2.380 
2.320 
2.300 


2.270 
2.250 
2.210 
2.180 
2.140 
2.100 
2.070 
2.010 
1.990 
1.980 


1.960 
1.930 
1.870 
1.810 
1.770 
1.700 
1.700 
1.650 
1.640 
1.600 


1.590 
1.530 
1.500 
1.420 
1.390 
1.300 
1.250 
1.190 
1.060 
0.680 
0.544 


3.732 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
YEARS OF RECORD: § 21 STATION AREA: 177 
PER ANNUAL = JANUARY =FEBRUARY MARCH 
0 45.900 13.300 29.200 31.000 
1 12.800 5.100 14.000 22.800 
2  ~=9.660 4.390 7.800 17.300 
3 @s790 3.600 6.000 13.500 
4 6.680 3.140 5.400 12.500 
5 5.890 2.970 5.000 11.900 
6 5.380 2.850 4.220 10.600 
7 4.930 2.730 3.960 10.100 
8 4.500 2.600 3.740 9.570 
9 4.200 2.570 3.400 9.060 
10 3.990 2.490 3.140 8.320 
11 = 3.780 2.410 3.000 7.900 
12 §3.570 2.350 2.900 7.500 
13 3.400 2.270 2.750 7.310 
14. 3.250 2.240 2.610 7.050 
15 3.110 2.200 2.550 6.920 
16 = 3.000 2.140 2.410 6.410 
172.920 2.100 2.300 6.100 
18 = 2.830 2.060 2.270 5.800 
19 2.730 2.010 2.200 5.620 
20 = 2. 640 1.990 2.070 5.190 
212.580 1.950 1.980 5.100 
2 = =2.530 1.930 1.870 5.000 
23 2. 480 1.900 1.840 4.930 
24 = 2.420 1.870 1.820 4.690 
2 2.370 1.850 1.790 4.620 
2 =. 2.310 1.820 1.760 4.470 
27 = 2.270 1.810 1.760 4.320 
2 8 8=2.230 1.800 1.720 4.190 
29 = 2.190 1.780 1.700 4.080 
3% 2.150 1.750 1.700 3.990 
31 862.120 1.730 1.670 3.850 
32 2.080 1.730 1.670 3.790 
33. 2.040 1.700 1.640 3.700 
34 = 2.000 1.700 1.640 3.540 
35 —=—s« 11.980 1.690 1.610 3.430 
3% 861.950 1.670 1.610 3.280 
37_—s_: 1.910 1.670 1.600 3.200 
38 «1.880 1.640 1.590 3.090 
39s «1.860 1.640 1.570 3.030 
4 = 1.830 1.620 1.550 2.940 
41 = 1.800 1.610 1.530 2.890 
42 = =1.780 1.600 1.530 2.830 
43 1.760 1.600 1.510 2.750 
44 =1.730 1.590 1.500 2.680 
45 1.710 1.590 1.500 2.650 
46 1.690 1.570 1.470 2.600 
47 1.670 1.560 1.470 2.550 
48 1.660 1.560 1.470 2.520 
49 1.640 1.540 1.460 2.470 


02ED007 


APRIL 


45.900 
20.200 
18.100 
15.900 
13.700 
12.500 
11.200 
10.700 
10.100 

9.820 


9.330 
8.780 
8.440 
7.740 
7.480 
7.280 
7.140 
6.970 
6.600 
6. 430 


6.230 
6.200 
5.950 
5.830 
5.660 
5.530 
5.480 
5.350 
5.240 
5.130 


5.000 
4.840 
4.760 
4.620 
4.500 
4.390 
4.280 
4.220 
4.170 
4.110 


4.060 
3.960 
3.860 
3.820 
3.740 
3.670 
3.610 
3.550 
3.480 
3.450 


COLDWATER RIVER AT COLDWATER 


MAY 


23.400 
7.310 
5.720 
5.240 
4.470 
4.250 
4.050 
3.790 
3.540 
3.430 


3.340 
3.290 
3.170 
3.090 
3.060 
2.970 
2.890 
2.810 
2.770 
2.720 


2.670 
2.610 
2.570 
2.500 
2.490 
2.460 
2.440 
2.370 
2.330 
2.320 


2.290 
2.270 
2.200 
2.170 
2.150 
2.140 
2.120 
2.100 
2.070 
2.050 


2.020 
1.980 
1.960 
1.960 
1.940 
1.920 
1.900 
1.890 
1.880 
1.870 


JUNE 


15.300 
5.970 
5.220 
4.160 
3.260 
2.930 
2.760 
2.580 
2.510 
2.380 


2.280 
2.210 
2.130 
2.080 
1.990 
1.950 
1.900 
1.830 
1.800 
1.760 


1.750 
1.720 
1.700 
1.670 
1.660 
1.640 
1.620 
1.590 
1.580 
1.570 


1.560 
1.540 
1.530 
1.520 
1.510 
1.490 
1.480 
1.470 
1.470 
1.460 


1.450 
1.440 
1.430 
1.430 
1.420 
1.410 
1.400 
1.400 
1.390 
1.390 


JULY 


11.800 
5.410 
3.940 
3.110 
2.940 
2.490 
2.250 
2.130 
2.020 
1.900 


1.830 
1.770 
1.730 
1.660 
1.610 
1.580 
1.550 
1.530 
1.520 
1.490 


1.480 
1.450 
1.410 
1.400 
1.390 
1.370 
1.340 
1.330 
1.320 
1.300 


1.290 
1.280 
1.270 
1.260 
1.250 
1.250 
1.230 
1.220 
1.220 
1.210 


1.200 
1.190 
1.190 
1.180 
1.170 
1.160 
1.160 
1.150 
1.150 
1.140 


13.900 
4.040 
3.310 
3.110 
2.370 
2.120 
1.980 
1.910 
1.810 
1.750 


1.690 
1.640 
1.590 
1.570 
1.530 
1.520 
1.500 
1.490 
1.460 
1.440 


1.420 
1.400 
1.390 
1.370 
1.350 
1.350 
1.330 
1.320 
1.310 
1.310 


1.290 
1.290 
1.270 
1.260 
1.250 
1.250 
1.230 
1.220 
1.220 
1.210 


1.200 
1.190 
1.190 
1.180 
1.160 
1.160 
1.150 
1.150 
1.140 
1.140 


25.600 
9.080 
6.060 
4.840 
3.680 
3.300 
3.090 
2.850 
2.570 
2.510 


2.400 
2.310 
2.230 
2.170 
2.090 
2.020 
2.000 
1.930 
1.840 
1.800 


1.750 
1.720 
1.700 
1.660 
1.640 
1.620 
1.580 
1.550 
1.530 
1.490 


1.480 
1.480 
1.460 
1.440 
1.410 
1.390 
1.380 
1.360 
1.350 
1.340 


1.330 
1.310 
1.300 
1.300 
1.280 
1.260 
1.250 
1.240 
1.230 
1.230 


11.800 
6.680 
5.450 
4.590 
4.200 
4.040 
3.720 
3.590 
3.470 
3.280 


3.170 
3.090 
3.030 
2.940 
2.830 
2.780 
2.710 
2.610 
2.530 
2.500 


2.400 
2.380 
2.330 
2.300 
2.270 
2.220 
2.180 
2.140 
2.130 
2.070 


2.040 
2.000 
1.980 
1.960 
1.930 
1.900 
1.890 
1.870 
1.850 
1.800 


1.790 
1.770 
1.760 
1.730 
1.710 
1.690 
1.670 
1.640 
1.620 
1.600 


9.910 
7.850 
6.350 
5.820 
5.240 
4.700 
4.590 
4,440 
4.290 
4.180 


4.060 
3.850 
3.820 
3.690 
3.570 
3.450 
3.400 
3.320 
3.280 
3.200 


3.110 
3.060 
3.000 
2.970 
2.940 
2.900 
2.860 
2.800 
2.780 
2.760 


2.720 
2.680 
2.630 
2.610 
2.600 
2.580 
2.540 
2.520 
2.510 
2.460 


2.440 
2.410 
2.390 
2.340 
2.300 
2.250 
2.220 
2.190 
2.170 
2.160 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


20.900 
12.100 
8.280 
6.940 
5.520 
4.900 
4.150 
3.980 
3.790 
3.570 


3.430 
3.330 
3.160 
3.100 
2.970 
2.910 
2.830 
2.750 
2.700 
2.680 


2.610 
2.550 
2.510 
2.490 
2.430 
2.400 
2.390 
2.350 
2.320 
2.300 


2.280 
2.250 
2.210 
2.200 
2.180 
2.160 
2.150 
2.120 
2.100 
2.100 


2.070 
2.050 
2.040 
2.010 
2.000 
1.980 
1.980 
1.950 
1.930 
1.920 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 21 STATION AREA: 177 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 =: 11.610 1.530 1.460 2.440 
51 1.600 1.530 1.450 2.420 
52 1.580 1.520 1.440 2.390 
53 1.560 1.500 1.430 2.350 
54 —s:11.550 1.500 1.430 2.310 
55 1.530 1.490 1.430 2.290 
SOL. 020 1.490 1.420 2.270 
57. —-: 1.500 1.480 1.420 2.240 
58 1.490 1.470 1.420 2.210 
59 1.470 1.470 1.420 2.180 
60 1.460 1.460 1.400 2.150 
61 1.440 1.450 1.400 2.120 
62 1.430 1.440 1.390 2.100 
63 1.420 1.420 1.370 2.080 
64 1.400 1.420 1.370 2.070 
65 1.390 1.410 1.360 2.000 
66 1.380 1.400 1.360 1.980 
67 = =1.370 1.400 1.360 1.930 
sé 1.360 1.390 1.350 1.900 
6 1.350 1.390 1.350 1.870 
7 = =1.330 1.390 1.330 1.830 
71 12320 1.380 1.320 1.800 
72 ~=—-:1.320 1.370 1.320 1.760 
73 ~=—-1.300 1.370 1.320 1.720 
74 ~=1.290 1.360 1.300 1.700 
7 1.270 1.360 1.300 1.640 
7% =1.260 1.360 1.300 1.640 
77 ~=—s«-: 1.250 1.360 1.290 1.610 
73 «1.230 1.350 1.290 1.590 
79 ~=—s: 11.220 1.350 1.270 1.530 
8 1.200 1.340 1.270 1.510 
81 1.190 1.340 1.260 1.500 
& 1.17% 1.330 1.260 1.490 
& 1.160 1.330 1.250 1.470 
8 =1.140 1.330 1.250 1.420 
s 1.130 1.320 1.240 1.400 
8& 1.120 1.320 1.230 1.370 
87 =: 11.110 1.320 1.210 1.350 
& 1.100 1.300 1.200 1.300 
89 1.080 1.280 1.190 1.280 
90 1.080 1.250 1.180 1.250 
91 1.060 1.220 1.160 1.220 
92 1.050 1.190 1.150 1.190 
93 1.030 1.150 1.130 1.160 
94 ~=1.010 1.100 1.120 1.130 
S$ 0.995 1.030 1.100 1.110 
96 0.965 1.000 1.100 1.100 
97 0.937 0.960 1.090 1.080 
98 0.895 0.940 1.080 1.050 
99 0.810 0.920 1.070 1.040 
100 0.674 0.906 1.060 1.020 
MEAN 2.315 1.779 2.067 3.989 


02ED007 COLDWATER RIVER AT COLDWATER 


APRIL 


3.370 
3.260 
3.200 
3.170 
3.090 
3.050 
2.980 
2.930 
2.890 
2.850 


2.780 
2.730 
2.680 
2.630 
2.600 
2.580 
2.560 
2.510 
2.470 
2.440 


2.430 
2.380 
2.330 
2.310 
2.290 
2.280 
2.270 
2.240 
2.210 
2.170 


2.160 
2.140 
2.120 
2.100 
2.070 
2.040 
2.010 
1.980 
1.980 
1.960 


1.910 
1.860 
1.830 
1.800 
1.760 
1.730 
1.680 
1.640 
1.600 
1.560 
1.420 


4.775 


MAY 


1.860 
1.830 
1.830 
1.810 
1.810 
1.800 
1.780 
1.770 
1.760 
1.740 


1.730 
1.720 
1.710 
1.700 
1.690 
1.680 
1.670 
1.660 
1.660 
1.640 


1.630 
1.610 
1.600 
1.590 
1.570 
1.570 
1.560 
1.550 
1.540 
1.530 


1.520 
1.510 
1.500 
1.490 
1.470 
1.460 
1.450 
1.440 
1.420 
1.410 


1.400 
1.380 
1.370 
1.360 
1.380 
1.340 
1.330 
1.320 
1.290 
1.110 
1.060 


2.278 


JUNE 


1.380 
1.370 
1.360 
1.350 
1.350 
1.340 
1.340 
1.330 
1.320 
1.320 


1.310 
1.310 
1.300 
1.290 
1.290 
1.290 
1.280 
1.280 
1.270 
1.270 


1.260 
1.250 
1.250 
1.240 
1.230 
1.230 
1.220 
1.220 
1.210 
1.200 


1.190 
1.180 
1.180 
1.170 
1.160 
1.150 
1.130 
1.120 
1.120 
1.120 


1.110 
1.100 
1.080 
1.080 
1.060 
1.060 
1.060 
1.040 
1.010 
0.960 
0.912 


1.674 


JULY 


1.140 
1.130 
1.120 
1.120 
1.120 


1.110 


1.110 
1.100 
1.100 
1.090 


1.090 
1.090 
1.080 
1.080 
1.060 
1.070 
1.070 
1.060 
1.060 
1.050 


1.050 
1.050 
1.040 
1.030 
1.030 
1.020 
1.020 
1.010 
1.010 
1.000 


0.997 
0.990 
0.983 
0.977 
0.970 
0.963 
0.954 
0.949 
0.946 
0.941 


0.934 
0.929 
0.920 
0.913 
0.903 
0.889 
0.852 
0.810 
0.776 
0.742 
0.674 


1.384 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


1.130 
1.130 
1.120 
1.120 
1.120 
1.110 
1.110 
1.100 
1.100 
1.100 


1.090 
1.060 
1.080 
1.080 
1.080 
1.070 
1.070 
1.060 
1.060 
1.050 


1.050 
1.050 
1.040 
1.040 
1.040 
1.030 
1.020 
1.020 
1.010 
1.010 


1.000 
1.000 
0.999 
0.994 
0.991 
0.985 
0.978 
0.968 
0.963 
0.957 


0.946 
0.923 
0.903 
0.878 
0.878 
0.821 
0.807 
0.776 
0.765 
0.742 
0.674 


1.315 


1.220 
1.210 
1.200 
1.190 
1.180 
1.180 
1.170 
1.170 
1.160 
1.160 


1.150 
1.140 
1.140 
1.130 
1.130 
1.120 
1.120 
1.110 
1.100 
1.100 


1.100 
1.090 
1.080 
1.080 
1.080 
1.070 
1.070 
1.060 
1.050 
1.040 


1.030 
1.030 
1.020 
1.010 
1.000 
0.991 
0.960 
0.946 
0.918 
0.904 


0.878 
0.878 
0.864 
0.850 
0.844 
0.824 
0.799 
0.793 
0.767 
0.742 
0.714 


1.641 


1.590 
1.570 
1.560 
1.550 
1.540 
1.520 
1.520 
1.500 
1.490 
1.480 


1.460 
1.450 
1.440 
1.420 
1.410 
1.400 
1.400 
1.380 
1.370 
1.360 


1.350 
1.340 
1.330 
1.320 
1.310 
1.300 
1.290 
1.270 
1.260 
1.250 


1.240 
1.230 
1.220 
1.210 
1.200 
1.200 
1.190 
1.180 
1.170 
1.140 


1.140 
1.130 
1.120 
1.100 
1.080 
1.060 
1.050 
1.020 
1.010 
0.934 
0.917 


1.975 


2.140 
2.120 
2.100 
2.080 
2.050 
2.040 
2.020 
1.990 
1.980 
1.970 


1.950 
1.920 
1.910 
1.890 
1.880 
1.860 
1.860 
1.850 
1.830 
1.810 


1.790 
1.760 
1.730 
1.690 
1.670 
1.660 
1.630 
1.610 
1.590 
1.560 


1.550 
1.500 
1.490 
1.460 
1.440 
1.420 
1.410 
1.400 
1.380 
1.360 


1.360 
1.350 
1.340 
1.330 
1.310 
1.300 
1.290 
1.270 
1.250 
1.180 
1.060 


2.509 


1.900 
1.870 
1.870 
1.850 
1.830 
1.800 
1.800 
1.790 
1.770 
1.760 


1.750 
1.730 
1.730 
1.720 
1.710 
1.700 
1.700 
1.680 
1.680 
1.670 


1.660 
1.640 
1.640 
1.630 
1.610 
1.610 
1.600 
1.590 
1.590 
1.570 


1.560 
1.550 
1.550 
1.530 
1.530 
1.510 
1.500 
1.480 
1.460 
1.430 


1.420 
1.400 
1.380 
1.330 
1.300 
1.260 
1.220 
1.160 
1.100 
1.070 
1.030 


2.419 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


13 STATION AREA: 


94.8 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 


SRRB wo MmuNuaunewnro 


BRESSREEKAS BBAYRREBKRESB BRBUAHS 


30.000 
8.520 
6.600 
5.270 
4.390 
3.830 
3.400 
2.940 
2.560 
2.270 


2.080 
1.90 
1.780 
1.640 
1.500 
1.400 
1.300 
1.200 
1.150 
1.080 


1.020 
0.975 
0.929 
0.878 
0.844 
0.803 
0.778 
0.752 
0.726 
0.699 


0.667 
0.643 
0.614 
0.594 
0.575 
0.560 
0.540 
0.524 
0.507 
0.490 


0.479 
0.460 
0.447 
0.433 
0.423 
0.410 
0.399 
0.390 
0.380 
0.370 


3.770 
2.000 
1.600 
1.420 
1.340 
1.200 
1.120 
1.050 
0.998 
0.934 


0.861 
0.850 
0.800 
0.770 
0.760 
0.731 
0.680 
0.647 
0.623 
0.592 


0.566 
0.540 
0.530 
0.510 
0.500 
0.490 
0.481 
0.475 
0.462 
0.460 


0.454 
0.447 
0.440 
0.439 
0.430 
0.427 
0.420 
0.411 
0.406 
0.402 


‘0.400 


0.394 
0.390 
0.386 
0.380 
0.374 
0.370 
0.368 
0.365 
0.361 


19.800 
10.000 
6.660 
5.400 
4.760 
4.300 
3.900 
3.600 
2.510 
1.860 


1.760 
1.470 
1.270 
1.170 
0.934 
0.850 
0.816 
0.793 
0.716 
0.680 


0.640 
0.609 
0.592 
0.566 
0.545 
0.538 
0.510 
0.510 
0.490 
0.481 


0.467 
0.454 
0.440 
0.430 
0.425 
0.411 
0.405 
0.400 
0.393 
0.365 


0.380 
0.379 
0.374 
0.370 
0.368 
0.365 
0.362 
0.352 
0.348 
0.345 


30.000 
20.200 
14.700 
12.800 
10.500 
8.610 
8.290 
8.020 
7.440 
6.880 


6.630 
6.100 
5.860 
5.660 
5.490 
5.210 
5.010 
4.620 
4.390 
4.190 


3.870 
3.720 
3.660 
3.500 
3.410 
3.200 
2.950 
2.830 
2.610 
2.550 


2.480 
2.350 
2.210 
2.130 
2.050 
2.000 
1.980 
1.90 
1.850 
1.810 


1.760 
1.730 
1.700 
1.660 
1.550 
1.520 
1.440 
1.420 
1.390 
1.330 


02ED009 
APRIL 


26.800 
12.900 
10.500 
9.970 
8.200 
7.650 
6.940 
6.650 
6.430 
6.220 


5.950 
5.640 
5.270 
4.870 
4.740 
4.530 
4.280 
4.160 
4.070 
3.960 


3.850 
3.770 
3.670 
3.600 
3.400 
3.170 
3.060 
3.000 
2.860 
2.810 


2.780 
2.620 
2.580 
2.490 
2.420 
2.370 
2.300 
2.250 
2.200 
2.170 


2.150 
2.070 
2.040 
2.000 
1.940 
1.840 
1.770 
1.710 
1.630 
1.550 


WILLOW CREEK ABOVE LITTLE LAKE 


MAY 


6.590 
3.960 
3.300 
2.550 
2.210 
2.010 
1.910 
1.710 
1.530 
1.440 


1.310 
1.200 
1.180 
1.080 
1.040 
0.991 
0.971 
0.946 
0.907 
0.880 


0.856 
0.838 
0.807 
0.767 
0.759 
0.748 
0.731 
0.722 
0.713 
0.687 


0.679 
0.657 
0.640 
0.617 
0.583 
0.567 
0.561 
0.554 
0.547 
0.524 


0.519 
0.507 
0.503 
0.490 
0.476 
0.470 
0.456 
0.449 
0.440 
0.434 


JUNE 


6.140 
1.990 
1.190 
1.000 
0.887 
0.747 
0.676 
0.612 
0.567 
0.522 


0.472 
0.457 
0.424 
0.410 
0.391 
0.365 
0.354 
0.337 
0.324 
0.316 


0.311 
0.303 
0.296 
0.294 
0.286 
0.282 
0.275 
0.271 
0.255 
0.251 


0.241 
0.237 
0.231 
0.226 
0.223 
0.218 
0.209 
0.202 
0.196 
0.191 


0.189 
0.184 
0.184 
0.181 
0.177 
0.173 
0.171 
0.168 
0.165 
0.161 


JULY 


13.900 
1.990 
0.875 
0.762 
0.563 
0.493 
0.385 
0.334 
0.294 
0.272 


0.241 
0.227 
0.215 
0.200 
0.189 
0.185 
0.178 
0.173 
0.170 
0.161 


0.150 
0.144 
0.139 
0.133 
0.130 
0.125 
0.122 
0.117 
0.112 
0.108 


0.103 
0.099 
0.094 
0.091 
0.088 
0.087 
0.083 
0.062 
0.079 
0.077 


0.076 
0.075 
0.074 
0.072 
0.071 
0.068 
0.068 
0.066 
0.065 
0.064 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


2.130 
1.220 
0.934 
0.850 
0.747 
0.623 
0.501 
0.438 
0.351 
0.292 


0.264 
0.254 
0.239 
0.204 
0.192 
0.190 
0.178 
0.161 
0.153 
0.147 


0.140 
0.133 
0.128 
0.125 
0.117 
0.115 
0.112 
0.107 
0.103 
0.101 


0.099 
0.096 
0.093 
0.092 
0.088 
0.085 
0.083 
0.078 
0.076 
0.073 


0.071 
0.071 
0.070 
0.067 
0.065 
0.064 
0.062 
0.062 
0.059 
0.057 


21.600 
6.850 
5.110 
3.880 
3.430 
3.080 
2.520 
2.130 
1.950 
1.680 


1.350 
1.160 
0.946 
0.869 
0.748 
0.718 
0.670 
0.611 
0.561 
0.527 


0.500 
0.471 
0.437 
0.402 
0.388 
0.349 
0.330 
0.311 
0.288 
0.278 


0.265 
0.244 
0.231 
0.221 
0.212 
0.210 
0.197 
0.191 
0.182 
0.177 


0.176 
0.169 
0.163 
0.156 
0.155 
0.144 
0.139 
0.134 
0.127 
0.122 


6.160 
3.900 
3.120 
2.850 
2.310 
1.930 
1.780 
1.640 
1.540 
1.500 


1.460 
1.330 
1.230 
1.190 
1.130 
1.090 
1.040 
0.943 
0.881 
0.850 


0.811 
0.784 
0.761 
0.750 
0.714 
0.81 
0.655 
0.634 
0.614 
0.595 


0.586 
0.564 
0.555 
0.533 
0.524 
0.516 
0.498 
0.486 
0.476 
0.456 


0.438 
0.428 
0.413 
0.404 
0.388 
0.382 
0.371 
0.360 
0.354 
0.345 


6.630 
4.110 
3.230 
3.060 
2.680 
2.490 
2.250 
2.000 
1.920 
1.880 


1.840 
1.780 
1.700 
1.620 
1.570 
1.480 
1.440 
1.350 
1.300 
1.300 


1.210 
1.190 
1.160 
1.160 
1.130 
1.090 
1.060 
1.010 
0.991 
0.975 


0.970 
0.941 
0.927 
0.891 
0.873 
0.857 
0.838 
0.813 
0.785 
0.763 


0.755 
0.745 
0.730 
0.714 
0.698 
0.678 
0.663 
0.650 
0.638 
0.617 


13.600 
7.720 
4.800 
4.500 
3.480 
3.350 
2.660 
2.500 
2.080 
2.000 


1.850 
1.570 
1.390 
1.300 
1.200 
1.170 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 13 STATION AREA: 94.8 
PER ANNUAL = JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 = 0.360 0.358 0.338 1.300 
51 0.349 0.351 0.334 1.280 
52 0.339 0.344 0.332 1.230 
53 0.330 0.340 0.328 1.210 
54 =: 0.320 0.337 0.325 1.170 
5 0.311 0.330 0.323 1.150 
56 = 0..305 0.325 0.320 1.130 
57. 0.297 0.320 0.320 1.100 
58 0.286 0.315 0.316 1.070 
59 860.279 0.311 0.310 1.050 
6 0.271 0.309 0.305 1.020 
61 0.265 0.305 0.303 0.994 
62 0.255 0.300 0.297 0.963 
63 0.244 0.296 0.290 0.962 
64 0.235 0.286 0.286 0.905 
65 0.225 0.279 0.280 0.884 
66 0.216 0.275 0.278 0.850 
67 0.209 0.272 0.275 0.815 
68 0.200 0.266 0.272 0.793 
€& 0.193 0.265 0.272 0.759 
70 3= 0.187 0.260 0.269 0.740 
71 =O. 182 0.258 0.266 0.699 
72 «0.176 0.254 0.264 0.651 
73 ~=—-0.170 0.248 0.260 0.609 
74 ~=0.161 0.244 0.238 0.572 
7 ~=0.150 0.241 0.227 0.566 
7% ©6043 0.240 0.224 0.540 
7 402133 0.238 0.218 0.510 
78 = 0.125 0.235 0.215 0.491 
79 =<. 116 0.232 0.213 0.462 
8 0.107 0.227 0.206 0.440 
81 0.099 0.224 0.203 0.425 
& 0.091 0.221 0.200 0.413 
& 0.083 0.215 0.195 0.390 
84 0.076 0.212 0.190 0.368 
8 0.073 0.210 0.190 0.340 
8 0.067 0.204 0.187 0.311 
87 0.063 0.201 0.187 0.310 
& 0.058 0.198 0.184 0.306 
8 0.054 0.196 0.182 0.304 
90 0.051 0.194 0.181 0.295 
91 0.048 0.193 0.181 0.289 
92 0.045 0.190 0.178 0.285 
93 0.040 0.187 0.176 0.280 
94 §=©0.037 0.186 0.173 0.275 
%$ 0.033 0.184 0.170 0.266 
9% 0.028 0.181 0.167 0.266 
97 0.025 0.179 0.160 0.236 
9 0.023 0.175 0.150 0.214 
99 0.017 0.170 0.146 0.186 
100 =: 0.005 0.164 0.142 0.184 
MEAN 0.914 0.475 0.913 2.741 


02ED009 
APRIL 


1.510 
1.490 
1.450 
1.400 
1.360 
1.380 
1.280 
1.220 
1.190 
1.170 


1.130 
1.080 
1.050 
1.030 
1.010 
0.995 
0.968 
0.928 
0.889 
0.858 


0.821 
0.793 
0.784 
0.776 
0.750 
0.722 
0.703 
0.691 
0.682 
0.667 


0.669 
0.639 
0.626 
0.614 
0.606 
0.593 
0.583 
0.572 
0.562 
0.52 


0.539 
0.536 
0.529 
0.500 
0.482 
0.478 
0.445 
0.422 
0.408 
0.359 
0.351 


2.570 


WILLOW CREEK ABOVE LITTLE LAKE 


MAY 


0.429 
0.423 
0.416 
0.408 
0.401 
0.396 
0.393 
0.385 
0.382 
0.379 


0.367 
0.362 
0.353 
0.351 
0.349 
0.340 
0.337 
0.328 
0.321 
0.314 


0.310 
0.308 
0.306 
0.303 
0.295 
0.282 
0.277 
0.270 
0.267 
0.262 


0.258 
0.254 
0.244 
0.239 
0.229 
0.221 
0.210 
0.207 
0.188 
0.181 


0.175 
0.164 
0.156 
0.150 
0.145 
0.137 
0.121 
0.114 
0.057 
0.040 
0.034 


0.677 


JUNE 


0.159 
0.155 
0.151 
0.150 
0.147 
0.145 
0.140 
0.136 
0.135 
0.132 


0.130 
0.124 
0.122 
0.119 
0.117 
0.114 
0.113 
0.108 
0.105 
0.102 


0.100 
0.099 
0.094 
0.091 
0.088 
0.084 
0.081 
0.078 
0.074 
0.073 


0.071 
0.068 
0.067 
0.065 
0.065 
0.062 
0.060 
0.058 
0.057 
0.051 


0.051 
0.048 
0.046 
0.044 
0.042 
0.037 
0.034 
0.028 
0.027 
0.024 
0.024 


0.262 


JULY 


0.063 
0.062 
0.059 
0.057 
0.057 
0.056 
0.055 
0.054 
0.054 
0.053 


0.052 
0.051 
0.051 
0.051 
0.049 
0.049 
0.048 
0.045 
0.045 
0.044 


0.044 
0.043 
0.042 
0.042 
0.039 
0.039 
0.038 
0.037 
0.035 
0.034 


0.031 
0.030 
0.028 
0.028 
0.027 
0.025 
0.025 
0.024 
0.024 
0.024 


0.023 
0.021 
0.018 
0.016 
0.016 
0.016 
0.015 
0.014 
0.011 
0.010 
0.005 


0.182 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.056 
0.054 
0.054 
0.054 
0.051 
0.051 
0.051 
0.050 
0.048 
0.048 


0.048 
0.046 
0.045 
0.045 
0.045 
0.044 
0.042 
0.042 
0.040 
0.039 


0.038 
0.037 
0.037 
0.037 
0.036 
0.035 
0.034 
0.034 
0.034 
0.033 


0.033 
0.032 
0.031 
0.030 
0.029 
0.029 
0.028 
0.027 
0.026 
0.026 


0.025 
0.024 
0.023 
0.022 
0.022 
0.021 
0.021 
0.020 
0.019 
0.016 
0.008 


0.139 


0.120 
0.116 
0.110 
0.105 
0.100 
0.097 
0.095 
0.093 
0.091 
0.088 


0.085 
0.080 
0.079 
0.078 
0.076 
0.076 
0.076 
0.074 
0.074 
0.068 


0.067 
0.065 
0.065 
0.064 
0.061 
0.059 
0.058 
0.057 
0.054 
0.051 


0.049 
0.048 
0.048 
0.042 
0.038 
0.037 
0.036 
0.034 
0.030 
0.028 


0.027 
0.026 
0.025 
0.023 
0.022 
0.020 
0.018 
0.016 
0.013 
0.010 
0.009 


0.579 


0.341 
0.338 
0.328 
0.317 
0.315 
0.310 
0.300 
0.297 
0.292 
0.284 


0.280 
0.278 
0.267 
0.263 
0.249 
0.244 
0.241 
0.227 
0.216 
0.211 


0.206 
0.202 
0.193 
0.189 
0.183 
0.177 
0.170 
0.166 
0.159 
0.149 


0.144 
0.139 
0.136 
0.130 
0.125 
0.119 
0.116 
0.110 
0.103 
0.101 


0.096 
0.091 
0.080 
0.075 
0.068 
0.059 
0.048 
0.040 
0.033 
0.031 
0.024 


0.615 


0.609 
0.601 
0.588 
0.580 
0.575 
0.570 
0.556 
0.544 
0.534 
0.524 


0.521 
0.513 
0.507 
0.493 
0.490 
0.484 
0.481 
0.464 
0.456 
0.453 


0.449 
0.437 
0.426 
0.419 
0.408 
0.397 
0.390 
0.375 
0.366 
0.349 


0.344 
0.328 
0.312 
0.307 
0.286 
0.278 
0.266 
0.247 
0.231 
0.224 


0.217 
0.210 
0.200 
0.187 
0.178 
0.156 
0.144 
0.137 
0.133 
0.122 
0.079 


0.892 


0.560 
0.550 
0.540 
0.520 
0.510 
0.500 
0.498 
0.484 
0. 480 
0.464 


0.453 
0.450 
0.443 
0.433 
0.428 
0.420 
0.414 
0.407 
0.403 
0.400 


0.391 
0.382 
0.382 
0.377 
0.374 
0.374 
0.368 
0.360 
0.354 
0.340 


0.336 
0.334 
0.330 
0.320 
0.320 
0.311 
0.300 
0.297 
0.286 
0.269 


0.261 
0.261 
0.249 
0.244 
0.235 
0.220 
0.210 
0.195 
0.189 
0.170 
0.159 


0.949 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


13 STATION AREA: 


127 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


YEARS OF RECORD: 
PER ANNUAL 
QO 19.900 3.550 
1 = 9.500 2.820 
2 7.260 2.450 
3 5.860 2.170 
4 4.980 1.970 
5 4.320 1.890 
6 3.900 1.770 
7 3.540 1.650 
8 3.260 1.610 
9 3.000 1.550 
10 2.800 1.450 
11 2.620 1.390 
122.480 1.320 
13. 2.330 1.300 
142.190 1.240 
15 = 2.060 1.190 
16 =: 1.960 1.160 
17 —-: 1.860 1.130 
18 =1.800 1.100 
19 ‘E790 1.060 
20 ~=—«1.660 1.040 
21s 1.620 1.000 
2 1.550 0.989 
23 1.500 0.977 
24 ~=—-1.450 0.968 
2 1.400 0.951 
2 861.380 0.926 
271.300 0.912 
2 1.250 0.892 
29 = 1.210 0.881 
30s 1.180 0.869 
xn = =1.150 0.852 
32.——s:1.100 0.820 
3 =1.070 0.810 
34% ~~ = 1.040 0.800 
35 =: 1.010 0.794 
% 0.981 0.786 
37:0. 963 0.778 
3B 0.935 0.757 
39 §=0.909 0.743 
4 0.864 0.716 
41 0.861 0.710 
42 0.835 0.700 
4 0.810 0.687 
44 0.793 0.674 
4 0.775 0.660 
4% 0.752 0.651 
47 —-0.734 0.640 
4 0.712 0.637 
49 0.688 0.636 


15.000 
8.740 
5.400 
5.080 
4.800 
3.880 
3.280 
2.460 
1.890 
1.650 


1.550 
1.390 
1.300 
1.230 
1.200 
1.170 
1.130 
1.100 
1.090 
1.060 


1.030 
1.020 
0.995 
0.957 
0.926 
0.918 
0.889 
0.864 
0.87 
0.833 


0.808 
0.784 
0.776 
0.758 
0.742 
0.730 
0.706 
0.669 
0.682 
0.682 


0.674 
0.660 
0.6857 
0.654 
0.647 
0.642 
0.635 
0.616 
0.608 
0.594 


19.900 
15.800 
13.600 
11.200 
10.200 
9.600 
8.790 
8.210 
7.600 
7.420 


6.910 
6.630 
5.840 
5.550 
5.360 
4.950 
4.670 
4.410 
4.330 
4.220 


3.990 
3.880 
3.780 
3.620 
3.500 
3.460 
3.380 
3.190 
3.110 
3.050 


2.970 
2.890 
2.830 
2.730 
2.680 
2.630 
2.550 
2.510 
2.400 
2.370 


2.230 
2.150 
2.110 
2.040 
2.000 
1.930 
1.900 
1.860 
1.830 
1.800 


02ED010 WILLOW CREEK AT MIDHURST 
APRIL MAY JUNE JULY 


17.000 4.130 2.610 4.790 
11.900 3.570 2.080 1.530 
11.200 2.870 1.840 1.420 
10.500 2.620 1.340 1.340 
9.660 2.500 0.920 1.160 
9.390 2.400 0.837 1.050 
8.700 2.290 0.790 0.971 
8.390 2.260 0.730 0.833 
8.010 2.140 0.682 0.742 
7.790 1.990 0.656 0.654 


7.680 1.940 0.628 0.558 
7.190 1.880 0.600 0.496 
7.030 1.840 0.584 0.464 
6.770 1.820 0.575 0.425 
6.650 1.790 0.555 0.375 
6.440 1.750 0.538 0.363 
6.280 1.700 0.527 0.355 
6.170 1.670 0.521 0.345 
6.000 1.650 0.510 0.338 
5.860 1.590 0.501 0.323 


5.630 1.540 0.489 0.313 
5.530 1.520 0.481 0.309 
5.410 1.490 0.473 0.305 
5.240 1.440 0.457 0.303 
4.980 1.400 0.449 0.300 
4.930 1.380 0.444 0.296 
4.860 1.340 0.434 0.291 
4.630 1.320 0.428 0.287 
4.430 1.270 0.419 0.283 
4.360 1.250 0.411 0.279 


4.280 1.230 0.404 0.275 
4.170 1.160 0.400 0.266 
4.130 1.140 0.391 0.255 
4.020 1.100 0.368 0.246 
3.970 1.080 0.363 0.244 
3.880 1.060 0.356 0.234 
3.820 1.050 0.354 0.218 
3.730 1.030 0.347 0.210 
3.640 1.000 0.341 0.204 
3.480 0.988 0.336 0.198 


3.460 0.990 0.335 0.188 
3.300 0.958 0.331 0.182 
3.280 0.951 0.326 0.176 
3.220 0.940 0.323 0.167 
3.120 0.934 0.319 0.161 
3.090 0.929 0.314 0.157 
3.070 0.909 0.310 0.150 
3.000 0.900 0.306 0.146 
2.950 0.686 0.208 0.144 
2.890 0.878 0.295 0.142 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


3.940 
1.780 
1.370 
1.200 
0.770 
0.729 
0.665 
0.603 
0.528 
0.468 


0.409 
0.394 
0.370 
0.362 
0.345 
0.332 
0.323 
0.309 
0.303 
0.292 


0.280 
0.274 
0.269 
0.266 
0.261 
0.250 
0.249 
0.242 
0.232 
0.224 


0.220 
0.215 
0.212 
0.206 
0.204 
0.201 
0.198 
0.195 
0.192 
0.187 


0.184 
0.178 
0.173 
0.170 
0.167 
0.164 
0.159 
0.157 
0.156 
0.153 


5.620 
4.320 
3.800 
3.630 
3.260 
3.050 
2.510 
2.230 
2.000 
1.880 


1.760 
1.670 
1.630 
1.470 
1.400 
1.330 
1.270 
1.180 
1.040 
1.010 


0.985 
0.934 
0.892 
0.826 
0.801 
0.785 
0.762 
0.668 
0.657 
0.572 


0.521 
0.479 
0.454 
0.440 
0.425 
0.413 
0.403 
0.391 
0.377 
0.368 


0.364 
0.360 
0.348 
0.343 
0.336 
0.333 
0.329 
0.324 
0.318 
0.312 


10.000 
9.080 
6.330 
5.370 
3.810 
3.400 
3.230 
2.850 
2.780 
2.560 


2.350 
2.150 
1.990 
1.860 
1.770 
1.730 
1.660 
1.640 
1.610 
1.550 


1.520 
1.500 
1.490 
1.440 
1.420 
1.370 
1.360 
1.320 
1.280 
1.250 


1.210 
1.160 
1.130 
1.070 
1.060 
1.030 
1.000 
0.975 
0.953 
0.929 


0.898 
0.867 
0.843 
0.835 
0.830 
0.813 
0.800 
0.782 
0.754 
0.748 


3.510 
3.240 
2.940 
2.780 
2.670 
2.610 
2.510 
2.460 
2.410 
2.310 


2.210 
2.130 
2.100 
2.040 
2.010 
1.960 
1.880 
1.860 
1.840 
1.810 


1.790 
1.740 
1.700 
1.680 
1.660 
1.620 
1.590 
1.580 
1.560 
1.530 


1.490 
1.410 
1.400 
1.390 
1.350 
1.330 
1.300 
1.270 
1.250 
1.240 


1.220 
1.210 
1.210 
1.200 
1.190 
1.180 
1.170 
1.150 
1.130 
1.120 


6.940 
4.710 
4.280 
4.010 
3.590 
3.360 
3.110 
2.890 
2.780 
2.510 


2.440 
2.280 
2.220 
2.180 
2.120 
2.040 
1.970 
1.900 
1.800 
1.750 


1.710 
1.660 
1.630 
1.580 
1.570 
1.540 
1.510 
1.490 
1.470 
1.440 


1.390 
1.350 
1.320 
1.300 
1.280 
1.270 
1.240 
1.210 
1.190 
1.190 


1.180 
1.160 
1.140 
1.120 
1.110 
1.090 
1.080 
1.060 
1.050 
1.040 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
YEARS OF RECORD: § 13 STATION AREA: 127 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
SO (0. 668 0.631 0.586 1.780 
51 0.648 0.625 0.578 1.750 
52. (0.631 0.622 0.566 1.730 
53 0.610 0.620 0.555 1.700 
54 0.594 0.616 0.541 1.650 
55 0.580 0.609 0.535 1.630 
56 (0. 566 0.605 0.523 1.570 
S/S 0.503 0.602 0.515 1.480 
58 0.538 0.596 0.513 1.470 
59 0.524 0.592 0.507 1.430 
60 «0.512 0.583 0.496 1.400 
61 0.496 0.580 0.496 1.370 
62 0.483 0.578 0.488 1.330 
63 0.470 0.574 0.481 1.300 
64 80.454 0.570 0.477 1.230 
6 0.441 0.567 0.476 1.210 
66 0.430 0.562 0.467 1.180 
67 0.416 0.557 0.465 1.160 
68 0.402 0.555 0.459 1.130 
6 0.389 0.552 0.456 1.070 
70 = 0.375 0.549 0.450 1.050 
Tl (0. 364 0.542 0.447 1.030 
Uy Week) 0.540 0.445 0.990 
73 ~=—- 0.336 0.538 0.444 0.909 
74 = ~=0.323 0.531 0.442 0.881 
7 0.309 0.530 0.440 0.867 
7% ~=60..297 0.522 0.440 0.838 
77~—s 0.283 0.515 0.436 0.813 
78 =0.270 0.514 0.435 0.793 
79 ~=—0..255 0.509 0.432 0.773 
8 0.241 0.506 0.430 0.739 
81 0.227 0.504 0.428 0.726 
& 0.212 0.504 0.425 0.708 
& 0.198 0.499 0.418 0.665 
84 = 0.185 0.496 0.411 0.620 
8 0.173 0.490 0.405 0.592 
8 0.161 0.487 0.402 0.575 
87 60.153 0.481 0.396 0.563 
& 0.139 0.477 0.391 0.552 
8 0.128 0.475 0.377 0.539 
90 0.117 0.472 0.374 0.530 
91 0.108 0.465 0.372 0.524 
92 0.099 0.460 0.367 0.446 
93 0.091 0.450 0.358 0.390 
94 = 0.084 0.436 0.355 0.386 
9 0.079 0.420 0.339 0.381 
9 0.073 0.416 0.325 0.338 
97 0.066 0.405 0.313 0.332 
98 0.059 0.371 0.309 0.320 
99 0.049 0.353 0.307 0.306 
100 0.025 0.341 0.305 0.286 
MEAN 1.237 0.835 1.054 2.891 


02ED010 


APRIL 


2.860 
2.800 
2.740 
2.700 
2.650 
2.620 
2.600 
2.520 
2.500 
2.410 


2.370 
2.340 
2.300 
2.240 
2.150 
2.110 
2.050 
2.010 
1.%0 
1.920 


1.870 
1.840 
1.790 
1.740 
1.680 
1.660 
1.630 
1.560 
1.550 
1.530 


1.520 
1.460 
1.430 
1.380 
1.380 
1.290 
1.260 
1.230 
1.170 
1.150 


1.110 
1.060 
1.030 
1.010 
0.991 
0.954 
0.878 
0.779 
0.688 
0.574 
0.502 


3.702 


WILLOW CREEK AT MIDHURST 


MAY 


0.861 
0.853 
0.836 
0.821 
0.808 
0.795 
0.780 
0.770 
0.763 
0.745 


0.736 
0.726 
0.702 
0.678 
0.663 
0.638 
0.632 
0.607 
0.589 
0.581 


0.572 
0.562 
0.547 
0.536 
0.523 
0.512 
0.496 
0.483 
0.463 
0.448 


0.440 
0.432 
0.418 
0.402 
0.394 
0.379 
0.376 
0.365 
0.357 
0.303 


0.277 
0.255 
0.223 
0.192 
0.159 
0.153 
0.136 
0.122 
0.110 
0.068 
0.059 


1.028 


JUNE 


0.288 
0.283 
0.275 
0.272 
0.267 
0.263 
0.261 
0.257 
0.250 
0.245 


0.240 
0.236 
0.231 
0.227 
0.224 
0.222 
0.216 
0.206 
0.200 
0.198 


0.197 
0.184 
0.173 
0.167 
0.163 
0.157 
0.150 
0.147 
0.140 
0.139 


0.136 
0.128 
0.125 
0.122 
0.118 
0.116 
0.113 
0.108 
0.102 
0.099 


0.094 
0.092 
0.091 
0.088 
0.084 
0.079 
0.076 
0.074 
0.065 
0.059 
0.059 


0.371 


JULY 


0.137 
0.136 
0.133 
0.130 
0.127 
0.124 
0.121 
0.118 
0.116 
0.110 


0.108 
0.106 
0.105 
0.104 
0.101 
0.099 
0.099 
0.096 
0.093 
0.092 


0.091 
0.089 
0.088 
0.088 
0.088 
0.085 
0.085 
0.062 
0.081 
0.079 


0.079 
0.076 
0.075 
0.074 
0.073 
0.071 
0.068 
0.065 
0.059 
0.057 


0.055 
0.054 
0.051 
0.051 
0.050 
0.048 
0.046 
0.043 
0.040 
0.035 
0.028 


0.283 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.148 
0.144 
0.139 
0.136 
0.133 
0.130 
0.127 
0.126 
0.122 
0.119 


0.116 
0.113 
0.110 
0.107 
0.103 
0.102 
0.099 
0.094 
0.093 
0.091 


0.091 
0.088 
0.085 
0.082 
0.080 
0.079 
0.078 
0.076 
0.074 
0.073 


0.071 
0.070 
0.068 
0.065 
0.065 
0.063 
0.062 
0.061 
0.059 
0.059 


0.057 
0.056 
0.054 
0.053 
0.049 
0.047 
0.044 
0.043 
0.039 
0.032 
0.025 


0.248 


0.308 
0.306 
0.296 
0.286 
0.282 
0.277 
0.264 
0.255 
0.251 
0.241 


0.237 
0.234 
0.232 
0.225 
0.218 
0.211 
0.210 
0.207 
0.198 
0.195 


0.190 
0.186 
0.184 
0.181 
0.176 
0.173 
0.168 
0.164 
0.161 
0.159 


0.156 
0.152 
0.147 
0.136 
0.129 
0.113 
0.101 
0.088 
0.084 
0.082 


0.080 
0.077 
0.074 
0.073 
0.072 
0.071 
0.068 
0.066 
0.063 
0.059 
0.058 


0.685 


0.722 
0.697 
0.687 
0.660 
0.640 
0.623 
0.603 
0.578 
0.558 
0.541 


0.524 
0.521 
0.513 
0.507 
0.496 
0.490 
0.470 
0.459 
0.445 
0.436 


0.419 
0.411 
0.407 
0.403 
0.399 
0.394 
0.388 
0.382 
0.379 
0.364 


0.354 
0.345 
0.316 
0.306 
0.289 
0.280 
0.276 
0.266 
0.261 
0.250 


0.241 
0.233 
0.227 
0.221 
0.198 
0.192 
0.178 
0.173 
0.164 
0.123 
0.079 


1.188 


1.100 
1.100 
1.090 
1.060 
1.040 
1.010 
0.997 
0.980 
0.974 
0.964 


0.952 
0.943 
0.927 
0.914 
0.900 
0.883 
0.861 
0.853 
0.840 
0.827 


0.813 
0.806 
0.801 
0.791 
0.785 
0.777 
0.767 
0.757 
0.751 
0.743 


0.735 
0.719 
0.712 
0.687 
0.631 
0.580 
0.564 
0.552 
0.535 
0.525 


0.821 
0.481 
0.443 
0.425 
0.402 
0.385 
0.379 
0.377 
0.374 
0.354 
0.345 


1.255 


1.030 
1.000 
0.980 
0.972 
0.962 
0.950 
0.940 
0.929 
0.922 
0.906 


0.897 
0.884 
0.880 
0.867 
0.857 
0.838 
0.833 
0.801 
0.786 
0.765 


0.759 
0.750 
0.739 
0.731 
0.725 
0.710 
0.702 
0.604 
0.688 
0.674 


0.671 
0.660 
0.649 
0.638 
0.634 
0.623 
0.612 
0.603 
0.592 
0.583 


0.578 
0.574 
0.567 
0.555 
0.541 
0.535 
0.505 
0.476 
0.440 
0.079 
0.071 


1.326 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


13 STATION AREA: 


168 


PER ANNUAL = JANUARY FEBRUARY MARCH 


COON OU fF WN CO 


BESSEPESRHS BSRGKKKBKHKB BRBUVIREGOKRLB 


37.100 
14.700 
10.800 
8.520 
7.270 
6.200 
5.590 
4.940 
4.520 
4.170 


3.880 
3.600 
3.380 
3.110 
2.920 
2.770 
2.630 
2.490 
2.370 
2.300 


2.200 
2.120 
2.030 
1.980 
1.910 
1.850 
1.800 
1.760 
1.720 
1.680 


1.640 
1.600 
1.570 
1.540 
1.510 
1.490 
1.450 
1.420 
1.400 
1.370 


1.340 
1.320 
1.290 
1.280 
1.260 
1.240 
1.220 
1.210 
1.190 
1.180 


8.240 
5.610 
4.390 
3.900 
3.500 
3.000 
2.880 
2.720 
2.360 
2.250 


2.180 
2.010 
1.990 
1.920 
1.860 
1.800 
1.780 
1.740 
1.700 
1.660 


1.620 
1.590 
1.530 
1.500 
1.500 
1.460 
1.440 
1.430 
1.420 
1.400 


1.400 
1.380 
1.370 
1.350 
1.330 
1.330 
1.320 
1.320 
1.310 
1.300 


1.300 
1.290 
1.280 
1.280 
1.270 
1.260 
1.260 
1.250 
1.250 
1.240 


32.300 
16.000 
13.600 
12.100 
11.600 
7.730 
5.910 
5.520 
4.470 
4.020 


3.800 
3.400 
3.110 
3.000 
2.800 
2.600 
2.490 
2.350 
2.220 
2.200 


2.110 
2.040 
2.000 
1.890 
1.730 
1.640 
1.500 
1.460 
1.390 
1.350 


1.310 
1.300 
1.290 
1.280 
1.270 
1.260 
1.250 
1.250 
1.240 
1.240 


1.230 
1.220 
1.220 
1.210 
1.200 
1.190 
1.180 
1.170 
1.160 
1.150 


37.100 
22.800 
21.100 
19.000 
15.400 
14.700 
13.900 
13.400 
12.900 
11.900 


11.100 
10.800 
10.200 
9.860 
9.710 
8.950 
8.250 
8.070 
7.930 
7.790 


7.160 
6.970 
6.460 
6.220 
6.100 
5.940 
5.760 
5.590 
5.490 
5.320 


5.110 
4.790 
4.620 
4.600 
4.300 
4.160 
3.960 
3.900 
3.860 
3.660 


3.570 
3.510 
3.420 
3.260 
3.230 
3.090 
3.000 
2.940 
2.900 
2.800 


02ED011 


APRIL 


33.100 
19.500 
16.700 
15.800 
11.100 
10.400 
10.100 

9.150 

8.910 

8.520 


8.080 
7.560 
7.280 
6.990 
6.770 
6.480 
6.220 
5.950 
5.780 
5.630 


5.470 
5.380 
5.230 
5.040 
4.970 
4.820 
4.640 
4.550 
4.500 
4.%0 


4.300 
4.250 
4.190 
4.110 
4.020 
3.960 
3.890 
3.720 
3.700 
3.580 


3.530 
3.470 
3.380 
3.320 
3.240 
3.150 
3.000 
2.940 
2.920 
2.830 


WYE RIVER AT WYEBRIDGE 


MAY 


11.600 
5.780 
5.040 
4.160 
3.790 
3.230 
2.820 
2.630 
2.590 
2.470 


2.360 
2.280 
2.270 
2.150 
2.090 
2.020 
1.930 
1.900 
1.860 
1.850 


1.800 
1.760 
1.700 
1.680 
1.670 
1.630 
1.600 
1.580 
1.560 
1.50 


1.540 
1.510 
1.490 
1.460 
1.420 
1.400 
1.400 
1.390 
1.370 
1.340 


1.330 
1.310 
1.290 
1.250 
1.240 
1.230 
1.220 
1.220 
1.210 
1.190 


JUNE 


8.440 
4.350 
3.290 
2.680 
2.290 
1.860 
1.800 
1.700 
1.630 
1.550 


1.510 
1.450 
1.400 
1.340 
1.280 
1.260 
1.230 
1.190 
1.180 
1.140 


1.130 
1.110 
1.090 
1.080 
1.070 
1.040 
1.000 
0.991 
0.975 
0.969 


0.969 
0.937 
0.895 
0.882 
0.872 
0.867 
0.844 
0.838 
0.820 
0.810 


0.803 
0.798 
0.787 
0.773 
0.770 
0.759 
0.753 
0.748 
0.741 
0.734 


JULY 


10.100 
4.050 
3.210 
2.250 
2.020 
1.690 
1.470 
1.320 
1.290 
1.150 


1.110 
1.070 
1.000 
0.981 
0.966 
0.928 
0.920 
0.890 
0.867 
0.861 


0.840 
0.833 
0.810 
0.796 
0.782 
0.767 
0.750 
0.747 
0.736 
0.729 


0.714 
0.709 
0.697 
0.693 
0.680 
0.670 
0.662 
0.658 
0.654 
0.648 


0.646 
0.641 
0.637 
0.634 
0.624 
0.620 
0.617 
0.611 
0.609 
0.609 


7.680 
2.700 
2.160 
1.710 
1.600 
1.430 
1.360 
1.230 
1.180 
1.160 


1.120 
1.090 
1.070 
1.060 
1.030 
1.020 
0.990 
0.960 
0.938 
0.907 


0.894 
0.872 
0.857 
0.830 
0.823 
0.814 
0.797 
0.787 
0.777 
0.767 


0.757 
0.746 
0.733 
0.718 
0.708 
0.702 
0.693 
0.682 
0.675 
0.661 


0.652 
0.648 
0.644 
0.637 
0.634 
0.630 
0.627 
0.621 
0.616 
0.613 


16.100 
10.900 
6.120 
4.270 
3.820 
3.490 
2.960 
2.790 
2.610 
2.400 


2.140 
1.980 
1.870 
1.780 
1.680 
1.610 
1.550 
1.500 
1.430 
1.320 


1.270 
1.250 
1.230 
1.220 
1.190 
1.150 
1.140 
1.120 
1.110 
1.090 


1.070 
1.050 
1.020 
1.010 
0.963 
0.938 
0.930 
0.915 
0.892 
0.884 


0.881 
0.869 
0.851 
0.831 
0.822 
0.813 
0.803 
0.793 
0.779 
0.762 


8.820 
7.310 
6.340 
5.920 
4.440 
3.740 
3.350 
3.180 
2.900 
2.830 


2.700 
2.530 
2.470 
2.440 
2.370 
(A Gad 
2.160 
2.050 
2.000 
1.970 


1.950 
1.890 
1.830 
1.790 
1.750 
1.700 
1.660 
1.620 
1.600 
1.580 


1.580 
1.550 
1.540 
1.520 
1.510 
1.500 
1.480 
1.450 
1.430 
1.420 


1.390 
1.380 
1.340 
1.330 
1.300 
1.290 
1.280 
1.270 
1.240 
1.200 


10.700 
7.450 
6.710 
5.330 
4.800 
4.500 
4.100 
3.820 
3.720 
3.430 


3.240 
3.190 
3.000 
2.920 
2.830 
2.780 
2.690 
2.650 
2.510 
2.470 


2.420 
2.360 
2.320 
2.300 
2.280 
2.200 
2.140 
2.080 
2.030 
2.000 


1.970 
1.930 
1.880 
1.860 
1.820 
1.820 
1.800 
1.780 
1.770 
1.740 


1.730 
1.720 
1.700 
1.670 
1.640 
1.630 
1.620 
1.590 
1.580 
1.570 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


16.800 
11.000 
8.540 
6.570 
6.000 
5.660 
4,930 
4.690 
4.180 
3.890 


3.670 
3.140 
2.990 
2.890 
2.730 
2.640 
2.590 
2.500 
2.400 
2.380 


2.250 
2.220 
2.180 
2.120 
2.060 
2.030 
2.000 
1.990 
1.950 
1.910 


1.890 
1.870 
1.820 
1.800 
1.750 
1.730 
1.720 
1.700 
1.680 
1.660 


1.650 
1.620 
1.610 
1.590 
1.570 
1.550 
1.550 
1.530 
1.530 
1.500 


YEARS OF RECORD: 


ray 


SSBBQGKEKRKXBRES BRGKRRBRRBS ABANVAARANYSA BBAKRLBR2B BSEAHFHRLYvnes 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
13 STATION AREA: 168 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
1.150 1.240 1.150 2.760 
1.140 1.220 1.140 2.670 
1.120 1.220 1.140 2.590 
1.110 1.210 1.130 2.490 
1.090 1.200 1.130 2.460 
1.080 1.200 1.130 2.430 
1.060 1.190 1.120 2.310 
1.050 1.190 1.120 2.270 
1.030 1.180 1.110 2.190 
1.010 1.170 1.100 2.100 
0.997 1.160 1.090 2.040 
0.980 1.150 1.080 1.90 
0.966 1.150 1.060 1.920 
0.954 1.150 1.040 1.860 
0.937 1.130 1.020 1.820 
0.920 1.130 1.010 1.770 
0.906 1.120 0.996 1.740 
0.890 1.100 0.991 1.670 
0.875 1.100 0.977 1.620 
0.860 1.090 0.963 1.520 
0.841 1.080 0.963 1.470 
0.827 1.070 0.949 1.400 
0.811 1.060 0.934 1.350 
0.800 1.050 0.934 1.270 
0.787 1.040 0.920 1.250 
0.773 1.030 0.920 1.230 
0.756 1.020 0.906 1.200 
0.744 1.010 0.906 1.200 
0.728 1.010 0.900 1.190 
0.714 1.000 0.892 1.160 
0.697 0.991 0.892 1.140 
0.682 0.991 0.880 1.110 
0.665 0.980 0.878 1.090 
0.61 0.977 0.878 1.080 
0.640 0.977 0.864 1.070 
0.629 0.963 0.860 1.060 
0.613 0.960 0.850 1.060 
0.606 0.950 0.846 1.040 
0.589 0.940 0.835 1.030 
0.572 0.934 0.830 1.000 
0.561 0.920 0.821 0.980 
0.549 0.910 0.811 0.940 
0.530 0.870 0.807 0.860 
0.512 0.850 0.801 0.760 
0.496 0.830 0.793 0.745 
0. 464 0.821 0.793 0.738 
0.442 0.807 0.778 0.730 
0.422 0.793 0.760 0.607 
0.388 0.782 0.733 0.682 
0.321 0.765 0.708 0.671 
0.140 0.722 0.691 0.667 
1.943 1.480 2.179 4.763 


02ED011 


APRIL 


WYE RIVER AT WYEBRIDGE 


MAY 


1.180 
1.160 
1.150 
1.140 
1.120 
1.120 
1.120 
1.100 
1.080 
1.080 


1.070 
1.060 
1.050 
1.040 
1.020 
1.010 
1.010 
0.996 
0.980 
0.971 


0.957 
0.953 
0.940 
0.932 
0.920 
0.906 
0.898 
0.891 
0. 886 
0.875 


0.869 
0.860 
0.850 
0.837 
0.827 
0.810 
0.799 
0.796 
0.784 
0.768 


0.756 
0.699 
0.672 
0.664 
0.637 
0.612 
0.575 
0.561 
0.515 
0.402 
0.328 


1.501 


JUNE 


0.730 
0.722 
0.720 
0.714 
0.710 
0.700 
0.699 
0.687 
0.680 
0.673 


0.670 
0.668 
0.663 
0.659 
0.646 
0.644 
0.641 
0.640 
0.631 
0.626 


0.623 
0.620 
0.613 
0.610 
0.608 
0.603 
0.600 
0.595 
0.585 
0.580 


0.575 
0.570 
0.561 
0.560 
0.550 
0.540 
0.530 
0.518 
0.510 
0.504 


0.501 
0.487 
0.473 
0.453 
0.442 
0.422 
0.402 
0.394 
0.382 
0.377 
0.377 


0.949 


JULY 


0.606 
0.603 
0.597 
0.589 
0.585 
0.583 
0.578 
0.576 
0.570 
0.567 


0.563 
0.560 
0.553 
0.545 
0.541 
0.539 
0.532 
0.527 
0.524 
0.521 


0.515 
0.510 
0.501 
0.496 
0.490 
0.487 
0. 482 
0.473 
0.465 
0.462 


0.462 
0.453 
0.453 
0.445 
0.442 
0.439 
0.433 
0.433 
0.428 
0.419 


0.417 
0.408 
0.399 
0.391 
0.388 
0.382 
0.371 
0.341 
0.312 
0.279 
0.229 


0.796 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.609 
0.608 
0.604 
0.597 
0.595 
0.593 
0.589 
0.583 
0.572 
0.569 


0.566 
0.561 
0.558 
0.555 
0.553 
0.549 
0.544 
0.538 
0.533 
0.530 


0.527 
0.521 
0.519 
0.515 
0.510 
0.506 
0.504 
0.501 
0.496 
0.487 


0.479 
0.473 


0.447 


0.425 


0.419 


0.750 
0.749 
0.739 
0.728 
0.722 
0.714 
0.706 
0.699 
0.694 
0.688 


0.683 
0.678 
0.674 
0.667 
0.663 
0.657 
0.651 
0.647 
0.639 
0.634 


0.631 
0.621 
0.612 
0.603 
0.592 
0.580 
0.575 
0.568 
0.566 
0.566 


0.564 
0.561 
0.556 
0.552 
0.544 
0.530 
0.510 
0.498 
0.493 
0.459 


0.455 
0.422 
0.387 
0.362 
0.337 
0.223 
0.311 
0.284 
0.262 
0.248 
0.232 


1.254 


1.190 
1.160 
1.130 
1.120 
1.100 
1.070 
1.060 
1.050 
1.030 
1.020 


1.000 
0.994 
0.987 
0.971 
0.963 
0.951 
0.934 
0.922 
0.917 
0.912 


0.900 
0.883 
0.869 
0.855 
0.841 
0.838 
0.832 
0.828 
0.821 
0.810 


0.804 
0.792 
0.787 
0.775 
0.760 
0.754 
0.745 
0.740 
0.737 
0.720 


0.720 
0.702 
0.691 
0.682 
0.660 
0.650 
0.642 
0.637 
0.612 
0.569 
0.558 


1.584 


1.560 
1.550 
1.530 
1.530 
1.510 
1.500 
1.480 
1.460 
1.450 
1.440 


1.430 
1.420 
1.420 
1.400 
1.390 
1.380 
1.360 
1.330 
1.320 
1.310 


1.300 
1.280 
1.280 
1.260 
1.250 
1.220 
1.180 
1.140 
1.100 
1.090 


1.070 
1.060 
1.050 
1.020 
1.000 
0.969 
0.929 
0.906 
0.889 
0.869 


0.852 
0.839 
0.827 
0.804 
0.787 
0. 782 
0.765 
0.745 
0.724 
0.713 
0.646 


1.94 


1.490 
1.480 
1.450 
1.440 
1.410 
1.400 
1.380 
1.370 
1.330 
1.300 


1.300 
1.280 
1.270 
1.260 
1.250 
1.240 
1.220 
1.200 
1.190 
1.180 


1.180 
1.160 
1.130 
1.130 
1.120 
1.110 
1.100 
1.090 
1.080 
1.060 


1.050 
1.060 
1.040 
1.030 
1.020 
1.000 
0.991 
0.980 
0.977 
0.963 


0.954 
0.91 
0.937 
0.932 
0.920 
0.906 
0.883 
0.860 
0.793 
0.765 
0.750 


2.079 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


16 STATION AREA: 


86.0 


PER ANNUAL = JANUARY =FEBRUARY MARCH 


OOMON A WN fFWNHHe CO 


BESSEPFERZS SBEGKKEBKRHEB BRBUSRSESRKLS 


17.000 
4.470 
3.060 
2.310 
2.060 
1.800 
1.550 
1.380 
1.270 
1.180 


1.110 
1.040 
0.978 
0.930 
0.883 
0.828 
0.799 
0.777 
0.748 
0.722 


0.691 
0.673 
0.648 
0.627 
0.610 
0.593 
0.578 
0.563 
0.548 
0.534 


0.522 
0.510 
0.497 
0.484 
0.473 
0.463 
0.453 
0.442 
0.433 
0.423 


0.413 
0.406 
0.398 
0.388 
0.379 
0.374 
0.365 
0.360 
0.354 
0.347 


5.550 
2.080 
1.240 
1.180 
0.960 
0.818 
0.776 
0.753 
0.700 
0.677 


0.623 
0.617 
0.586 
0.566 
0.544 
0.527 
0.520 
0.510 
0.496 
0.480 


0.467 
0.453 
0.440 
0.433 
0.425 
0.420 
0.412 
0.400 
0.396 
0.382 


0.371 
0.368 
0.362 
0.354 
0.354 
0.354 
0.350 
0.344 
0.340 
0.340 


0.336 
0.334 
0.330 
0.327 
0.325 
0.322 
0.320 
0.318 
0.315 
0.312 


13.800 
6.890 
3.820 
3.000 
2.290 
2.250 
1.970 
1.540 
1.360 
1.220 


1.140 
1.090 
0.898 
0.709 
0.654 
0.638 
0.600 
0.565 
0.544 
0.527 


0.524 
0.510 
0.507 
0.493 
0.481 
0.470 
0.447 
0.442 
0.434 
0.425 


0.422 
0.412 
0.407 
0.400 
0.385 
0.377 
0.368 
0.362 
0.32 
0.354 


0.31 
0.345 
0.340 
0.335 
0.334 
0.330 
0.327 
0.323 
0.320 
0.320 


17.000 
7.190 
5.870 
5.040 
4.090 
3.790 
3.650 
3.380 
3.160 
3.000 


2.740 
2.590 
2.490 
2.410 
2.350 
2.260 
2.250 
2.200 
2.080 
1.990 


1.920 
1.870 
1.840 
1.780 
1.730 
1.680 
1.580 
1.550 
1.510 
1.470 


1.410 
1.370 
1.320 
1.310 
1.290 
1.260 
1.230 
1.200 
1.160 
1.130 


1.090 
1.050 
1.030 
0.997 
0.985 
0.932 
0.906 
0.892 
0.852 
0.833 


02ED100 


APRIL 


15.100 
8.160 
5.830 
5.020 
4.300 
3.820 
3.250 
3.100 
2.780 
2.640 


2.390 
2.260 
2.240 
2.140 
2.050 
1.970 
1.920 
1.830 
1.750 
1.700 


1.620 
1.560 
1.470 
1.440 
1.400 
1.350 
1.300 
1.260 
1.220 
1.210 


1.190 
1.160 
1.150 
1.110 
1.080 
1.060 
1.050 
1.040 
1.030 
1.010 


1.000 
0.971 
0.957 
0.951 
0.943 
0.923 
0.906 
0.896 
0.881 
0.852 


BEETON CREEK NEAR TOTTENHAM 


MAY 


3.520 
2.010 
1.700 
1.350 
1.240 
1.170 
1.120 
1.060 
0.997 
0.970 


0.919 
0.880 
0.847 
0.821 
0.809 
0.790 
0.783 
0.777 
0.756 
0.739 


0.728 
0.702 
0.690 
0.676 
0.671 
0.660 
0.631 
0.622 
0.610 
0.603 


0.592 
0.589 
0.580 
0.569 
0.564 
0.555 
0.550 
0.541 
0.532 
0.522 


0.518 
0.509 
0.504 
0.493 
0.483 
0.476 
0.470 
0.467 
0.462 
0.459 


JUNE 


1.840 
1.220 
1.120 
1.010 
0.880 
0.799 
0.775 
0.635 
0.600 
0.585 


0.527 
0.507 
0.476 
0.460 
0.451 
0.439 
0.421 
0.412 
0.405 
0.394 


0.380 
0.374 
0.370 
0.365 
0.357 
0.350 
0.339 
0.334 
0.331 
0.324 


0.319 
0.316 
0.312 
0.309 
0.308 
0.305 
0.302 
0.297 
0.294 
0.293 


0.290 
0.286 
0.283 
0.280 
0.277 
0.272 
0.271 
0.268 
0.266 
0.261 


JULY 


3.340 
1.410 
1.300 
1.180 
1.120 
1.030 
0.837 
0.634 
0.578 
0.524 


0.464 
0.440 
0.420 
0.395 
0.374 
0.352 
0.345 
0.338 
0.327 
0.322 


0.320 
0.313 
0.309 
0.305 
0.302 
0.295 
0.288 
0.280 
0.272 
0.267 


0.264 
0.258 
0.254 
0.252 
0.248 
0.244 
0.240 
0.232 
0.227 
0.224 


0.221 
0.220 
0.218 
0.218 
0.217 
0.215 
0.213 
0.210 
0.209 
0.208 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


4.160 
1.130 
0.860 
0.729 
0.637 
0.572 
0.532 
0.514 
0.473 
0.463 


0.433 
0.422 
0.408 
0.393 
0.380 
0.376 
0.362 
0.348 
0.340 
0.331 


0.326 
0.315 
0.309 
0.304 
0.296 
0.289 
0.283 
0.279 
0.276 
0.271 


0.266 
0.265 
0.263 
0.259 
0.256 
0.252 
0.249 
0.248 
0.246 
0.245 


0.244 
0.243 
0.241 
0.238 
0.237 
0.232 
0.231 
0.227 
0.226 
0.223 


10.500 
6.000 
4.500 
2.230 
1.500 
1.080 
0.877 
0.765 
0.702 
0.631 


0.596 
0.544 
0.524 
0.498 
0.488 
0.467 
0.456 
0.449 
0.445 
0.425 


0.405 
0.377 
0.360 
0.350 
0.339 
0.331 
0.323 
0.315 
0.307 
0.303 


0.292 
0.289 
0.283 
0.280 
0.277 
0.273 
0.269 
0.265 
0.263 
0.253 


0.249 
0.244 
0.240 
0.238 
0.235 
0.235 
0.232 
0.231 
0.229 
0.227 


5.800 
1.560 
1.430 
1.090 
0.954 
0.945 
0.917 
0.864 
0.793 
0.759 


0.748 
0.719 
0.674 
0.644 
0.637 
0.610 
0.581 
0.571 
0.559 
0.547 


0.530 
0.520 
0.505 
0.494 
0. 486 
0.476 
0.469 
0.459 
0.450 
0.437 


0.430 
0.422 
0.416 
0.408 
0.401 
0.394 


‘0.390 


0.388 
0.379 
0.377 


0.374 
0.365 
0.362 
0.357 
0.348 
0.342 
0.334 
0.330 
0.325 
0.320 


2.280 
1.910 
1.640 
1.450 
1.270 
1.110 
1.070 
0.997 
0.932 
0.900 


0.873 
0.822 
0.813 
0.796 
0.779 
0.764 
0.750 
0.733 
0.725 
0.710 


0.699 
0.680 
0.663 
0.658 
0.644 
0.630 
0.624 
0.612 
0.595 
0.585 


0.575 
0.569 
0.561 
0.553 
0.547 
0.539 
0.532 
0.526 
0.520 
0.510 


0.503 
0.496 
0.491 
0.485 
0.479 
0.473 
0.467 
0.463 
0.453 
0.442 


7.930 
2.210 
1.570 
1.410 
1.250 
1.100 
1.030 
0.945 
0.920 
0.887 


0.850 
0.830 


0.816 
0.791 


0.711 


0.643 
0.637 


0.435 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


16 STATION AREA: 


86.0 


02£D100 


JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL 


YEARS OF RECORD: 

PER ANNUAL 
SO = 0.340 0.311 
51 0.334 0.310 
§2 0.329 0.309 
53: 0.325 0.306 
54 =: 0.320 0.303 
55 0.314 0.302 
5S 0.311 0.295 
57. = 0.306 0.292 
58 0.302 0.289 
59 0.294 0.286 
60 0.292 0.280 
61 0.286 0.278 
62 0.283 0.275 
63 0.277 0.270 
64 80.272 0.266 
6 0.269 0.266 
66 0.266 0.266 
67 0.261 0.261 
6& 0.258 0.258 
€& 0.252 0.258 
7 30.249 0.258 
71 = =0.245 0.255 
72 ~=«—«0..241 0.252 
73 ~=—«0«. 238 0.250 
74 ~=0.234 0.246 
7 0.229 0.244 
7% 8 0.227 0.239 
77 ~=—«(0..224 0.237 
7% 860.221 0.232 
7 ~= 0.219 0.229 
8 0.216 0.227 
81 0.212 0.227 
& 0.210 0.227 
& 0.205 0.225 
84 0.204 0.224 
& 0.200 0.224 
8 0.195 0.224 
87 §©60.192 0.224 
& 0.187 0.220 
& 0.184 0.215 
90 0.178 0.212 
91 80.173 0.210 
9% 0.170 0.204 
93 0.164 0.200 
9 =§=—6.0.. 158 0.197 
% 0.147 0.195 
9 0.139 0.190 
97 =—0.122 0.176 
9% 0.105 0.170 
99 0.082 0.134 

100 0.014 0.108 

MEAN 0.593 0.407 


0.317 
0.311 
0.311 
0.311 
0.311 
0.310 
0.307 
0.303 
0.300 
0.297 


0.294 
0.292 
0.292 
0.290 
0.286 
0.283 
0.283 
0.280 
0.276 
0.275 


0.272 
0.272 
0.268 
0.262 
0.258 
0.258 
0.255 
0.252 
0.250 
0.246 


0.244 
0.241 
0.235 
0.232 
0.227 
0.227 
0.224 
0.224 
0.221 
0.221 


0.220 
0.211 
0.205 
0.204 
0.204 
0.198 
0.178 
0.170 
0.167 
0.161 
0.156 


0.639 


0.815 
0. 786 
0.774 
0.754 
0.748 
0.736 
0.722 
0.711 
0.700 
0.687 


0.671 
0.661 
0.630 
0.612 
0.601 
0.586 
0.548 
0.821 
0.504 
0.487 


0.464 
0.456 
0.447 
0.433 
0.425 
0.411 
0.408 
0.402 
0.394 
0.388 


0.377 
0.365 
0.357 
0.354 
0.343 
0.343 
0.334 
0.324 
0.317 
0.306 


0.292 
0.275 
0.258 
0.244 
0.239 
0.232 
0.221 
0.204 
0.204 
0.184 
0.170 


1.350 


BEETON CREEK NEAR TOTTENHAM 


MAY 


0.456 
0.451 
0.435 
0.430 
0.420 
0.413 
0.408 
0.403 
0.400 
0.396 


0.391 
0.388 
0.385 
0.379 
0.374 
0.372 
0.368 
0.361 
0.357 
0.351 


0.348 
0.343 
0.337 
0.325 
0.320 
0.309 
0.303 
0.296 
0.289 
0.283 


0.280 
0.274 
0.269 
0.258 
0.255 
0.245 
0.241 
0.238 
0.229 
0.224 


0.221 
0.219 
0.212 
0.204 
0.193 
0.190 
0.181 
0.178 
0.173 
0.167 
0.147 


0.544 


JUNE 


0.258 
0.256 
0.254 
0.252 
0.248 
0.244 
0.241 
0.238 
0.236 
0.235 


0.232 
0.229 
0.227 
0.224 
0.224 
0.222 
0.220 
0.218 
0.218 
0.215 


0.212 
0.210 
0.210 
0.207 
0.203 
0.201 
0.198 
0.195 
0.195 
0.192 


0.190 
0.187 
0.184 
0.181 
0.176 
0.176 
0.170 
0.164 
0.164 
0.159 


0.153 
0.142 
0.139 
0.136 
0.127 
0.119 
0.113 
0.105 
0.068 
0.040 
0.040 


0.321 


JULY 


0.207 
0.204 
0.204 
0.204 
0.198 


' 0.198 


0.195 
0.194 
0.191 
0.190 


0.190 
0.187 
0.187 
0.184 
0.183 
0.181 
0.180 
0.178 
0.177 
0.176 


0.176 
0.175 
0.173 
0.173 
0.170 
0.170 
0.169 
0.167 
0.164 
0.164 


0.161 
0.161 
0.159 
0.156 
0.154 
0.152 
0.147 
0.144 
0.139 
0.136 


0.135 
0.130 
0.122 
0.116 
0.110 
0.099 
0.082 
0.071 
0.048 
0.040 
0.034 


0.299 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.220 
0.218 
0.218 
0.215 
0.214 
0.212 
0.210 
0.210 
0.209 
0.207 


0.204 
0.204 
0.201 
0.198 
0.195 
0.193 
0.193 
0.190 
0.187 
0.187 


0.184 
0.180 
0.178 
0.176 
0.176 
0.173 
0.170 
0.167 
0.164 
0.161 


0.161 
0.159 
0.156 
0.156 
0.150 
0.147 
0.144 
0.142 
0.141 
0.136 


0.132 
0.125 
0.122 
0.113 
0.111 
0.108 
0.104 
0.097 
0.088 
0.048 
0.014 


0.277 


0.224 
0.222 
0.221 
0.219 
0.218 
0.215 
0.214 
0.212 
0.210 
0.210 


0.210 
0.207 
0.205 
0.204 
0.204 
0.203 
0.201 
0.201 
0.198 
0.197 


0.195 
0.193 
0.191 
0.190 
0.187 
0.187 
0.184 
0.184 
0.181 
0.178 


0.176 
0.170 
0.167 
0.164 
0.161 
0.159 
0.156 
0.153 
0.150 
0.147 


0.142 
0.138 
0.127 
0.102 
0.091 
0.088 


0.317 
0.309 
0.299 
0.294 
0.290 
0.286 
0.282 
0.278 
0.277 
0.273 


0.272 
0.270 
0.266 
0.263 
0.261 
0.259 
0.255 
0.255 
0.251 
0.246 


0.245 
0.238 
0.233 
0.232 
0.227 
0.224 
0.224 
0.221 
0.218 
0.217 


0.215 
0.211 
0.210 
0.207 
0.204 
0.204 
0.201 
0.195 
0.193 
0.187 


0.184 
0.173 
0.156 
0.139 
0.125 
0.110 
0.108 
0.102 
0.088 
0.062 
0.048 


0.416 


0.439 
0.436 
0.419 
0.411 
0.403 
0.402 
0.399 
0.382 
0.379 
0.377 


0.374 
0.370 
0.365 
0.361 
0.360 
0.357 
0.351 
0.448 
0.346 
0.340 


0.334 
0.328 
0.326 
0.326 
0.318 
0.314 
0.311 
0.308 
0.303 
0.300 


0.297 
0.292 
0.289 
0.283 
0.278 
0.272 
0.266 
0.264 
0.258 
0.241 


0.235 
0.227 
0.224 
0.215 
0.204 
0.198 
0.187 
0.173 
0.164 
0.125 
0.085 


0.527 


0.424 
0.419 
0.411 
0.402 
0.399 
0.391 
0.383 
0.377 
0.368 
0.365 


0.356 
0.351 
0.345 
0.342 
0.335 
0.332 
0.326 
0.325 
0.320 
0.318 


0.314 
0.309 
0.300 
0.292 
0.292 
0.286 
0.283 
0.278 
0.272 
0.272 


0.272 
0.266 
0.266 
0.261 
0.258 
0.258 
0.255 
0.252 
0.252 
0.249 


0.246 
0.245 
0.244 
0.239 
0.238 
0.232 
0.228 
0.219 
0.204 
0.181 
0.076 


0.538 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


16 STATION AREA: 


211 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 


WOON OU fWNHe CO 


SBESHSEGRERBAS BRBYKSREBKRES BRBRVISREORKS 


85.000 
14.500 
10.600 
8.500 
7.280 
6.430 
5.630 
5.100 
4.690 
4.340 


4.060 
3.780 
3.540 
3.310 
3.140 
2.970 
2.840 
2.720 
2.610 
2.520 


2.440 
2.360 
2.290 
2.230 
2.170 
2.100 
2.050 
2.000 
1.940 
1.890 


1.850 
1.800 
1.770 
1.730 
1.700 
1.650 
1.610 
1.570 
1.540 
1.510 


1.480 
1.460 
1.420 
1.400 
1.370 
1.380 
1.330 
1.300 
1.280 
1.260 


8.750 
5.290 
4.790 
4.140 
3.600 
3.320 
2.820 
2.650 
2.420 
2.310 


2.240 
2.150 
2.100 
2.090 
2.010 
1.990 
1.980 
1.900 
1.830 
1.780 


1.730 
1.710 
1.670 
1.630 
1.600 
1.590 
1.570 
1.540 
1.490 
1.480 


1.450 
1.440 
1.420 
1.400 
1.370 
1.360 
1.340 
1.320 
1.310 
1.300 


‘1.280 


1.270 
1.260 
1.250 
1.240 
1.220 
1.220 
1.200 
1.200 
1.190 


24.800 
15.100 
11.400 
6.560 
4.640 
4.050 
3.280 
3.070 
2.890 
2.770 


2.600 
2.480 
2.420 
2.350 
2.280 
2.110 
2.030 
1.920 
1.860 
1.790 


1.760 
1.620 
1.550 
1.530 
1.510 
1.480 
1.470 
1.420 
1.410 
1.390 


1.350 
1.310 
1.300 
1.280 
1.280 
1.260 
1.250 
1.240 
1.230 
1.210 


1.200 
1.180 
1.180 
1.160 
1.150 
1.140 
1.130 
1.130 
1.120 
1.120 


61.000 
25.800 
18.900 
14.500 
12.800 
11.600 
11.400 
11.000 
10.100 

9.060 


8.500 
7.860 
7.650 
7.260 
7.080 
6.940 
6.710 
6.600 
6.370 
6.170 


5.930 
5.830 
5.580 
5.400 
5.150 
4.930 
4.870 
4.760 
4.70 
4.620 


4.560 
4.350 
4.160 
4.040 
3.850 
3.770 
3.680 
3.600 
3.540 
3.400 


3.260 
3.160 
3.030 
2.900 
2.710 
2.640 
2.620 
2.590 
2.530 
2.470 


02ED102 BOYNE RIVER AT EARL ROWE PARK 
APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


85.000 14.700 6.340 20.70 11.200 21.70 # 11.700 8.000 18.700 
31.100 7.930 3.990 7.990 4.660 8.960 6.160 5.770 7.7™ 
24.800 6.680 2.680 4.220 2.790 7.070 5.070 5.410 5.300 
19.900 5.320 2.480 3.030 2.360 5.270 4.340 4.810 4.810 
18.100 5.130 2.350 2.240 2.140 4.610 3.770 4.340 4.100 
16.600 4.810 2.250 2.100 1.940 3.540 3.270 4.190 3.890 
14.700 4.470 2.070 1.850 1.770 3.120 3.110 4.060 3.470 
13.900 4.270 2.040 1.750 1.680 2.610 2.890 3.910 3.310 
13.300 4.0860 1.940 1.620 1.570 2.260 2.770 3.680 3.160 
12.900 3.850 1.870 1.460 1.470 2.100 2.640 3.470 3.060 


12.500 3.680 1.820 1.360 1.400 1.980 2.560 3.350 2.950 
11.300 3.560 1.770 1.280 1.350 1.850 2.420 3.140 2.840 
10.500 3.400 1.740 1.260 1.330 1.810 2.360 3.030 2.680 
10.200 3.270 1.700 1.210 1.300 1.640 2.290 2.940 2.630 
9.910 3.230 1.660 1.160 1.270 1,530 2.250 2.790 2.550 
9.540 3.120 1.650 1.120 1.240 1.500 2.190 2.670 2.510 
9.090 3.060 1.630 1.080 1.220 1.420 2.080 2.640 2.460 
8.920 2.970 1.560 1.050 1.180 1.360 2.020 2.570 2.420 
8.630 2.920 1.540 1.040 1.160 1.280 1.930 2.530 2.380 
8.320 2.890 1.510 1.020 1.140 1.250 1.880 2.470 2.340 


8.190 2.840 1.500 0.994 1.140 1.220 1.790 2.410 2.200 
7.930 2.760 1.470 0.91 1.110 1.200 1.750 2.340 2.250 
7.620 2.740 1.460 0.937 1.090 1.180 1.720 2.310 2.200 
7.420 2.710 1.420 0.923 1.080 1.160 1.680 2.250 2.170 
7.250 2.690 1.400 0.910 1.070 1.140 1.630 2.220 2.160 
6.990 2.640 1.390 0.907 1.060 1.120 1.610 2.190 2.120 
6.850 2.610 1.380 0.900 1.030 1.100 1.590 2.150 2.100 
6.630 2.550 1.340 0.889 0.989 1.090 1.560 2.100 2.050 
6.440 2.500 1.320 0.874 0.971 1.070 1.540 2.050 2.010 
6.360 2.470 1.310 0.868 0.948 1.060 1.500 2.020 1.980 


6.060 2.420 1.300 0.855 0.940 1.060 1.470 1.980 1.90 
5.840 2.340 1.260 0.850 0.917 1.040 1.440 1.940 1.910 
5.750 2.300 1.250 0.844 0.913 1.030 1.410 1.920 1.870 
5.610 2.250 1.220 0.831 0.902 1.030 1.400 1.900 1.840 
5.390 2.240 1.190 0.827 0.883 1.020 1.380 1.850 1.800 
5.270 2.230 1.190 0.821 0.875 1.010 1.360 1.830 1.780 
5.100 2.190 1.180 0.809 0.861 1.000 1.360 1.810 1.770 
4.930 2.170 1.170 0.793 0.839 0.987 1.350 1.790 1.760 
4.810 2.150 1.150 0.781 0.824 0.976 1.340 1.770 1.730 
4.610 2.120 1.140 0.771 0.813 0.968 1.320 1.750 1.710 


4.560 2.100 1.140 0.769 0.793 0.954 1.290 1.740 1.680 
4.500 2.050 1.130 0.748 0.782 0.943 1.250 1.730 1.650 
4.390 2.020 1.110 0.742 0.771 0.926 1.220 1.690 1.640 
4.270 1.990 1.100 0.734 0.762 0.909 1.190 1.660 1.620 
4.220 1.970 1.090 0.725 0.759 0.900 1.180 1.640 1.610 
4.190 1.930 1.090 0.714 0.753 0.893 1.170 1.610 1.600 
4.110 1.920 1.080 0.708 0.745 0.878 1.150 1.560 1.580 
4.060 1.870 1.060 0.702 0.742 0.873 1.140 1.540 1.560 
4.010 1.860 1.050 0.699 0.730 0.861 1.110 1.530 1.540 
3.930 1.830 1.060 0.691 0.726 0.855 1.100 1.500 1.520 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: § 16 STATION AREA: 211 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 1.240 1.180 1.110 2.450 
51 1.220 1.160 1.110 2.410 
52. 1.200 1.150 1.100 2.370 
53: 1.180 1.150 1.100 2.330 
54 =: 1.160 1.130 1.090 2.290 
55 1.140 1.120 1.090 2.220 
56 =-:1.130 1.120 1.080 2.160 
57. —-:11.110 1.120 1.080 2.120 
58 1.100 1.110 1.070 2.090 
59 1.090 1.100 1.050 2.070 
60 1.070 1.100 1.030 2.040 
61 1.060 1.090 1.030 2.020 
62 1.050 1.090 1.020 1.980 
63 1.030 1.080 1.010 1.940 
64 1.020 1.080 0.994 1.860 
65 1.000 1.070 0.991 1.830 
6 0.991 1.060 0.988 1.780 
67 0.979 1.060 0.985 1.740 
68 0.966 1.050 0.977 1.740 
6 0.949 1.050 0.968 1.710 
7 860.934 1.050 0.960 1.650 
7 =: 0.920 1.050 0.951 1.630 
72 ~=—-0.909 1.050 0.946 1.590 
73 ~=—«0.. 897 1.040 0.929 1.570 
74 ~=0.883 1.040 0.920 1.490 
7 0.869 1.030 0.920 1.430 
7% 8=©0. 855 1.020 0.920 1.410 
77 ~—s 0.843 1.020 0.917 1.380 
78 = 0.827 1.010 0.915 1.360 
79 ~=«0.817 1.010 0.903 1.350 
8 0.799 1.010 0.901 1.320 
81 0.784 1.000 0.895 1.290 
& 0.77 0.998 0.892 1.260 
& 0.748 0.989 0.889 1.240 
& ~=0.731 0.985 0.871 1.200 
& 0.711 0.971 0.864 1.180 
8 0.604 0.966 0.860 1.140 
87 0.679 0.963 0.855 1.100 
& 0.665 0.957 0.82 1.100 
8 0.644 0.91 0.847 1.060 
90 0.620 0.944 0.841 1.030 
91 0.601 0.926 0.835 0.997 
92 0.583 0.921 0.833 0.915 
3 0.561 0.915 0.830 0.900 
94 = (0.544 0.903 0.824 0.872 
S$ 0.524 0.875 0.813 0.844 
96 0.507 0.830 0.801 0.818 
97 0.490 0.810 0.794 0.793 
9 0.456 0.756 0.767 0.793 
99 0.413 0.705 0.731 0.760 
100 380.113 0.113 0.714 0.757 
MEAN 2.100 1.494 1.775 4.264 


02ED102 
APRIL 


3.880 
3.790 
3.710 
3.680 
3.600 
3.500 
3.430 
3.380 
3.260 
3.200 


3.170 
3.150 
3.110 
3.090 
2.970 
2.940 
2.920 
2.830 
2.810 
2.770 


2.730 
2.660 
2.580 
2.500 
2.460 
2.440 
2.380 
2.330 
2.260 
2.230 


2.170 
2.160 
2.100 
2.060 
2.010 
1.980 
1.930 
1.900 
1.80 
1.850 


1.830 
1.820 
1.800 
1.760 
1.700 
1.60 
1.560 
1.480 
1.330 
1.220 
0.617 


5.936 


BOYNE RIVER AT EARL ROWE PARK 


MAY 


1.810 
1.800 
1.790 
1.750 
1.730 
1.720 
1.700 
1.650 
1.610 
1.600 


1.590 
1.570 
1.560 
1.540 
1.520 
1.510 
1.490 
1.470 
1.470 
1.460 


1.430 
1.400 
1.380 
1.370 
1.360 
1.350 
1.320 
1.310 
1.290 
1.270 


1.250 
1.230 
1.210 
1.200 
1.190 
1.160 
1.140 
1.130 
1.100 
1.080 


1.0660 
1.010 
1.000 
0.977 
0.960 
0.926 
0.889 
0.844 
0.756 
0.464 
0.408 


2.219 


JUNE 


1.040 
1.040 
1.020 
1.020 
1.010 
1.000 
0.989 
0.986 
0.979 
0.969 


0.967 
0.946 
0.941 
0.934 
0.932 
0.926 
0.914 
0.907 
0.903 
0.896 


0.893 
0.884 
0.873 
0.867 
0.863 
0.850 
0.843 
0.835 
0.825 
0.821 


0.818 
0.816 
0.810 
0.807 
0.796 
0.787 
0.779 
0.773 
0.750 
0.733 


0.722 
0.707 
0.663 
0.625 
0.589 
0.566 
0.547 
0.456 
0.425 
0.402 
0.365 


1.203 


JULY 


0.691 
0.685 
0.685 
0.680 
0.677 
0.674 
0.671 
0.665 
0.657 
0.651 


0.634 
0.620 
0.611 
0.606 
0.598 
0.595 
0.587 
0.578 
0.573 
0.569 


0.565 
0.561 
0.555 
0.547 
0.539 
0.535 
0.527 
0.521 
0.515 
0.510 


0.504 
0.502 
0.498 
0.498 
0.493 
0.490 
0. 486 
0.484 
0.479 
0.472 


0.464 
0.453 
0.446 
0.433 
0.422 
0.413 
0.405 
0.382 
0.374 
0.289 
0.283 


1.016 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.719 
0.714 
0.708 
0.702 
0.691 
0.679 
0.676 
0.673 
0.671 
0.668 


0.663 
0.657 
0.657 
0.651 
0.649 
0.641 
0.637 
0.623 
0.620 
0.617 


0.617 
0.612 
0.606 
0.603 
0.598 
0.592 
0.586 
0.578 
0.575 
0.569 


0.569 
0.561 
0.555 
0.547 
0.544 
0.538 
0.532 
0.530 
0.527 
0.518 


0.510 
0.504 
0.496 
0.479 
0. 462 
0.447 
0.439 
0.419 
0.405 
0.377 
0.283 


0.942 


0.847 
0.833 
0.821 
0.815 
0.807 
0.796 
0.788 
0.773 
0.767 
0.753 


0.748 
0.737 
0.719 
0.710 
0.705 
0.699 
0.691 
0.683 
0.674 
0.665 


0.654 
0.643 
0.633 
0.617 
0.606 
0.600 
0.595 
0.583 
0.575 
0.564 


0.561 
0.549 
0.544 
0.544 
0.541 
0.532 
0.532 
0.524 
0.521 
0.521 


0.518 
0.510 
0.501 
0.476 
0.467 
0.456 
0.454 
0.425 
0.411 
0.396 
0.391 


1.268 


1.050 
1.040 
1.030 
1.000 
1.000 
0.991 
0.976 
0.963 
0.941 
0.932 


0.917 
0.907 
0.897 
0.888 
0.880 
0.869 
0.855 
0.844 
0.826 
0.816 


0.806 
0.793 
0.784 
0.770 
0.759 
0.748 
0.742 
0.736 
0.716 
0.705 


0.694 
0.691 
0.685 
0.680 
0.674 
0.663 
0.646 
0.631 
0.623 
0.614 


0.609 
0.597 
0.589 
0.558 
0.532 
0.518 
0.513 
0.507 
0.501 
0.498 
0.484 


1.424 


1.490 
1.480 
1.470 
1.460 
1.440 
1.420 
1.390 
1.380 
1.370 
1.360 


1.330 
1.310 
1.290 
1.280 
1.270 
1.260 
1.240 
1.230 
1.220 
1.180 


1.160 
1.150 
1.140 
1.130 
1.110 
1.090 
1.080 
1.060 
1.060 
1.050 


1.040 
1.020 
0.991 
0.977 
0.966 
0.951 
0.934 
0.906 
0.895 
0.886 


0.861 
0.865 
0.841 
0.813 
0.793 
0.765 
0.742 
0.699 
0.629 
0.467 
0.411 


1.849 


1.510 
1.490 
1.490 
1.460 
1.450 
1.440 
1.430 
1.400 
1.390 
1.380 


1.350 
1.350 
1.320 
1.300 
1.290 
1.270 
1.250 
1.250 
1.230 
1.210 


1.200 
1.190 
1.180 
1.160 
1.140 
1.110 
1.110 
1.080 
1.070 
1.060 


1.060 
1.020 
1.000 
0.994 
0.983 
0.971 
0.954 
0.926 
0.906 
0.892 


0.869 
0.844 
0.835 
0.818 
0.790 
0.767 
0.733 
0.725 
0. 682 
0.612 
0.566 


1.847 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


14 STATION AREA: 


195 


PER ANNUAL = JANUARY =FEBRUARY = MARCH 


OON AU FWNHY OC 


SeRUSDEBRES 


SBESSEGERSRBAS BRYRKSRKEBKRHS BBRFRFSGRRB 


36.200 
11.700 
9.150 
7.620 
6.600 
5.790 
5.350 
4.930 
4.670 
4.450 


4.250 
4.020 
3.850 
3.710 
3.570 
3.450 
3.340 
3.240 
3.140 
3.030 


2.960 
2.880 
2.810 
2.730 
2.660 
2.600 
2.540 
2.480 
2.430 
2.380 


2.320 
2.260 
2.210 
2.180 
2.140 
2.090 
2.050 
2.020 
1.980 
1.%0 


1.920 
1.900 
1.870 
1.830 
1.800 
1.780 
1.760 
1.730 
1.710 
1.60 


9.800 
6.000 
5.640 
4.530 
3.960 
3.540 
2.970 
2.600 
2.580 
2.500 


2.450 
2.410 
2.380 
2.350 
2.320 
2.290 
2.250 
2.210 
2.200 
2.150 


2.150 
2.130 
2.120 
2.080 
2.070 
2.040 
2.030 
2.020 
2.010 
2.000 


1.980 
1.980 
1.90 
1.930 
1.920 
1.910 
1.900 
1.880 
1.870 
1.850 


1.830 
1.830 
1.810 
1.800 
1.780 
1.760 
1.750 
1.720 
1.700 
1.700 


21.800 
11.900 
10.000 
8.270 
6.000 
5.000 
4.660 
4.530 
3.900 
3.460 


3.270 
3.100 
3.020 
3.000 
2.900 
2.640 
2.530 
2.410 
2.350 
2.260 


2.190 
2.050 
1.990 
1.930 
1.890 
1.800 
1.760 
1.760 
1.720 
1.710 


1.700 
1.60 
1.680 
1.680 
1.670 
1.670 
1.60 
1.60 
1.6650 
1.640 


1.640 
1.630 
1.610 
1.610 
1.590 
1.570 
1.560 
1.540 
1.530 
1.500 


36.200 
18.400 
17.100 
13.700 
11.500 
10.800 
9.370 
8.510 
7.930 
7.560 


7.270 
6.910 
6.460 
5.830 
5.560 
5.440 
5.210 
5.000 
4.680 
4.610 


4.500 
4.460 
4.30 
4.290 
4.190 
4.110 
4.070 
3.960 
3.880 
3.800 


3.730 
3.680 
3.650 
3.610 
3.600 
3.570 
3.540 
3.510 
3.490 
3.410 


3.370 
3.340 
3.280 
3.250 
3.230 
3.170 
3.160 
3.100 
3.050 
2.970 


02ED103 PINE RIVER NEAR EVERETT 
APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


22.200 9.150 6.970 16.800 7.310 4.660 4.530 6.370 13.200 
17.000 6.060 3.740 6.850 3.440 2.900 3.060 4.700 6.500 
15.200 5.660 3.130 3.680 3.000 2.490 2.830 4.360 5.430 
14.500 5.380 3.020 3.170 2.640 2.400 2.640 3.910 4.290 
14.000 5.180 2.910 2.840 2.450 2.170 2.480 3.630 3.890 
13.000 4.960 2.860 2.680 2.340 2.040 2.450 3.310 3.570 
11.500 4.870 2.790 2.510 2.170 1.940 2.350 3.130 3.400 
10.800 4.810 2.730 2.240 2.140 1.910 2.290 3.050 3.280 
10.500 4.730 2.690 2.100 2.060 1.860 2.200 2.980 3.250 
10.100 4.540 2.640 2.040 2.000 1.820 2.140 2.880 3.060 


9.880 4.450 2.600 2.000 1.970 1.800 2.090 2.860 3.000 
9.660 4.390 2.560 1.90 1.900 1.760 2.040 26/00 2.920 
9.470 4.330 2.550 1.900 1.870 1.730 1.980 2.700 2.830 
9.160 4.210 2.520 1.860 1.850 1.680 1.960 2.640 2.800 
9.060 4.160 2.480 1.830 1.800 1.670 1.930 2.600 2.750 
8.860 4.130 2.450 1.790 1.770 1.650 1.890 2.520 2.700 
8.780 4.080 2.410 1.770 1.760 1.620 1.850 2.400 2.670 
8.650 4.030 2.380 1.760 1.700 1.600 1.800 2.380 2.660 
8.520 3.990 2.370 1.740 1.680 1.580 1.780 2.330 2.610 
8.220 3.940 2.350 1.720 1.620 1.570 1.750 2.250 2.580 


7.960 3.910 2.320 1.710 1.600 1.550 1.720 2.230 2.540 
7.610 3.880 2.300 1.680 1.560 1.530 1.60 2.210 2.500 
7.420 3.820 2.270 1.670 1.530 1.510 1.60 2.200 2.490 
7.190 3.770 2.260 1.60 1.520 1.490 1.590 2.170 2.450 
7.120 3.740 2.230 1.630 1.500 1.480 1.520 2.160 2.400 
7.080 3.710 2.210 1.610 1.490 1.450 1.500 2.150 2.380 
6.940 3.690 2.190 1.610 1.480 1.440 1.470 2.130 2.340 
6.820 3.680 2.170 1.590 1.460 1.410 1.450 2.090 2.320 
6.600 3.620 2.160 1.590 1.450 1.390 1.430 2.060 2.300 
6.360 3.600 2.140 1.580 1.440 1.360 1.430 2.050 2.250 


6.290 3.570 2.110 1.560 1.390 1.340 1.400 2.020 2.200 
6.090 3.530 2.090 1.550 1.380 1.330 1.380 1.990 2.180 
6.000 3.480 2.070 1.50 1.360 1.310 1.370 1.970 2.150 
5.930 3.460 2.050 1.540 1.340 1.280 1.360 1.940 2.100 
5.870 3.450 2.040 1.530 1.330 1.270 1.350 1.920 2.070 
5.790 3.400 2.030 1.520 1.320 1.250 1.330 1.900 2.050 
5.660 3.370 2.010 1.510 1.310 1.230 1.330 1.900 2.010 
5.640 3.350 1.990 1.500 1.290 1.210 1.320 1.880 2.000 
5.590 3.330 1.980 1.480 1.290 1.180 1.310 1.860 1.990 
5.510 3.310 1.970 1.470 1.280 1.160 1.310 1.820 1.980 


5.400 3.290 1.970 1.460 1.270 1.150 1.300 1.790 1.950 
5.320 3.260 1.960 1.450 1.270 1.140 1.290 1.770 1.920 
5.270 3.250 1.940 1.450 1.260 1.130 1.280 1.750 1.900 
5.170 3.200 1.930 1.440 1.250 1.120 1.270 1.720 1.850 
5.130 3.200 1.920 1.440 1.250 1.110 1.260 1.700 1.830 
5.100 3.170 1.910 1.430 1.230 1.100 1.250 1.680 1.800 
5.030 3.150 1.890 1.430 1.230 1.090 1.240 1.640 1.800 
4.970 3.140 1.890 1.410 1.220 1.060 1.240 1.620 1.780 
4.900 3.090 1.870 1.390 1.210 1.070 1.230 1.590 1.750 
4.860 3.080 1.870 1.380 1.200 1.060 1.220 1.560 1.740 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
YEARS OF RECORD: 14 STATION AREA: 195 
PER ANNUAL = JANUARY ~FEBRUARY MARCH 
SO 1.680 1.680 1.500 2.920 
51s: 1..650 1.680 1.480 2.870 
52. 1.640 1.670 1.470 2.860 
53 1.610 1.650 1.450 2.820 
54 —s«1.580 1.640 1.440 2.790 
5 1.570 1.630 1.440 2.750 
56 «1.550 1.610 1.440 2.680 
37 4.530 1.590 1.420 2.640 
58 1.510 1.560 1.420 2.600 
59 1.500 1.560 1.420 2.530 
60 1.480 1.540 1.420 2.490 
61 1.460 1.530 1.400 2.390 
€2 1.440 1.520 1.390 2.250 
63 = 1.430 1.510 1.390 2.210 
64 = =1.420 1.500 1.360 2.130 
6& 1.400 1.480 1.360 2.020 
66 1.380 1.480 1.340 1.980 
67 1.360 1.440 1.320 1.910 
6 1.350 1.440 1.300 1.840 
®& 1.330 1.420 1.300 1.830 
7% = =1.320 1.420 1.290 1.800 
71 pie300 1.400 1.280 1.760 
72 =: 1.290 1.400 1.270 1.750 
73 ah270 1.380 1.270 1.700 
74 ~=1.260 1.360 1.250 1.670 
7 ~=61.250 1.360 1.240 1.640 
7% =1.240 1.360 1.240 1.600 
77 =: 1.220 1.330 1.220 1.560 
78 =1.200 1.310 1.210 1.530 
79 =: 1.190 1.300 1.200 1.520 
8s 1.170 1.290 1.190 1.480 
81 = 1.160 1.270 1.170 1.460 
& 1.150 1.270 1.170 1.440 
& 1.130 1.270 1.160 1.420 
& §=1.110 1.250 1.160 1.400 
8 1.090 1.240 1.140 1.360 
8 1.080 1.230 1.120 1.360 
87 1.050 1.220 1.110 1.360 
8 1.040 1.200 1.080 1.3%0 
8 1.020 1.190 1.060 1.330 
90 1.000 1.170 1.060 1.330 
91 80.983 1.160 1.050 1.310 
92 0.963 1.140 1.020 1.260 
93 0.949 1.110 1.020 1.230 
94 8§=60.926 1.090 1.020 1.220 
S 0.898 1.060 0.991 1.200 
9 0.872 1.060 0.991 1.190 
97 0.850 1.050 0.968 1.150 
% 0.821 1.050 0.963 1.100 
9 0.773 1.010 0.892 0.934 
100 = 0.595 0.954 0.595 0.821 
MEAN 2.349 1.897 2.131 3.839 


02ED103 


APRIL 


4.810 
4.760 
4.730 
4.710 
4.650 
4.590 
4.530 
4.500 
4.450 
4.390 


4.360 
4.300 
4.260 
4.180 
4.080 
4.020 
3.960 
3.940 
3.820 
3.800 


3.790 
3.740 
3.650 
3.590 
3.530 
3.450 
3.430 
3.400 
3.320 
3.280 


3.230 
3.170 
3.120 
3.080 
3.030 
2.990 
2.960 
2.920 
2.880 
2.750 


2.620 
2.550 
2.470 
2.350 
2.270 
2.230 
1.680 
1.470 
1.340 
1.240 
1.180 


5.758 


PINE RIVER NEAR EVERETT 


MAY 


3.030 
2.990 
2.970 
2.940 
2.910 
2.900 
2.860 
2.850 
2.830 
2.810 


2.800 
2.780 
2.750 
2.740 
2.720 
2.700 
2.680 
2.660 
2.640 
2.610 


2.600 
2.580 
2.550 
2.530 
2.510 
2.480 
2.470 
2.470 
2.450 
2.430 


2.380 
2.360 
2.330 
2.310 
2.290 
2.270 
2.250 
2.230 
2.210 
2.170 


2.150 
2.120 
2.100 
2.090 
2.030 
2.000 
1.960 
1.870 
1.760 
1.680 
1.620 


3.221 


JUNE 


1.860 
1.850 
1.840 
1.830 
1.830 
1.820 
1.800 
1.780 
1.770 
1.770 


1.760 
1.750 
1.740 
1.720 
1.720 
1.700 
1.700 
1.700 
1.690 
1.680 


1.670 
1.660 
1.650 
1.640 
1.630 
1.630 
1.620 
1.600 
1.600 
1.590 


1.590 
1.570 
1.560 
1.50 
1.530 
1.530 
1.520 
1.510 
1.500 
1.500 


1.490 
1.460 
1.450 
1.430 
1.420 
1.400 
1.360 
1.380 
1.300 
1.270 
1.180 


1.980 


JULY 


1.370 
1.360 
1.360 
1.350 
1.350 
1.350 
1.340 
1.320 
1.320 
1.310 


1.310 
1.300 
1.290 
1.280 
1.270 
1.260 
1.260 
1.240 
1.240 
1.230 


1.220 
1.200 
1.190 
1.180 
1.180 
1.170 
1.170 
1.160 
1.150 
1.150 


1.140 
1.130 
1.130 
1.110 
1.100 
1.100 
1.080 
1.070 
1.060 
1.030 


1.030 
1.010 
1.000 
0.991 
0.978 
0.954 
0.936 
0.897 
0.872 
0.856 
0.768 


1.624 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


1.200 
1.180 
1.180 
1.160 
1.160 
1.150 
1.140 
1.130 
1.120 
1.110 


1.100 
1.100 
1.090 
1.080 
1.060 
1.060 
1.040 
1.040 
1.030 
1.020 


1.020 
1.000 
0.991 
0.985 
0.980 
0.972 
0.968 
0.960 
0.954 
0.951 


0.939 
0.929 
0.923 
0.910 
0.906 
0.902 
0.895 
0.888 
0.885 
0.875 


0.872 
0.860 
0.83 
0.845 
0.841 
0.833 
0.827 
0.810 
0.787 
0.725 
0.671 


1.344 


1.050 
1.050 
1.050 
1.040 
1.030 
1.030 
1.010 
1.010 
1.000 
1.000 


0.996 
0.986 
0.976 
0.970 
0.966 
0.960 
0.954 
0.952 
0.950 
0.943 


0.940 
0.934 
0.923 
0.917 
0.912 
0.903 
0.895 
0.883 
0.878 
0.872 


0.864 
0.858 
0.852 
0.847 
0.838 
0.835 
0.827 
0.821 
0.810 
0.806 


0.796 
0.790 
0.782 
0.776 
0.773 
0.756 
0.740 
0.716 
0.711 
0.702 
0.668 


1.225 


1.210 
1.200 
1.200 
1.180 
1.180 
1.170 
1.160 
1.150 
1.150 
1.140 


1.130 
1.120 
1.100 
1.100 
1.090 
1.070 
1.060 
1.060 
1.050 
1.040 


1.040 
1.030 
1.020 
1.010 
0.997 
0.986 
0.985 
0.977 
0.970 
0.966 


0.960 
0.955 
0.951 
0.949 
0.943 
0.937 


0.926 


0.925 
0.910 
0.889 


0.872 
0.856 
0.848 
0.842 
0.838 
0.810 
0.801 
0.784 
0.759 
0.716 
0.691 


1.363 


1.540 
1.520 
1.510 
1.500 
1.480 
1.470 
1.470 
1.460 
1.450 
1.440 


1.430 
1.420 
1.410 
1.400 
1.390 
1.380 
1.360 
1.350 
1.340 
1.320 


1.300 
1.290 
1.280 
1.270 
1.250 
1.250 
1.230 
1.210 
1.210 
1.200 


1.180 
1.170 
1.160 
1.150 
1.150 
1.140 
1.120 
1.100 
1.100 
1.090 


1.080 
1.050 
1.030 
0.995 
0.934 
0.900 
0.864 
0.861 
0.844 
0.759 
0.733 


1.812 


1.730 
1.720 
1.710 
1.700 
1.680 
1.670 
1.630 
1.610 
1.600 
1.580 


1.560 
1.540 
1.530 
1.500 
1.490 
1.470 
1.450 
1.440 
1.420 
1.420 


1.400 
1.380 
1.370 
1.360 
1.350 
1.340 
1.330 
1.310 
1.300 
1.280 


1.280 
1.270 
1.270 
1.260 
1.250 
1.250 
1.230 
1.220 
1.200 
1.200 


1.180 
1.170 
1.150 
1.140 
1.120 
1.070 
1.050 
1.040 
0.923 
0.869 
0.833 


2.022 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 02HB001 CREDIT RIVER NEAR CATARACT 
YEARS OF RECORD: 71 STATION AREA: 205 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0 66.800 16.100 21.000 66.800 56.600 17.600 17.300 12.300 12.300 7.220 23.300 9.880 11.100 
1 12.900 6.120 9.370 25.100 23.100 7.930 3.710 3.370 2.740 3.680 3.710 4.130 3.990 
2 8.470 5.040 7.050 19.800 18.800 5.890 3.230 2.890 2.250 2.940 3.000 3.450 3.280 
3 6.430 5.040 6.430 16.400 16.300 5.040 2.890 2.290 2.010 2.270 2.610 3.240 3.030 
4 5.410 4.350 6.240 14.400 14.500 4.620 2.610 2.040 1.780 2.010 2.350 2.920 2.830 
5 4.900 4.050 5.150 12.700 13.500 4.330 2.460 1.900 1.670 1.890 2.210 2.660 2.580 
6 4.320 3.740 5.150 11.200 12.600 3.940 2.360 1.780 1.60 1.77 2.110 2.560 2.300 
7 3.910 3.170 4.900 10.200 11.600 3.620 2.290 1.730 1.850 1.680 2.010 2.410 2.250 
8 3.600 3.170 4.700 9.2730 10.800 3.450 2.190 1.670 1.490 1.600 1.93 2.30 2.140 
9 3.310 2.720 3.990 8.720 9.970 3.310 2.000 1.590 1.420 1.550 1.82 2.270 2.100 
10 3.000 2.720 3.4830 7.980 9.340 3.200 2.020 1.540 1.300 1.500 1.780 2.200 2.070 
11 2.920 2.480 3.430 7.360 8.610 3.090 1.980 1.500 1.380 1.470 1.750 2.120 2.060 
12 2.750 2.200 3.080 6.850 8.100 2.90 1.920 1.440 1.330 1.420 1.680 2.070 2.010 
13 2.610 2.200 2.670 6.280 7.760 2.910 1.850 1.400 1.280 1.39 1.630 2.070 1.980 
14 2.510 2.240 2.550 5.880 7.220 2.810 1.800 1.300 1.250 1.300 1.590 2.010 1,950 
15 2.380 «=. 2.240» 2.550 95.520 6.770 Ss «2.740 ~=Ss«*:.770=Ss«'1.330 = s*1.250S «1.330 s«*1.580— «1.980 ~—s«*1.950 
16 2.290 «2.120 2.2900 5.520 6.430 2.660 1.760 1.300 1.240 1.300 1.530 1.930 1.920 
17 2.220 2.040 =. 2.120 5.210) 6.200 «2.610 Ss 1.720) 1.200 1.210 -1.270—Ss*1.520~—S—s*'1..880~——«1.900 
18 «2.140 «= 2.040 2.120 4.980 5.960 2.580.680 1.270.180 = '1.250 «1.490 s«*1.830—«*1..900 
19 2.070 1.970 2.020 4.740 5.790 2.530 1.670 1.250 1.160 1.240 1.470 1.790 1.900 
2 2.040 1.930 1.930 4.470 5.640 2.460 1.620 1.250 1.150 1.210 1.440 1.780 1.870 
21 1.980 1.910 1.9830 4.300 5.410 2.400 1.610 1.20 1.130 1.170 1.420 1.760 1.810 
2 1.930 1.870 1.840 4.050 5.270 2.350 1.990 1.20 1.130 1.160 1.400 1.740 1.780 
7% 1.800 1.870 1.780 3.910 5.100 2.300 1.560 1.19 1.110 1.150 1.380 1.710 1.780 
24 «1.840 «1.840 «1.740 3.910 4.980 2.270 1.880.170 1.100.180 1.380 «1.670 ~—'1..760 
2% 1.780 1.780 1.730 3.790 4.730 2.20 1.530 1.160 1.100 1.110 1.330 1.650 1.730 
2% 1.760 1.780 1.710 3.680 4.640 2.190 1.500 1.140 1.080 1.100 1.300 1.610 1.700 
7 61.730 »=-'1.760=—S «1.670 3.5400 4.470 2.150 1.500 s1.180 1.080.100 '1.300—s*1.590 ‘1.670 
7 1.690 1.69 1.610 3.480 4.360 2.100 1.480 1.110 1.060 1.000 1.280 1.560 1.650 
2 «1.650 «=«1.660 «1.580» 3.310 4.3800 2.070 Ss 1.470 1.100 1.040) '1.070 = *1.270~—S ‘1.550 1.600 
30 1.610 1.610 1.540 3.230 4.190 2.000 1.440 1.100 1.0830 1.060 1.250 1.830 1.560 
31 1.590 1.580 1.500 3.100 4.080 2.020 1.420 1.100 1.010 1.080 1.250 1.530 = 1.530 
32 1.560 1.530 1.500 2.970 3.990 2.010 1.420 1.080 0.991 1.020 1.240 1.520 1.500 
33 «1.530 1.500 1.440 2.940 3.940 1.980 1.990 1.08 0.991 1.010 1.220 1.500 1.500 
34 1.500 1.470 1.410 2.830 3.850 1.9590 1.380 1.080 0.991 0.994 1.190 1.470 1.490 
3 1.480 1.470 1.380 2.750 3.770 1.900 1.340 1.050 0.974 0.991 1.180 1.460 1.470 
3 1.470 1.470 1.360 2.660 3.650 1.870 1.920 1.040 0.963 0.991 1.160 1.440 = 1.470 
37 1.440 1.440 1.320 2.680 3.620 1.840 1.300 1.020 0.954 0.980 1.160 1.420 1.440 
38 1.420 1.420 1.300 2.610 3.550 1.810 1.300 1.000 0.9394 0.963 1.140 1.410 1.430 
39 1.390 1.39 1.200 2.570 3.440 1.780 1.280 0.991 0.932 0.963 1.130 1.300 1.420 
40 1.380 1.380 1.250 2.460 3.370 1.780 1.270 0.991 0.917 0.943 1.110 1.370 1.410 
4) 1.340 »=«*1.380-s«*d1.220s«2.410S «3.310 —Ss'1.770=S «1.270 (0.988 = (0.908) 0.984 1.100 1.360 1.380 
42 1.310 1.340 1.200 2.350 3.20 1.760 1.250 0.966 0.89 0.925 1.100 1.330 1.360 
4 1.30 1.320 1.19 2.200 3.170 1.760 1.250 0.963 0.878 0.906 1.100 1.320 1.350 
44 «(1.280 «=«'1.300—Ss«*d2«€170-s'=—=<‘ .27s—«i«290—=‘(.,7BO))= 1.2300 0.949 0.869 0.906 1.090 1.300 1.310 
4 1.270 + «1.270 ~«=«1.160Ss«2.270Ss(3.080-Sss«*d1«.700—'—«*éd#«C2—s—“‘i iz‘ SAS 0.885 1.080 1.300 1.300 
4 1.230 1.270 1.130 2.210 2.970 1.670 1.210 0.929 0.850 0.878 1.070 1.200 1.300 
4? «(1.240 ~=—«*41.250—Ss«*1=4180S's«2.170s=—«‘8KSs—«‘«CTO.—C«‘«~CID:«Ss=s«8BCiS 0.875 1.080 1.270 1.280 
& 1.20 1.230 1.130 2.120 2.920 1.640 1.160 0.906 0.827 0.850 1.050 1.270 = 1.270 
49 1.199 1.20 1.130 2.070 2.800 1.610 1.160 0.8095 0.821 0.850 1.080 1.260 1.250 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 71 STATION AREA: 205 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
501.170 1.220 1.130 2.010 
51 —- 1.160 1.210 1.130 1.980 
521.140 1.180 1.110 1.900 
531.130 1.160 1.100 1.840 
34 —s:1.110 1.160 1.100 1.790 
55 1.100 1.130 1.080 1.760 
56s: 1.100 1.120 1.060 1.690 
57. —s- 1.100 1.100 1.050 1.650 
58 = 1.080 1.100 1.020 1.610 
59 —s- 1.060 1.100 1.020 1.610 
60 =: 1.050 1.070 0.991 1.570 
61 1.020 1.050 0.991 1.560 
62 0.997 1.020 0.991 1.530 
63 0.991 1.000 0.974 1.530 
64 = =0.991 0.991 0.960 1.500 
6 0.968 0.991 0.934 1.500 
6 0.963 0.980 0.934 1.470 
67 = 0.944 0.963 0.906 1.440 
68 0.934 0.949 0.906 1.410 
69 0.912 0.934 0.878 1.380 
70 =: 0.906 0.934 0.850 1.360 
71 (0.886 0.929 0.850 1.330 
72 ~—«0.878 0.906 0.850 1.300 
73 ~—- 0.850 0.900 0.850 1.300 
74 ~—-0.850 0.878 0.850 1.260 
7 0.850 0.855 0.850 1.250 
76 = (0.821 0.827 0.821 1.220 
77 ~—-0..802 0.821 0.804 1.210 
78 ©0793 0.804 0.776 1.190 
790.765 0.793 0.765 1.170 
80 30.765 0.783 0.765 1.160 
81 0.765 0.765 0.736 1.130 
82 0.765 0.736 0.708 1.100 
83 0.736 0.736 0.708 1.080 
84 = 0.736 0.708 0.680 1.050 
8 0.708 0.708 0.651 1.030 
86 0.708 0.708 0.651 1.010 
87 0.680 0.708 0.648 0.991 
88 0.680 0.680 0.623 0.963 
89 0.651 0.680 0.603 0.963 
90 =: 0.628 0.680 0.566 0.954 
$1 0.623 0.651 0.566 0.912 
$2 0.623 0.651 0.566 0.895 
$8 0.592 0.651 0.538 0.850 
94 80.566 0.648 0.510 0.776 
$S 0.538 0.623 0.453 0.736 
9 0.510 0.623 0.425 0.623 
97 ~=—:0..510 0.566 0.396 0.566 
98 0.464 0.481 0.396 0.538 
99 0.396 0.396 0.340 0.227 
100 =0.170 0.340 0.255 0.227 
MEAN 1.787 1.553 1.737 3.619 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


35 STATION AREA: 


114.000 
80. 400 
60.000 
47.900 


YEARS OF RECORD: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 
0 337.000 70.800 
1 60.000 29.200 
2 42.800 22.700 
3 34.800 18.700 
4 30.000 15.900 
5 25.900 14.700 
6 22.700 14.700 
7 20.200 14.700 
8 18.200 14.000 
9 16.800 13.000 
10 15.500 12.000 
11 14.600 11.000 
12 13.700 10.500 
13 13.000 10.300 
14 12.400 9.690 
15 11.700 9.200 
16 11.200 8.690 
17 10.600 8.520 
18 10.300 8.160 
19 9.830 7.820 
20 9.370 7.620 
21 9.080 7.450 
2 8.780 7.220 
2 ~=-8.510 6.940 
24 ~=8.180 6.800 
2% 7.930 6.600 
2 = 7.650 6.460 
27 ~—s7..450 6.370 
28 = =7.160 6.370 
2 ~=«6. 970 6.370 
30-6. 800 6.230 
31 6.600 6.120 
32 6.480 6.060 
33 = 6.340 6.060 
34 6.190 6.000 
35 «6.060 5.920 
3 5.950 5.830 
37 ~=—- 5. 860 5.660 
38 5.720 5.520 
39 © 5.620 5.410 
40 5.490 5.380 
41 5.400 5.240 
42 5.270 5.150 
43 5.180 5.040 
44 5.100 4.980 
45 5.010 4.900 
46 4.900 4.810 
47 —- 4.810 4.790 
48 4.740 4.730 
49 4.640 4.670 


02HB002 CREDIT RIVER AT ERINDALE 


795 
MARCH APRIL MAY 
231.000 214.000 337.000 
96.800 96.800 44.800 
78.200 76.500 32.300 
66.300 69.700 27.000 
60.600 61.400 23.500 
54.700 57.200 20.600 
51.500 52.400 18.500 
47.300 47.600 17.200 
44.700 43.900 16.200 
42.800 41.300 15.500 
41.100 40.200 14.800 
39.100 37.400 14.200 
37.700 35.700 13.700 
36.300 33.700 13.300 
34.300 32.300 12.800 
33.100 30.900 12.400 
32.300 29.700 12.000 
31.100 28.500 11.900 
30.600 27.600 11.400 
29.700 26.800 11.200 
28.300 25.900 11.100 
27.600 24.800 11.000 
26.700 24.000 10.600 
25.800 23.600 10.500 
24.800 22.600 10.200 
23.900 21.700 10.000 
23.100 21.100 9.750 
22.500 20.500 9.600 
21.800 19.700 9.340 
20.800 18.800 9.170 
20.200 18.600 9.060 
19.500 18.000 8.950 
19.000 17.800 8.830 
18.600 17.400 8.640 
17.800 16.800 8.440 
17.200 16.700 8.240 
16.900 16.300 8.070 
16.400 16.000 7.930 
15.700 15.500 7.760 
15.300 15.000 7.620 
15.100 14.800 7.530 
14.700 14.400 7.450 
14.300 14.200 7.260 
14.000 14.000 7.110 
13.600 13.600 6.990 
13.400 13.500 6.850 
13.000 13.300 6.770 
12.700 13.000 6.630 
12.400 12.800 6.600 
11.900 12.600 6.570 


6.570 
6.370 


8.170 
6.120 


5.770 


5.410 


5.150 


4.810 


4.470 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


52.100 
10.900 
8.670 
7.870 
7.390 
6.770 
6.310 
6.000 
5.830 
5.510 


59.700 317.000 
15.700 19.100 
10.600 14,300 
8.550 10.900 
7.440 9.650 
6.900 8.950 
6. 460 8.330 
6.190 7.710 
5.780 7.310 
5.490 6.990 
5.320 6.600 
5. 180 6.290 
5.050 6.120 
4.930 6.000 
4.830 5.840 
4.690 5.660 
4.590 5.490 
4.510 5.380 
4.400 5.270 
4.320 5. 180 
4.260 5.130 
4.220 5.070 
4.110 4.990 
4.020 4.900 
3.960 4.810 
3.910 4.760 
3.840 4.670 
3.790 4.590 
3.740 4.530 
3.680 4.460 
3.620 4.390 
3.570 4.330 
3.510 4.280 
3.480 4.250 
3.430 4.220 
3.400 4.190 
3.340 4.130 
3.280 4.080 
3.240 4.020 
3.210 3.990 
3.170 3.940 
3.140 3.910 
3.130 3.870 
3.090 3.820 
3.060 3.790 
3.080 3.740 
2.970 3.710 
2.940 3.650 
2.920 3.600 
2.920 3.570 


149.000 
22.100 
19.600 
16. 400 
14.700 
13.500 
12.500 
11.900 
11.200 
10.600 


10. 100 
9.830 
9.350 
9.090 
8.750 
8.560 
8.350 
8.160 
7.820 
7.590 


7.450 
7.170 
7.080 
6.850 
6.680 
6.570 
6. 400 
6.260 
6.170 


114.000 
31.800 
26.700 
21.700 
19.600 
17.900 
17.000 
15.200 
14.000 
12.900 


12.200 
11.900 
11.100 
10.300 
9.830 
9.340 
9.200 
9.000 
8.690 
8.270 


8.160 
8.070 
7.840 
7.730 
7.580 
7.330 
7.140 
6.990 
6.850 
6.770 


6.600 
6.510 
6.400 
6.340 
6.200 
6.060 
5.950 
5.920 
5.830 
5.660 


5.610 
5.490 
5.420 
5.350 
5.240 
5. 180 
5.120 
5.070 
4.980 
4.870 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 0248002 CREDIT RIVER AT ERINDALE 
YEARS OF RECORD: 35 STATION AREA: 795 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


50 = 4.550 4.640 5.270 11.800 12.500 6.430 4.160 3.140 2.940 2.890 3.510 4.530 4.800 
51 = 4.530 4.620 5.150 11.300 12.100 6.340 4.080 3.110 2.920 2.830 3.430 4.500 4.700 
52. 4.450 4.530 5.100 11.300 11.900 6.230 4.020 3.110 2.860 2.810 3.400 4.500 4.620 
4.390 4.530 4.980 10.900 11.700 6.120 3.960 3.090 2.830 2.770 3.370 4.450 4.560 
4.300 4.530 4.930 10.800 11.400 6.120 3.910 3.040 2.800 2.720 3.340 4.420 4.530 
4.250 4.530 4.870 10.500 11.300 6.060 3.880 3.010 2.780 2.720 3.310 4.360 4.500 
4.190 4.530 4.810 10.300 11.100 5.970 3.790 2.970 2.740 2.690 3.280 4.300 4.450 
4.110 4.470 4.730 9.940 11.000 5.950 3.770 2.940 2.720 2.650 3.260 4.250 4.420 
4.020 4.420 4.640 9.830 10.700 5.860 3.710 2.920 2.720 2.610 3.200 4.220 4.360 
3.960 4.300 4.590 9.630 10.600 5.780 3.640 2.920 2.700 2.580 3.140 4.160 4.330 


3.910 4.190 4.530 9.400 10.500 5.720 3.620 2.860 2.660 2.550 3.140 4.130 4.280 
3.850 4.160 4.420 9.290 10.300 5.690 3.620 2.780 2.630 2.520 3.110 4.080 4.250 
: : 4.330 8.950 10.000 5.690 3.570 2.760 2.580 2.520 3.060 4.020 4.220 
3.740 3.960 4.280 8.830 9.970 5.570 3.540 2.720 2.530 2.490 3.080 3.990 4.190 
3.680 3.900 4.240 8.750 9.850 5.490 3.480 2.690 2.520 2.470 2.970 3.940 4.130 
3.620 3.850 4.190 8.520 9.770 5.410 3.430 2.630 2.520 2.460 2.920 3.910 4.080 
3.570 3.850 4.020 8.160 9.540 5.320 3.370 2.610 2.520 2.440 2.920 3.910 3.960 
3.500 3.800 3.960 8.100 9.340 5.270 3.370 2.550 2.490 2.410 2.890 3.820 3.950 
3.430 3.750 3.960 7.990 9.200 5.240 3.340 2.520 2.450 2.410 2.830 3.770 3.910 
3.960 7.820 9.090 5.150 3.310 2.520 2.410 2.380 2.780 3.740 3.820 
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3.310 3.680 3.850 7.590 8.890 5.130 3.280 2.490 2.350 2.380 2.750 3.680 3.790 


713.280 3.620 3.770 7.450 8.720 5.040 3.170 2.460 2.350 2.350 2.750 3.650 3.680 
72 3.200 3.600 3.710 7.250 8.610 4.900 3.140 2.420 2.320 2.350 2.720 3.620 3.680 
73 = 3.140 3.540 3.620 7.080 8.450 4.900 3.140 2.380 2.240 2.330 2.720 3.570 3.620 
74 = 3.110 3.440 3.600 6.970 8.300 4.810 3.090 2.350 2.180 2.320 2.660 3.510 3.620 
7% 3.060 3.370 3.510 6.770 8.160 4.760 3.000 2.380 2.180 2.280 2.630 3.430 3.620 
76 = 3.000 3.370 3.450 6.600 8.100 4.640 2.940 2.350 2.180 2.200 2.550 3.340 3.540 
77 ~=—s- 2.940 3.310 3.340 6. 480 7.900 4.530 2.890 2.320 2.140 2.180 2.550 3.280 3.480 
78 722910 3.230 3.280 8.170 7.730 4.520 2.830 2.240 2.090 2.180 2.520 3.230 3.450 
79 «= 2.830 3.200 3.200 6.000 7.590 4.480 2.750 2.180 2.070 2.150 2.490 3.170 3.370 
80 2.790 3.110 3.140 5.950 7.420 4.420 2.720 2.160 2.040 2.140 2.440 3.140 3.280 
81 2.750 3.080 3.140 5.890 7.160 4.330 2.630 2.140 2.000 2.100 2.380 3.060 3.200 
82 2.720 3.030 3.090 5.660 7.020 4.250 2.580 2.100 1.950 2.070 2.350 2.970 3.140 
83 2.630 3.000 3.080 5.440 6.850 4.220 2.550 2.040 1.900 2.040 2.350 2.920 3.140 
84 2.580 2.940 3.080 5.380 6.710 4.110 2.520 2.040 1.890 2.010 2.320 2.860 3.140 
8 2.550 2.920 2.950 5.240 6.600 4.020 2.460 2.010 1.870 1.980 2.320 2.830 3.030 
8 2.510 2.830 2.900 5.150 6.400 3.940 2.420 1.990 1.840 1.930 2.280 2.780 2.950 
87 §=2.. 450 2.800 2.850 5.070 6.230 3.880 2.380 1,950 1.810 1.890 2.240 2.750 2.920 
88 2.380 2.780 2.830 4.960 6.080 3.740 2.350 1.890 1.760 1.870 2.210 2.720 2.860 
88 2.350 2.720 2.800 4.760 5.920 3.680 2.280 1.870 1.740 1 2.200 2.690 2.810 
90 2.290 2.630 2.750 4.530 5.830 3.600 2.240 1.820 1.710 1.810 2. 180 2.660 2.720 
91 2.200 2.610 2.720 4.450 5.690 3.430 2.180 1.790 1.640 1.730 2. 180 2.610 2.630 
92 2.160 2.550 2.620 4.280 5.610 3.310 2.150 1.730 1.590 1.670 2.150 2.550 2.580 
$ 2.090 2.520 2.490 4.020 5.430 3.230 2.070 1.710 1.530 1.590 2.100 2.520 2.550 
94 §=©2.010 2.410 2.410 3.940 5.150 2.970 2.010 1.670 1.470 1.500 2.040 2.420 2.410 
9% 1.930 2.240 2.350 3.430 5.010 2.890 1.980 1.640 1.420 1.470 2.000 2.380 2.320 
9 1.820 1.930 2.240 3.200 4.500 2.780 1.950 1.510 1.330 1.420 1.930 2.350 2.150 
97 ~=—-: 1. 730 1.760 2.210 2.830 4.220 2.660 1.810 1.500 1.220 1.360 1.780 2.240 1.950 
98 1.560 1.330 1.670 2.650 3.940 2.550 1.640 1.420 1.080 1.270 1.730 2.150 1.760 
99 1.360 1.050 1.020 2.600 3.600 2.350 1.500 1.330 0.963 1.220 1.670 1.980 1.670 
100 «= 0.198 1.050 1.020 2.270 2.550 1.980 1.130 0.736 0.368 0.198 1.220 1.500 1.440 
MEAN 8.037 6.283 9.562 18.989 19.005 9.176 5.219 3.855 3.484 3.586 4.656 5.967 6.843 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


199 


YEARS OF RECORD: = 29 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 82.700 68.000 69.100 55.200 
1 23.000 13.800 31.000 38.100 
2 15.000 9.600 25.500 31.100 
3 11.600 7.360 18.400 27.000 
4 9.320 5.100 14.700 24.100 
5 7.790 4.250 10.700 22.700 
6 6.390 3.620 8.950 20.800 
7 ~=5.320 2.780 8.640 18.400 
8 4,530 2.270 6.780 17.000 
$ 3.960 1.900 5.950 16.000 
10 = 3.500 1.700 5.000 15.000 
11 = 3.050 1.530 4.530 14.200 
12. 2.760 1.420 3.940 13.300 
132.500 1.390 3.500 12.600 
14 2.260 1.360 3.110 11.600 
15 = 2.070 1.300 2.790 11.300 
16 ~=—- 1.900 1.240 2.720 10.900 
17-1. 750 1.170 2.420 10.300 
18 ~=—- 1.610 1.120 2.270 9.810 
19 = 1.500 1.080 2.100 9.260 

2 ~=—-1. 400 1.020 1.980 8.750 
21. ~—-:1.330 0.991 1.840 8.470 
2 1.250 0.936 1.700 8.210 
2731. 180 0.906 1.610 7.930 
24 ~=—«:1.110 0.892 1.500 7.650 
23 1.050 0.855 1. 480 7.360 
2 0.991 0.850 1.390 6.970 
27 ~—s(0. 984 0.821 1.250 6.510 
2B (0.884 0.821 1.120 6.340 
23 = 0.850 0.779 1.020 6.120 
3 = 0.810 0.725 0.914 5.970 
31 0.779 0.702 0.878 5.650 
32. (0.738 0.680 0.821 5.350 
3 =: 0.708 0.665 0.738 5.180 
340.674 0.637 0.708 4.810 
3 (0.646 0.609 0.694 4.650 
% 0.617 0.580 0.680 4.620 
37—s«0.. 586 0.560 0.651 4.470 
3% 80.566 0.538 0.609 4.380 
380.538 0.510 0.586 4.20 
40 0.510 0.500 0.547 4.160 
41 0.490 0.481 0.510 4.020 
42 0.476 0.453 0.510 3.920 
48 0.453 0.450 0.481 3.690 
44 0.437 0.430 0.470 3.500 
45 0.425 0.425 0.453 3.260 
46 0.406 0.416 0.430 3.200 
47 0.395 0.400 0.425 3.110 
48 0.382 0.396 0.425 3.000 
49 0.370 0.390 0.411 2.890 


02HB004 EAST OAKVILLE CREEK NEAR OMAGH 
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66. 400 
17.000 
12.900 
11.100 
8.740 
7,400 
5.980 
4.780 
4.140 
3.680 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 29 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 (0.382 0.382 0.400 2.820 
51 0.381 0.374 0.396 2.700 
52. 0.340 0.360 0.385 2.590 
53 (0.332 0.350 0.380 2.550 
54 0.320 0.340 0.371 2.440 
55 0.311 0.340 0.368 2.270 
56 0.306 0.328 0.365 2.180 
57: 0..296 0.311 0.359 2.100 
58 0.287 0.294 0.350 1.980 
59 -0..283 0.283 0.343 1.910 
60 30.275 0.283 0.337 1.810 
61 0.266 0.278 0.331 1.720 
62 0.261 0.265 0.320 1.640 
63 0.255 0.255 0.311 1.560 
64 0.247 0.248 0.304 1.440 
6 0.241 0.244 0.297 1.360 
6 0.235 0.241 0.288 1.330 
67 ~=©0.230 0.238 0.283 1.250 
68 0.227 0.233 0.278 1.210 
0.221 0.232 0.260 1.180 
70 = 0.215 0.227 0.250 1.130 
71 (0.210 0.227 0.238 1.100 
72 ~=(0.201 0.221 0.232 1.090 
730.198 0.215 0.227 1.050 
74 ~—-0.190 0.205 0.215 1.000 
7% ~—0. 184 0.198 0.208 0.934 
76 = (0.178 0.198 0.198 0.896 
77 ~—«*0.170 0.198 0.187 0.833 
78 = (0.164 0.195 0.180 0.783 
739 =—0.159 0.190 0.170 0.770 
8 0.153 0.184 0.170 0.765 
81 0.144 0.176 0.164 0.680 
82 0.142 0.170 0.159 0.623 
8 0.136 0.161 0.156 0.568 
84 §=0.127 0.147 0.153 0.521 
8 0.116 0.142 0.145 0.481 
8 0.110 0.142 0.142 0.453 
87 0.102 0.142 0.142 0.453 
88 0.088 0.142 0.142 0.412 
89 0.082 0.127 0.139 0.368 
90 ~860.071 0.113 0.135 0.340 
$1 0.062 0.085 0.113 0.300 
$2 0.057 0.068 0.093 0.283 
$ 0.051 0.068 0.085 0.283 
94 0.045 0.062 0.067 0.269 
9 0.037 0.057 0.067 0.222 
% 0.028 0.057 0.057 0.155 
97 =: 0.023 0.051 0.051 0.122 
98 0.014 0.051 0.011 0.113 
99 0.006 0.011 0.000 0.085 

100 ~=—0.000 0.000 0.000 0.020 

MEAN 1.629 1.166 2.289 5.762 


199 


028004 EAST OAKVILLE CREEK NEAR OMAGH 


APRIL 


° ° ° 


Om mn oa oa oo 4 a uo 


MAY 


JUNE 


JULY 


0.187 
0.183 
0.179 
0.175 
0.171 
0.169 
0.165 
0.161 
0.159 
0.159 


0.154 
0.152 
0.147 
0.144 
0.142 
0.136 
0.131 
0.127 
0.122 
0.113 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.184 
0.181 
0.178 
0.176 
0.173 
0.170 
0.165 
0.161 
0.159 
0.156 


0.153 
0.147 
0.144 
0.142 
0.140 
0.139 
0.131 
0.123 
0.122 
0.113 


0.113 
0.107 
0.102 
0.096 
0.085 
0.085 
0.076 
0.065 
0.062 
0.087 


0.064 
0.048 
0.048 
0.042 
0.042 
0.037 
0.037 
0.034 
0.031 
0.028 


0.028 
0.023 
0.017 
0.014 
0.011 
0.008 
0.003 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.286 


0.201 
0.198 


0.566 
0.538 
0.519 
0.505 
0.481 
0.465 
0.447 
0.425 
0.405 
0.391 


0.374 
0.368 
0.360 
0.351 
0.341 
0.335 
0.330 
0.320 
0.311 
0.310 


0.303 
0.297 
0.292 
0.289 
0.283 
0.278 
0.272 
0.261 
0.255 
0.249 


0.244 
0.232 
0.227 
0.227 
0.213 
0.198 
0.181 
0.150 
0.142 
0.142 


0.127 
0.113 
0.110 
0.085 
0.082 
0.068 
0.065 
0.051 
0.051 
0.045 
0.025 


1.678 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS  O2HBOCS «OAKVILLE CREEK AT MILTON 
YEARS OF RECORD: 27 STATION AREA: 95.6 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0 20.700 15.400 20.700 15.000 15.600 20.500 5.430 © 6.840 4.330 -15.400 11.900 ‘10.900 ‘10.100 
1 7.870 4.020 7.110 9.630 10.900 6.680 3.000 2.890 2.820 4.110 4.570 5.2305 a0 
2 6.090 3.230 6.130 8.630 10.300 4.900 2.440 1.880 1.460 3.380 2.750 4.70080 
$ 5.120 2.750 5.550 7.790 © 9.000 4.360 «1.910 1.510 1.250 2.540 2.520 3.980 tO 
4 4.560 2.500 5.120 7.450 8.470 3.910 1.790 1.300 1.080 2.270 2.380 3.480 3.670 
5 4.120 2.350 4.760 7.050 8.040 3.670 1.680 1.160 0.973, «1.970 2.730 2.903 360 
6 3.820 2.280 4.460 6.570 7.480 3.340 1.530 1.100 0.917 «1.780 2-110 2.540 3.0 
7 3.540 2.200 4.160 6.120 6.990 3.090 1.470 1.050 (0.881 1.560 «1.790 2.350280 
8 3.280 2.130 3.940 = 5.870 6.600 2.930 1.420 0.980 0.880 1.480s«*<.700 2.1102 90 
9 3.030 2.000 3.680 5.580 6.240 2.820 1.980 0.934 0.782 1.400 1.540 1.970 2.589 
10 2.8830 1.860 3.340 5.410 5.860 2.700 1.300 0.900 0.724 ~=—s1,.9501.410—s«*1,.870—2.390 
11 2.620 1.760 3.000 5.180 «5.580 = 2.610 »=«1.270 0.881 s«0.897—Ss«*1.270Ss«*1.360Ss«*1«830s RO 
12 2.490 1.620 2.650 5.010 5.320 2.560 1.280 0.827 (0.668—s«*d<.150Ss«*1.300Ss«'1.780 2.230 
132.350 «1.560 2.550 4.900 5.180 2.490 1.200 0.783 0.843.~—«1,090s«*1.250s«*1.720 2.190 
142.250 «1.520 2.310 4.660 4.980 2.410 1.180 0.756 = 0.814 Ss*1.040s*1.190s*1..680 «2.120 
15 2.150 1.470 2.150 4.500 4.780 2.380 1.150 0.727 Ss«O0.585—Ss«*d1z<010.—s—«*d0<€150.—«*i«CBOt« sO 
16 2.050 = 1.390 2.080 4.250 4.670 = 2.300 '1.180 0.702,-Ss«O0.578_-~—s«iO.977—Ss—«*2<«180s=«*=«58Ss«éi~«s 9B 
17 1.970 1.310 1.930 4.150 4.470 2.250 1.120 0.667 0.584 —Ss«0.957—s«*1,090s«1,500—«*1-. 830 
18 «1.870 =-1.270 = 1.780 = 4.080 4.380 2.190 1.100 0.643 sOOM7——s«i.9BASs«‘éd«zOQO.~C«*S«CSSSC«*d~«S BQO 
19 1.810 1. 1.700 4.080 4.280 2.150 «1.070 (0.629 s«O0.532.s«OO.915 «0.980 = s1.440 «1.810 
20 1.740 «=6-'1.190 1.670 3.960 4.250 2.120 1.080 0.621 = s«i0.821 «0.900 s«0.82——«é0«skSC«*d«STO 
21 1.680 1.160 «1.590 3.880 = 4.160 2.050 Ss«1.080 «0.609 «= s«O.510 «0.835. s«0.889Ss«<.370~—=«*1 680 
2 1.610 1.130 1.530 3.800 4.100 2.010 1.000 0.595 0.502 0.783 0.847 1.350 1.650 
7% 1.560 1.080 1.490 3.700 3.990 1.990 0.980 0.58 0.493 0.764 0.815 1.330 1.590 
24 1.500 «1.050 «1.430 3.610 © 3.870» '1.950 0.983 0.578 = (0.481 = s0.736 = 0.779 ~—Ss«1.300~—=«*=-. 580 
2% 1.440 1.030 1.410 3.570 3.750 1.920 0.948 0.566 0.474 0.714 0.765 1.200 1.510 
2% 1.400 1.000 1.400 3.540 3.670 1.870 0.9397 0.564 0.469 0.691 0.748 1.240 1.480 
277 «1.380 «0.880 «1.400 3.480 3.570 1.850 0.925.555) 0.456 = 0.680.741.1210 ~——*1..480 
7% 1.320 0.966 1.350 3.400 3.5830 1.810 0.915 0.547 0.447 0.685 0.722 1.190 ‘1.410 
2 1.270 «60.983 =—1.270 3.310 = 3.450 s*1.790 = 0.804 0.538) 0.441 (0.654 0.694.170 ‘1.380 
301.240 «0.954 1.280 3.280 3.380.770 = 0.864 0.527 0.489.646 0.674 s1.150 ‘1.350 
31 1.200 0.940 1.200 3.150 3.310 1.730 0.850 0.521 0.483 0.629 0.657 1.130 ~—‘1.320 
321.170 = 0.934 '1.160 3.110 3.280 «1,700 0.834 0.515 0.480 (0.620 0.646 = '1.100 ‘1.280 
3 1.130 «0.915 «1.130 3.080) 3.140 = *1.670 0.816 = 0.504 = 0.428 ~=— 0.609 0.640 = «1.080 ‘1.230 
34 1.100 0.898 1.100 2.990 3.0900 1.640 0.803 0.497 0.422 0.596 0.629 1.050 ‘1.210 
3 1.070 0.881 1.080 2.890 3.000 1.610 0.790 0.490 0.420 0.578 0.620 1.040 ~—'1.190 
3 1.040 0.872 «1.080 2.880 «= 3.000Ss«*1.590 0.779 (0.484 0.413 0.571 0.609.010 ‘1.180 
37 1.010 0.852 1.080 2.790 2.940 1.580 0.753 0.479 0.411 0.558 0.597 1.000 ‘1.160 
38 0.982 0.850 1.010 2.720 2.900 1.550 0.748 0.473 0.405 0.547 0.586 = 0.974 ~—'1.130 
39 0.960 0.840 0.991 2.630 2.830 1.530 0.731 0.464 0.399 0.532 0.578 0.952 ‘1.100 
40 0.937 0.821 «0.985 2.590 2.770 ~=—s'1.500 0.719 0.459 (0.306 = 0.515 = 0.567 0.887 ‘1.080 
4) 0.917 0.818 0.980 2.520 2.720 1.470 0.705 0.456 0.391 0.501 0.558 0.900 1.080 
42 0.899 0.807 0.99 2.40 2.640 1.450 0.609 0.451 0.388 0.487 0.549 0.878 ~—‘1.080 
43 0.872 «0.783 «Ss«0.934 «2.380 2.610 «1.420» 0.687 0.447.382.4738 0.535 0.841.020 
44 0.849 0.782 «0.928 «Ss «2.360 2.550 =s-*1.990 «0.682.445 (0.382) 0.457) 0.530 0.813 0.985 
45 0.821 0.765 0.912 2.290 2.520 1.370 0.675 0.442 0.374 0.445 0.521 0.801 0.980 
4 0.79 0.756 0.808 2.230 2.470 1.3590 0.664 0.436 0.371 0.427 0.510 0.787 0.981 
47 0.779 0.750 0.878 2.160 2.440 1.340 0.657 0.433 0.368 0.411 0.507 0.779 0.943 
48 0.753 0.741 +«0.852.«Ss«2.120 2.350 s«'1.320 0.653 (0.429 (0.388 = 0.408 0.498 0.785 (0.928 
49 0.736 0.731 0.827 «2.080 «2.320 «1.290 0.645 0.425 0.363 0.395 0.493 (0.750 (0.908 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 27 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 0.716 0.716 0.799 ~—«2.040 
51 0.698 0.708 0.765 2.000 
52 0.680 0.702 0.744 1.960 
53 0.662 0.691 ~«=s«0.725~—Ss«*d+. 880 
54 0.648 0.685 0.710 1.860 
55 0.631 0.680 0.702 1.810 
56 0.617 0.671 ~=—s«0.685_~—s«d1..70 
57 0.603 0.661 0.677 1.700 
58 0.589 0.654 0.651 ‘1.670 
59 0.575 0.640 0.620 1.610 
60 0.564 0.635 0.600 1.580 
61 0.549 0.623 0.592 1.540 
62 0.585 0.617 0.581 —*1..490 
63 0.521 0.609 0.567 1.450 
64 0.510 0.598 0.555 1.410 
65 0.498 0.583 0.538 1.380 
66 0.487 0.569 0.530 ‘1.370 
67 0.476 0.557 0.518 ‘1.350 
68 0.464 0.541 0.510 1.330 
69 0.453 0.530 0.504 1.270 
70 0.442 0.518 0.490 ‘1.230 
71 0.483 «0.510 »=0.479~—s«*1..190 
72 0.422 0.510 0.453 ~=+1.160 
73 0.411 «0.490 s«0.447—Ss«W2..120 
74 0.389 0.470 0.436 1.080 
75 0.388 0.456 0.425 —*1.060 
76 0.379 40.440 «= 0.411 ~—S—«*Y2.020 
7 0.368 0.425 0.404 0.991 
78 0.362 0.408 0.401 0.968 
79 0.354 0.379 0.396 0.954 
80 0.345 0.323 0.380 0.937 
81 0.340 0.314 0.370 0.915 
82 0.331 0.311 0.368 0.901 
83 0.323 0.311 0.357 0.872 
84 0.314 0.311 0.340 0.838 
8 0.309 0.311 0.340 0.784 
8 0.297 0.309 0.340 0.753 
87 0.285 0.283 0.340 0.694 
88 0.273 0.258 0.330 0.673 
89 0.265 0.240 0.320 0.654 
90 0.249 0.215 0.306 0.648 
91 0.235 0.201 0.275 0.608 
92 0.224 0.191 0.255 0.569 
9 0.210 0.184 0.240 0.560 
94 0.190 0.167 0.229 0.480 
9 0.170 0.142 0.27 0.453 
9 0.147 0.127 0.198 0.425 
97 0.130 0.122 0.116 0.400 
9% 0.110 0.116 0.09 0.340 
99 0.085 0.105 0.071 0.255 

100 0.014 0.091 0.042 ~—0..065 

WEAN 1.245 0.924 1.339 2.640 


95.6 
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OAKVILLE CREEK AT MILTON 


MAY 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.360 
0.357 
0.355 
0.352 
0.351 
0.349 
0.345 
0.345 
0.343 
0.337 


0.337 
0.334 
0.331 
0.326 
0.324 
0.323 
0.319 
0.314 
0.309 
0.303 


0.300 
0.297 
0.292 
0.289 
0.285 
0.280 
0.278 
0.272 
0.272 
0.266 


0.266 
0.260 
0.258 
0.255 
0.249 
0.244 
0.241 
0.229 
0.227 
0.221 


0.212 
0.198 
0.161 
0.142 
0.136 
0.127 
0.122 
0.116 
0.105 
0.057 
0.014 


0.453 


0.387 
0.379 
0.373 
0.368 
0.362 
0.351 
0.348 
0.345 
0.341 
0.334 


0.331 


0.487 
0.476 
0.470 
0.459 


0.748 
0.722 


0.892 
0.886 
0.864 
0.850 
0.830 
0.810 
0.784 
0.765 
0.731 
0.708 


0.680 
0.654 
0.640 
0.629 
0.609 
0.600 
0.589 
0.572 
0.564 
0.558 


0.540 
0.535 
0.521 
0.507 
0.498 
0.493 
0.481 
0.473 
0.459 
0.453 


0.439 
0.431 
0.422 
0.411 
0.395 
0.377 
0.340 
0.328 
0.325 
0.315 


0.305 
0.278 
0.221 
0.193 
0.178 
0.173 
0.161 
0.153 
0.142 
0.130 
0.065 


1.209 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
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YEARS OF RECORD: $25 STATION AREA: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 21.400 12.500 16.100 18.400 
1 8.720 4.280 9.570 13.100 
2 ~=6.770 3.480 8.260 9.900 
3 5.780 2.650 6.850 9.170 
4 5.090 2.360 6.200 8.780 
5 4.500 2.070 5.520 8.040 
6 4.080 1.880 4.980 7.820 
7 3.790 1.740 4.500 7.560 
8 3.480 1.650 4.050 7.020 
9 3.180 1.530 3.770 6.680 
10 =—2.970 1.470 3.170 6.400 
112.760 1.420 3.000 6.100 
12. 2.600 1.390 2.600 5.940 
132.440 1.350 2.290 5.730 
142.330 1.310 2.060 5.470 
15 2.200 1.270 1.910 5.350 
16 =. 2.100 1.240 1.740 5.270 
17 ~—- 2.000 1.210 1.590 5.040 
18 = 1.920 1.180 1.460 4.830 
19 = 1.840 1.140 1.430 4.700 
2 31.760 1.120 1.370 4.610 
21 ~—s«1.690 1.100 1.320 4.470 
2 ~=1.640 1.090 1.250 4.370 
23 ~—Ss«1.580 1.080 1.210 4.190 
24 ~=—«-1.510 1.080 1.190 4.050 
3 1.470 1.060 1.130 3.980 
2 ~=s1.. 430 1.040 1.120 3.880 
27 64.300 1.020 1.100 3.800 
2 =1.350 0.994 1.080 3.710 
2 ~=s«1.310 0.963 1.060 3.650 
31.270 0.91 1.030 3.540 
31: 1.230 0.937 1.020 3.480 
32. 1.190 0.920 1.010 3.360 
3 ~=-1.160 0.906 0.992 3.230 
34 «1.130 0.896 0.985 3.110 
3 =: 1.100 0.890 0.971 3.000 
3% =: 1.080 0.878 0.986 2.920 
37 —s- 11.050 0.873 0.967 2.890 
3% =:1.080 0.869 0.946 2.800 
338s: 1.010 0.852 0.935 2.740 
40 0.985 0.844 0.929 2.700 
4) 0.963 0.834 0.921 2.640 
42 0.943 0.811 0.915 2.490 
438 0.921 0.801 0.906 2.440 
44 0.903 0.793 0.896 2.380 
45 0.891 0.787 0.892 2.320 
4 0.873 0.776 0.878 2.250 
47 ~=—0..853 0.770 0.880 2.210 
48 0.838 0.765 0.850 2. 160 
49 0.816 0.762 0.835 2.100 
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9.180 
4.900 
3.620 
2.970 
2.440 
2.170 
2.050 
1,800 
1.680 
1.610 
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3.960 


1.980 


.310 


ee ee ee 
— 
— 
=) 


RERRE 


_ 
Oo 
== 
Oo 


2288 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 25 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 0.799 0.750 0.824 2.030 
51 0.787 0.745 0.801 1.980 
S2eOnriz 0.742 0.790 1.910 
53 0.762 0.739 0.771 1.850 
54 0.750 0.735 0.765 1.810 
55 0.736 0.731 0.753 1.780 
56 0.728 0.722 0.742 1.760 
57 ~=—0.714 0.714 0.736 1.710 
58 0.706 0.708 0.733 1.670 
59 0.694 0.703 0.725 1.640 
60 360.684 0.694 0.716 1.610 
61 0.671 0.682 0.708 1.560 
62 0.661 0.680 0.708 1.510 
63 0.648 0.677 0.708 1.500 
64 0.637 0.671 0.708 1.470 
65 0.623 0.660 0.699 1.460 
66 0.617 0.653 0.685 1.440 
67 0.603 0.646 0.680 1.390 
68 0.595 0.640 0.665 1.350 
69 0.583 0.631 0.680 1.310 
70 3: 0.. 569 0.623 0.657 1.290 
71 0.561 0.623 0.648 1.240 
720: 550 0.623 0.637 1.200 
73 = 0.541 0.600 0.620 1.180 
74 ~=0.530 0.595 0.609 1.160 
Te) lied, 0.592 0.597 1.130 
76 = 0.812 0.580 0.592 1.100 
77 ~=—s- 0.504 0.569 0.573 1.090 
78 0.496 0.560 0.566 1.050 — 
79 «= 0. 487 0.544 0.566 1.020 
80 0.479 0.524 0.550 1.000 
81 0.472 0.515 0.536 0.983 
82 0.462 0.495 0.521 0.940 
8 0.453 0.481 0.510 0.906 
84 0.445 0.476 0.510 0.903 
8 0.436 0.462 0.500 0.898 
8 0.425 0.442 0.493 0.867 
87 0.419 0.433 0.481 0.830 
88 0.411 0.428 0.481 0.795 
88 0.402 0.422 0.477 0.773 
90 0.393 0.419 0.468 0.765 
91 0.379 0.410 0.428 0.750 
92 0.374 0.402 0.425 0.719 
$3 0.360 0.382 0.425 0.688 
94 0.345 0.362 0.422 0.680 
9 0.328 0.340 0.396 0.657 
9 0.314 0.311 0.371 0.641 
97 0.300 0.311 0.255 0.580 
98 0.272 0.283 0.255 0.518 
99 ©0255 0.227 0.227 0.453 
100 «360.159 0.190 0.227 0.294 

MEAN 1.381 0.944 1.435 2.978 
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0.481 
0.476 
0.472 
0.464 
0.462 
0.456 
0.450 
0.447 


0.586 
0.580 


0.848 
0.818 
0.814 
0.793 
0.787 
0.771 
0.762 
0.750 
0.742 
0.727 


0.712 
0.705 
0.691 
0.683 
0.680 
0.671 
0.665 
0.649 
0.646 
0.640 


0.631 
0.620 
0.617 
0.606 
0.583 
0.566 
0.547 
0.532 
0.527 
0.520 


0.513 
0.502 
0.496 
0.493 
0.484 
0.476 
0.470 
0.462 
0.456 
0.442 


0.425 
0.419 
0.402 
0.379 
0.360 
0.337 
0.314 
0.314 
0.300 
0.300 
0.258 


1.106 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS  OZHBO11 —- BRONTE CREEK NEAR ZIMMERMAN 
YEARS OF RECORD: 21 STATION AREA: 235 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


29.700 22.700 23.000 28.900 29.700 21.500 10.300 12.900 9.080 12.900 15.700 10.500 17.500 
15.200 7.650 15.700 21.200 21.700 10.100 5.300 6.370 3.970 7.690 8.130 9.380 10.800 
12.600 6.460 14.300 17.600 19.100 8.670 4.470 4.050 3.430 5.780 6.740 8.340 8.210 
10.700 5.970 13.200 16.200 17.100 7.990 3.990 3.370 3.060 4.590 6. 160 7.160 7.700 
9.710 5.510 12.400 15.300 15.500 7.330 3.670 2.880 2.520 3.900 5.590 6.300 7.190 

‘ ‘ ‘ : ‘ 5.130 5.950 6.800 
8.240 4.730 9.630 14.400 14.000 6.400 3.340 2.290 2.290 3.070 4.670 5.140 6. 440 
7.650 4.530 8.410 13.700 13.400 5.970 3.230 2.170 2.140 2.770 4.500 4.870 6.170 
7.080 4.250 7.890 13.200 12.700 5.800 3.110 2.040 2.000 2.520 4.020 4.500 6.000 
6.560 4.170 7.080 12.700 12.100 5.540 3.050 1.940 1.940 2.310 3.820 4.360 5.790 
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10 ~=6.210 3.960 6.570 12.200 11.600 5.350 2.990 1.840 1.760 2.260 3.510 4.160 5. 460 
11 (5.860 3.820 5.950 12.000 11.200 5.100 2.900 1.800 1.700 2.080 3.310 3.990 5.320 
12 5.520 3.720 5.660 11.300 10.700 4.980 2.810 1.700 1.590 2.010 3.050 3.940 5.210 
13 «5.230 3.680 5.380 11.100 10.500 4.850 2.750 1.650 1.540 1.980 2.930 3.870 5. 100 
14 ~— 5.000 3.540 5.100 10.900 10.100 4.690 2.660 1.610 1.500 1.910 2.630 3.790 4.960 
15 = 4.740 3.400 4.840 10.500 9.800 4.620 2.580 1.580 1.450 1.830 2.540 3.740 4.740 
16 = 4.520 3.310 4.470 10.500 9.600 4.470 2.510 1.530 1.400 1.750 2.410 3.710 4.590 
17 ~— 4.300 3.250 4.250 10.300 9.370 4.370 2.410 1.490 1.380 1.710 2.330 3.650 4.420 
18 = 4. 160 3.170 3.900 10.100 9.150 4.280 2.360 1.460 1.360 1.670 2.220 3.610 4.320 
19 4.000 3.110 3.680 9.800 8.960 4.220 2.250 1.440 1.310 1.640 2.160 3.570 4.250 
20 = 3.880 3.030 3.510 9.670 8.780 4.120 2. 180 1.380 1.280 1.600 2.080 3.540 4.220 
21 = 3.740 2.950 3.450 9.570 8.690 4.000 2.130 1.350 1.240 1.530 2.020 3.450 4.190 
22 3.650 2.920 3.370 9.430 8.500 3.960 2.100 1.320 1.220 1.500 1.940 3.400 4.110 
73 23 3.530 2.890 3.200 9.300 8.350 3.910 2.020 1.310 1.190 1.470 1.920 3.340 4.010 
24 3.430 2.830 3.140 9.080 8.160 3.840 1.980 1.270 1.180 1.390 1.880 3.280 3.940 
B 3.340 2.750 2.990 8.920 8.040 3.740 1.950 1.250 1.160 1.340 1.820 3.260 3.890 
2% 3.260 2.680 2.830 8.800 7.830 3.660 1.910 1.230 1.120 1.310 1.790 3.200 3.820 
27 ~—s- 3.160 2.610 2.780 8.600 7.700 3.620 1.880 1.200 1.100 1.260 1.770 3.150 3.770 
28 3.090 2.550 2.690 8.500 7.500 3.550 1.830 1.180 1.080 1.210 1.700 3.110 3.740 
238 = 3.000 2.490 2.660 8.390 7.390 3.500 1.790 1.160 1.060 1.180 1.670 3.030 3.650 
30 = .2.920 2.450 2.580 8.240 7.280 3.430 1.760 1.140 1.050 1.150 1.660 3.000 3.600 
312.830 2.410 2.550 8.070 7.160 3.390 1.710 1.110 1.030 1.100 1.640 2.950 3.590 
322.750 2.350 2.520 8.000 7.050 3.340 1.670 1.080 1.010 1.080 1.620 2.920 3.540 
3 = 2.670 2.270 2.460 7.800 6.930 3.280 1.660 1.080 1.000 1.060 1.610 2.890 3.460 
34. 2.600 2.270 2.440 7.580 6.820 3.280 1.620 1.060 0.983 1.020 1.580 2.830 3.430 
3 2.520 2.270 2.380 7.370 6.680 3.230 1.590 1.040 0.964 0.994 1.550 2.760 3.400 
% 2.460 2.210 2.350 7.110 6.600 3.140 1.570 1.030 0.949 0.974 1.540 2.720 3.350 
37 2.410 2.190 2.290 7.000 6. 460 3.090 1.530 1.010 0.940 0.951 1.500 2.660 3.280 
3 2.350 2.150 2.220 6.800 6.430 3.090 1.500 0.994 0.928 0.927 1.480 2.640 3.200 
38 = 2.280 2.120 2.120 6.650 6.400 3.020 1.480 0.974 0.914 0.912 1.450 2.600 3.150 
40 2.240 2.100 2.020 6.430 6.340 2.970 1.470 0.968 0.895 0.898 1.410 2.560 3.090 
41 2.170 2.070 1.930 6.200 6.210 2.920 1.440 0.955 0.882 0.881 1.370 2.520 3.060 
42, 2.120 2.040 1.870 6.040 6.090 2.890 1.430 0.934 0.875 0.871 1.350 2.470 3.000 
43 2.060 1.980 1.700 5.720 6.030 2.860 1.400 0.922 0.867 0.867 1.310 2.410 2.920 
44 1.980 1.980 1.620 5.660 5.920 2.810 1.370 0.911 0.858 0.852 1.290 2.380 2.810 
45 1.940 1.950 1.620 5.490 5.850 2.800 1.350 0.901 0.841 0.841 1.270 2.350 2.750 
46 1.890 1.900 1.610 5.380 5.720 2.760 1.340 0.886 0.824 0.827 1.240 2.300 2.670 
47 —- 1.840 1.870 1.590 5.130 5.610 2.740 1.320 0.878 0.816 0.818 1.210 2.250 2.650 
48 1.790 1.840 1.590 5.050 5.500 2.700 1.320 0.850 0.799 0.812 1.190 2.210 2.610 
49 1.750 1.810 1.560 4.990 5.440 2.660 1.300 0.835 0.789 0.804 1.170 2.150 2.550 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 0248011 BRONTE CREEK NEAR ZIMMERMAN 
YEARS OF RECORD: 21 STATION AREA: 235 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


50. —s:«11.690 1.780 1.550 4.910 5.340 2.620 1.290 0.807 0.779 0.798 1.150 2.110 2.520 
51 —- 1.650 1.760 1.530 4.790 5.250 2.560 1.280 0.784 0.763 0.780 1.130 2.080 2.500 
521.620 1.750 1.490 4.680 5.210 2.510 1.250 0.779 0.755 0.771 1.100 2.040 2.460 
531.590 1.740 1.460 4.530 5.130 2.490 1.250 0.770 0.744 0.765 1.080 1.980 2.430 
54 —s- 1.550 1.700 1.430 4.450 5.080 2.450 1.230 0.760 0.736 0.756 1.060 . 890 2.390 
55 1.520 1.670 1.420 4.220 4.980 2.410 1.230 0.750 0.728 0.748 1.030 1.860 2.370 
56s: 1.490 1.630 1.420 4.110 4.830 2.390 1.210 0.733 0.720 0.739 1.020 1.830 2.350 
57 —s- 1.450 1.610 1.400 3.990 4.750 2.350 1.200 0.728 0.708 0.731 1.010 1.760 2.310 
58 = 1.420 1.590 1.390 3.940 4.680 2.340 1.180 0.722 0.697 0.725 0.990 1.730 2.270 
59 —s-1.380 1.560 1.360 3.780 4.590 2.310 1.170 0.711 0.688 0.716 0.973 1.680 2.220 
60 =: 1.350 1.540 1.310 3.710 4.530 2.270 1.170 0.708 0.682 0.711 0.940 1.630 2.170 
61 =1.310 1.520 1.270 3.650 4.470 2.230 1.150 0.699 0.677 0.708 0.920 1.610 2.150 
62 1.290 1.510 1.250 3.540 4.400 2.200 1.140 0.691 0.668 0.699 0.900 1.570 2.120 
63 1.250 1.500 1.250 3.430 4.300 2.170 1.120 0.685 0.657 0.685 0.895 1.560 2.100 
64 =: 1.220 1.500 1.200 3.400 4.250 2.150 1.110 0.680 0.651 0.673 0.883 1.510 2.040 
6 1.190 1.500 1.190 3.300 4.220 2.120 1.100 0.671 0.640 0.668 0.869 1.480 1.980 
66 =: 1.160 1.470 1.160 3.260 4.160 2.080 1.090 0.663 0.630 0.657 0.858 1.440 1.940 
67 ~—-:1.130 1.420 1.130 3.260 4.080 2.080 1.080 0.657 0.623 0.646 0.850 1.400 1.890 
68 1.100 1.400 1.120 3.200 4.050 2.040 1.070 0.654 0.612 0.640 0.833 1.370 1.870 
68 1.070 1.360 1.100 3.140 3.990 2.020 1.050 0.648 0.606 0.634 0.827 1.350 1.850 
1.050 1.340 1.080 3.060 3.940 1.990 1.050 0.645 0.600 0.629 0.809 1.300 1.810 

7) 861,020 1.320 1.060 2.970 3.850 1.940 1.030 0.631 0.593 0.623 0.784 1.260 1.800 
72 ~=—«(0.991 1.310 1.040 2.890 3.790 1.930 1.010 0.623 0.580 0.623 0.776 1.240 1.760 
73 (0.968 1.300 1.030 2.800 3.710 1.900 1.000 0.617 0.572 0.612 0.765 1.190 1.730 
74 ~=—-0.987 1.280 1.020 2.760 3.570 1.880 0.988 0.612 0.566 0.602 0.750 1.180 1.690 
% 0.912 1.220 1.000 2.730 3.510 1.840 0.977 0.602 0.561 0.598 0.742 1.150 1.660 
76 = 0.886 1.190 0.980 2.660 3.450 1.810 0.960 0.592 0.555 0.589 0.733 1.120 1.640 
77 «(0.864 1.150 0.967 2.550 3.400 1.800 0.940 0.583 0.547 0.581 0.719 1.080 1.630 
78 ~=0.841 1.120 0.949 2.450 3.280 1.770 0.931 0.568 0.541 0.573 0.711 1.060 1.590 
73 ~=—«0.810 1.070 0.934 2.380 3.230 1.720 0.923 0.561 0.538 0.566 0.705 1.050 1.560 
80 0.782 1.080 0.920 2.320 3. 180 1.690 0.905 0.555 0.532 0.549 0.692 1.030 1.540 
81 0.760 1.000 0.860 2.280 3.140 1.670 0.888 0.547 0.521 0.539 0.679 0.993 1.500 
82 0.736 0.940 0.830 2.180 3.090 1.640 0.867 0.538 0.515 0.529 0.668 0.971 1.460 
83 0.716 0.720 0.800 2.060 3.030 1.600 0.861 0.532 0.500 0.521 0.660 0.960 1.420 
84 0.699 0.600 0.790 1.950 2.950 1.570 0.844 0.523 0.493 0.513 0.654 0.915 1.400 
8 0.679 0.572 0.765 1.850 2.920 1.550 0.838 0.513 0.481 0.499 0.646 0.887 1.370 
8 0.660 0.558 0.700 1.830 2.860 1.510 0.810 0.501 0.476 0.493 0.637 0.867 1.330 
87 = 0.643 0.538 0.670 1.770 2.780 1.490 0.784 0.494 0.470 0.481 0.633 0.861 1.300 
88 0.626 0.538 0.634 1.700 2.740 1.450 0.776 0.490 0.464 0.467 0.623 0.844 1.300 
89 0.612 0.530 0.595 1.550 2.670 1.440 0.759 0.481 0.459 0.457 0.614 0.810 1.300 
90 0.595 0.515 0.540 1.520 2.610 1.400 0.736 0.476 0.450 0.447 0.603 0.756 1.260 
91. 0.570 0.507 0.510 1.390 2.520 1.370 0.708 0.467 0.442 0.439 0.595 0.708 1.210 
92 0.549 0.500 0.498 1.190 2.510 1.340 0.695 0.459 0.433 0.433 0.567 0.674 1.180 
83 0.533 0.483 0.490 1.090 2.430 1.300 0.681 0.450 0.428 0.430 0.561 0.660 1.150 
9 0.513 0.487 0.480 1.080 2.360 1.250 0.657 0.447 0.413 0.422 0.544 0.637 1.020 
9S 0.496 0.481 0.453 0.934 2.290 1.200 0.646 0.439 0.400 0.416 0.527 0.620 0.878 
9 0.476 0.479 0.447 0.900 2.230 1.170 0.634 0.433 0.374 0.399 0.515 0.600 0.765 
97 =: 0.455 0.464 0.425 0.736 2.120 1.120 0.600 0.408 0.365 0.382 0.505 0.583 0.665 
98 0.433 0.456 0.425 0.640 2.030 1.060 0.561 0.394 0.345 0.374 0.496 0.564 0.631 
99 0.399 0.311 0.425 0.590 1.780 0.973 0.515 0.340 0.328 0.357 0.470 0.541 0.614 
100 =(0..286 0.311 0.419 0.500 1.610 0.934 0.433 0.289 0.286 0.328 0.433 0.459 0.600 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 0248012 GRINDSTONE CREEK NEAR ALDERSHOT 
YEARS OF RECORD: 21 STATION AREA: 82.6 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0 33.000 17.000 18.000 33.000 24.200 10.500 4.250 2.860 6.650 5.100 5.010 10.300 11.700 
1 8.210 6.940 10.900 12.900 10.500 3.880 2.080 1.030 2.100 2.240 2.260 5.010 5.660 
2 ~=6.070 5.100 9.490 11.300 8.470 2.730 1.570 0.770 1.070 1.630 1.950 3.880 4.130 
3 5.060 4.080 8.350 9.800 6.570 2.550 1.210 0.646 0.735 1.280 1.590 3.270 3.510 
4 4,330 3.230 7.160 8.350 5.830 2.220 1.000 0.532 0.603 0.998 1.400 2.800 2.990 
5 3.790 2.860 6.300 7.930 5.580 2.050 0.906 0.479 0.553 0.761 1.200 2.480 2.780 
6 3.280 2.120 5.600 7.460 5.180 910 0.875 0.433 0.473 0.688 1.090 2.290 2.670 
y 2810 1.980 5.080 7.160 4.960 1.820 0.811 0.416 0.445 0.623 1.000 2.070 2.550 
8 2.710 1.780 4.420 6.880 4.790 1.700 0.786 0.391 0.381 0.592 0.906 1.910 2.380 
9 2.490 1.700 4.000 6.630 4.730 1.610 0.733 0.354 0.362 0.564 0.841 1.850 2.290 
10 =. 2.270 1.600 3.600 6.170 4.530 1.560 0.711 0.340 0.331 0.541 0.773 1.750 2.200 
112.140 1.420 3.260 6.090 4.300 1.490 0.686 0.334 0.311 0.456 0.711 1.640 2.100 
12 1.960 1.330 2.920 5.830 4.110 1.450 0.674 0.314 0.300 0.424 0.650 1.530 1.970 
131.810 1.260 2.660 5.690 3.910 1.400 0.636 0.300 0.278 0.390 0.617 1.390 1.920 
141.700 1.200 2.460 5.580 3.600 1.360 0.612 0.289 0.249 0.348 0.561 1.280 1.780 
15 1.580 1.150 2.350 5.300 3.410 1.330 0.564 0.278 0.238 0.328 0.532 1.230 1.700 
161.470 1.120 2.210 5.150 3.310 1.260 0.552 0.272 0.229 0.311 0.494 1.190 1.640 
171.400 1.060 1.980 4.960 3.210 1.230 0.535 0.263 0.222 0.292 0. 466 1.140 1.580 
18 ~=—- 1.300 1.010 1.690 4.820 3.140 1.210 0.518 0.249 0.210 0.282 0.442 1.100 1.520 
19 =: 1.240 0.991 1.490 4.730 3 1.170 0.505 0.245 0.204 0.266 0.411 1.050 1.450 
201.180 0.934 1.420 4.560 3.010 1.120 0.496 0.232 0.200 0.255 0.391 1.010 1.420 
23 «1A 0.918 1.370 4.390 2.940 1.080 0.486 0.227 0.195 0.246 0.374 0.965 1.380 
22 ~=1.060 0.899 1.250 4.220 2.880 1.050 0.476 0.223 0.187 0.238 0.356 0.920 1.330 
23 ~=-:1.010 0.870 1.130 4.160 2.820 1.040 0.464 0.217 0.181 0.230 0.345 0.900 1.280 
24 «0.960 0.850 1.020 4.110 2.700 1.010 0.450 0.214 0.178 0.220 0.334 0.850 1.250 
2 0.917 0.821 0.934 3.960 2.570 0.982 0.440 0.210 0.176 0.215 0.320 0.805 1.210 
2 = 0.878 0.785 0.892 3.820 2.520 0.955 0.433 0.207 0.170 0.212 0.303 0.782 1.190 
27 — (0.844 0.750 0.850 3.680 2.450 0.937 0.419 0.198 0.167 0.199 0.294 0.759 1.160 
28 =—0.800 0.708 0.800 3.610 2.320 0.919 0.401 0.195 0.160 0.192 0.286 0.750 1.130 
279 =O. 765 0.694 0.780 3.430 2.260 0.909 0.393 0.190 0.157 0.184 0.278 0.713 1.090 
3 0.733 0.666 0.750 3.340 2.190 0.889 0.378 0.187 0.151 0.181 0.272 0.702 1.040 
31 0.705 0.651 0.736 3.280 2.130 0.861 0.357 0.184 0.150 0.178 0.266 0.685 1.000 
320.680 0.623 0.708 3.060 2.100 0.841 0.350 0.179 0.147 0.175 0.263 0.675 0.991 
K< a) 0.623 0.694 3.000 2.040 0.828 0.340 0.178 0.145 0.167 0.255 0.663 0.951 
34 = 0.629 0.595 0.680 2.970 2.020 0.810 0.326 0.172 0.142 0.161 0.244 0.640 0.920 
3 =: 0.609 0.572 0.663 2.920 1.960 0.793 0.321 0.168 0.142 0.158 0.238 0.630 0.899 
3% = 0.586 0.563 0.650 2.850 1.920 0.787 0.314 0.164 0.138 0.155 0.233 0.610 0.878 
37 (0.564 0.556 0.630 2.820 1.890 0.772 0.309 0.161 0.136 0.150 0.232 0.592 0.860 
380.547 0.541 0.623 2.740 1.820 0.759 0.303 0.158 0.135 0.149 0.224 0.560 0.850 
38 (0.530 0.532 0.609 2.700 1.750 0.748 0.299 0.156 0.131 0.147 0.218 0.541 0.841 
40 0.510 0.530 0.600 2.640 1.690 0.728 0.291 0.151 0.128 0.143 0.210 0.527 0.799 
41 0.493 0.515 0.595 2.600 1.640 0.716 0.286 0.150 0.127 0.139 0.204 0.510 0.776 
42 0.479 0.510 0.580 2.550 1.610 0.694 0.278 0.145 0.125 0.136 0.198 0.501 0.746 
43 0.462 0.510 0.566 2.500 1.580 0.682 0.275 0.142 0.124 0.133 0.195 0.490 0.732 
44 0.447 0.500 0.549 2.420 1.570 0.685 0.269 0.137 0.122 0.127 0.190 0.483 0.708 
45 0.430 0.490 0.538 2.390 1.530 0.657 0.264 0.138 0.119 0.124 0.190 0.473 0.682 
46 0.419 0.481 0.527 2.320 1.500 0.639 0.258 0.135 0.116 0.120 0.185 0.462 0.668 
47 0.402 0.480 0.518 2.270 1.470 0.623 0.249 0.133 0.116 0.116 0.181 0.456 0.651 
48 0.385 0.470 0.500 2.250 1.440 0.614 0.249 0.130 0.113 0.115 0.179 0.439 0.629 
48 0.371 0.465 0.490 2.190 1.410 0.597 0.245 0.129 0.113 0.113 0.178 0.422 0.620 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 21 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 = 0.358 0.453 0.481 2.160 
51 = 0.345 0.442 0.473 2.120 
52. 0.335 0.439 0.455 1.980 
53. -0.323 0.425 0.442 1.860 
540.311 0.420 0.440 1.830 
55 0.300 0.410 0.430 1.790 
56 = 0.289 0.396 0.425 1.760 
57. —s«0..280 0.385 0.417 1.700 
58 0.269 0.375 0.408 1.660 
59 0.262 0.368 0.400 1.600 
6 0.251 0.362 0.392 1.540 
61 890.244 0.350 0.380 1.500 
62 0.237 0.342 0.370 1.440 
6 0.229 0.335 0.360 1.400 
64 360.221 0.329 0.354 1.330 
6 0.215 0.319 0.345 1.300 
6 0.209 0.312 0.340 1.250 
67 ~=©0.200 0.308 0.327 1.220 
68 0.195 0.302 0.311 1.160 
0.187 0.295 0.294 1.130 

0.181 0.292 0.283 1.100 
71s. 176 0.283 0.272 1.060 
72 ~=—«0.168 0.283 0.263 1.020 
73 ~~ «OO. 161 0.275 0.255 0.960 
74 ~=—(0.155 0.268 0.249 0.920 
7% «0.150 0.261 0.244 0.878 
76 = (0.146 0.255 0.238 0.844 
7 ~=0.142 0.248 0.235 0.787 
78 = 0.136 0.244 0.230 0.756 
739 —s(0.. 133 0.238 0.227 0.714 
80 0.130 0.228 0.224 0.697 
81 0.125 0.221 0.215 0.622 
82 0.119 0.217 0.210 0.575 
83 0.116 0.211 0.205 0.568 
8 0.112 0.204 0.202 0.560 
8 0.108 0.193 0.200 0.500 
8 0.105 0.176 0.198 0.470 
87 =: 0.102 0.147 0.190 0.452 
88 0.096 0.142 0.181 0.410 
89 0.093 0.139 0.170 0.334 
90 0.091 0.136 0. 164 0.315 
91 0.088 0.130 0.159 0.300 
$2 0.083 0.108 0.153 0.272 
$3 0.079 0.102 0.144 0.255 
94 0.076 0.096 0.139 0.235 
$ 0.074 0.093 0.133 0.200 
96 0.068 0.093 0.120 0.184 
97 0.065 0.090 0.102 0.159 
$8 0.059 0.080 0.095 0.116 
99 0.051 0.062 0.091 0.102 

100 =—-0.027 0.054 0.085 0.099 

MEAN 0.919 0.823 1.308 2.906 
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APRIL 


BSRREE 


RG ° 
ty 
oO 


.190 


GRINDSTONE CREEK NEAR ALDERSHOT 


MAY 


JUNE 


JULY 


0.127 
0.125 
0.125 
0.121 
0.119 
0.116 
0.114 
0.113 
0.110 
0.110 


0.108 
0.108 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.110 
0.108 
0.108 
0.105 
0.105 
0.105 


0.110 
0.108 
0.108 
0.108 
0.105 
0.103 
0.102 
0.100 
0.099 
0.096 


0.096 
0.094 
0.093 
0.083 
0.082 
0.091 
0.088 
0.088 


0.174 
0.170 
0.164 
0.159 
0.159 
0.153 
0.150 
0.150 
0.144 
0.142 


0.142 
0.139 
0.136 
0.136 
0.136 
0.133 
0.133 
0.130 
0.130 
0.127 


0.127 
0.125 
0.124 
0.122 
0.119 
0.116 
0.115 
0.113 
0.112 
0.110 


0.108 
0.106 
0.105 
0.102 
0.100 
0.098 
0.095 
0.093 


0.407 
0.399 
0.387 
0.382 
0.365 
0.358 
0.345 
0.334 
0.323 
0.311 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: = 19 STATION AREA: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 
0 7.390 2.350 3.790 
1 2.740 1.450 2.740 
2 = 2.160 1.200 2.040 
3 1.760 0.932 1.670 
4 1.580 0.888 1.370 
5 1.480 0.875 1.260 
6 1.300 0.858 1.170 
7 e210 0.830 1.020 
8 1.140 0.815 0.979 
9 1.070 0.804 0.908 
10 ~=1.020 0.796 0.868 
11 —-:0.973 0.779 0.824 
12 0.930 0.767 0.799 
13 0.889 0.754 0.781 
14 (0.861 0.733 0.744 
15 0.840 0.725 0.728 
16 =-0.810 0.709 0.716 
170.798 0.693 0.705 
18 =©0.773 0.680 0.691 
19 60.753 0.673 0.671 
2 80.730 0.662 0.665 
21 «(0.714 0.654 0.651 
2 ~=0.697 0.630 0.644 
23 = «0.679 0.609 0.632 
24 ~=0.668 0.600 0.617 
2 0.657 0.589 0.606 
2 30.644 0.575 0.600 
27 ~=—s(0.634 0.566 0.589 
28 = 0.622 0.560 0.578 
23 ~=s«0..609 0.555 0.575 
300.601 0.550 0.565 
31 0.892 0.543 0.556 
320.586 0.538 0.553 
33 0.578 0.532 0.548 
34 ~=«(0.571 0.524 0.538 
3 0.564 0.519 0.530 
3% 0.555 0.513 0.525 
37—s«0.549 0.510 0.523 
3 = 0.541 0.507 0.521 
380.534 0.501 0.520 
40 0.527 0.496 0.513 
410.521 0.493 0.510 
42 0.517 0.487 0.510 
43 0.510 0.481 0.504 
44 0.504 0.480 0.500 
45 0.499 0.476 0.495 
4 0.493 0.475 0.490 
47 = 0.489 0.470 0.482 
48 0.481 0.464 0.481 
49 0.476 0.464 0.476 
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02HB013 
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CREDIT RIVER NEAR ORANGEVILLE 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


2.640 
1.440 
1.020 
0.893 
0.801 
0.736 
0.682 
0.652 
0.641 
0.640 


3.070 
2.170 
1.730 


2.200 
1.620 
1.170 
1.040 
0.957 
0.889 
0.851 
0.833 
0.782 
0.761 


0.739 
0.721 
0.701 
0.691 
0.671 
0.663 
0.656 
0.646 
0.631 
0.609 


0.595 
0.585 
0.574 
0.566 
0.558 
0.553 
0.541 
0.536 
0.532 
0.527 


0.524 
0.518 
0.517 
0.512 
0.504 
0.501 
0.498 
0.493 
0.490 
0.484 


0.481 
0.476 
0.472 
0.464 
0.462 
0.456 
0.455 
0.450 
0.447 
0.442 


3.000 
1.460 
1.230 
1.190 
1.150 
1.070 
1.030 
0.989 
0.952 
0.912 


0.873 
0.849 
0.827 
0.808 
0.787 
0.767 
0.750 
0.739 
0.722 
0.714 


0.699 
0.688 
0.680 
0.671 
0.667 
0.660 
0.654 
0.646 
0.637 
0.625 


0.623 
0.620 
0.617 
0.609 
0.603 
0.595 
0.591 
0.589 
0.586 
0.580 


0.578 
0.572 
0.566 
0.561 
0.558 
0.549 
0.541 
0.538 
0.532 
0.527 


3.220 
1.870 
1.540 
1.320 
1.210 
1.140 
1.060 
1.010 
0.982 
0.949 


0.902 
0.886 
0.854 
0.844 
0.830 
0.806 
0.793 
0.767 
0.742 
0.729 


0.719 
0.705 
0.682 
0.665 
0.657 
0.647 
0.641 
0.634 
0.623 
0.609 


0.603 
0.596 
0.589 
0.586 
0.580 
0.578 
0.576 
0.572 
0.566 
0.564 


0.561 
0.552 
0.549 
0.546 
0.543 
0.537 
0.532 
0.528 
0.527 
0.524 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


62.2 


YEARS OF RECORD: = 19 STATION AREA: 

PER ANNUAL = JANUARY FEBRUARY MARCH 
50. = -0..473 0.456 0.476 0.640 
51-0. 467 0.456 0.467 0.619 
52 0.462 0.453 0.462 0.612 
530.456 0.439 0.456 0.597 
540.452 0.439 0.450 0.586 
55 0.446 0.436 0.445 0.582 
56 «0.489 0.425 0.439 0.575 
57 —s«0.. 486 0.419 0.433 0.561 
58 =: 0.430 0.418 0.430 0.552 
590.425 0.413 0.425 0.544 
60 80.419 0.408 0.419 0.535 
61 0.416 0.399 0.416 0.530 
62 (0.411 0.396 0.411 0.521 
63 0.406 0.390 0.408 0.519 
64 0.402 0.388 0.408 0.510 
65 0.399 0.385 0.402 0.501 
6 0.304 0.382 0.400 0.493 
67 =: 0.391 0.380 0.394 0.486 
68 0.386 0.380 0.387 0.476 
0.382 0.379 0.379 0.470 
70 =: 0.379 0.374 0.377 0.459 
71 ~—-:0.376 0.371 0.374 0.447 
72 ~=0.369 0.369 0.366 0.438 
73 (0.365 0.367 0.360 0.431 
74 ~~ 0.360 0.364 0.355 0.428 
7% 0.354 0.360 0.351 0.425 
7 =©0.350 0.354 0.343 0.419 
77 sO0.345 0.346 0.340 0.411 
78 ~=0..340 0.340 0.338 0.405 
79 =—(0..335 0.337 0.332 0.401 
8 0.331 0.332 0.331 0.396 
81 0.326 0.323 0.329 0.385 
82 0.320 0.318 0.326 0.382 
8 0.314 0.317 0.325 0.374 
84 =—0..311 0.314 0.320 0.351 
8 0.306 0.314 0.318 0.345 
8 0.300 0.311 0.316 0.337 
87 0.294 0.311 0.306 0.300 
88 0.286 0.311 0.306 0.290 
89 0.276 0.309 0.300 0.286 
90 0.266 0.309 0.275 0.269 
91 0.255 0.309 0.22 0.252 
$2 0.246 0.297 0.238 0.229 
% 0.238 0.283 0.227 0.219 
9% 0.227 0.258 0.221 0.215 
$ 0.218 0.252 0.212 0.212 
9 0.210 0.238 0.210 0.204 
97 ~=—s-«0.. 198 0.215 0.201 0.198 
98 0.187 0.204 0.190 0.187 
99 60.164 0.184 0.187 0.170 
100 «=—-0.048 0.153 0.167 0.153 

MEAN 0.602 0.508 0.572 0.928 


0248013 


APRIL 


CREDIT RIVER NEAR ORANGEVILLE 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.520 
0.515 
0.508 
0.501 
0.497 
0.494 
0.490 
0. 483 
0.479 
0.473 


0.467 
0.462 
0.457 
0.456 
0.453 
0.450 
0.447 
0.442 
0.437 
0.434 


0.428 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS O2HB016 BRONTE CREEK AT PROGRESTON 
YEARS OF RECORD: 7 STATION AREA: 124 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH = APRIL-MAY) = UNE. = JULY.=—s AUGUST = SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
0 14.800 4.400 7.100 11.300 14.800 4.810 3.000 1.180 2.940 5.220 3.070 2.970 8.450 
1 7.890 3.700 6.830 8.520 11.300 4.080 2.560 0.947 1.650 3.650 3.010 2.770 6.630 
2 6.460 3.550 6.720 7.560 10.600 3.680 2.190 0.935 1.530 2.650 2.860 2.680 6.000 
3 5.650 3.300 5.840 7.380 10.300 3.480 2.020 0.914 1.450 2.350 2.750 2.550 5.030 
4 5.160 3.160 5.290 7.130 9.940 3.250 1.960 0.876 1.380 2.220 2.240 2.520 4.640 
5 4.810 2.950 5.010 6.650 9.120 3.230 1.860 0.848 1.350 1.970 1.860 2.460 4.200 
6 4.490 2.900 4.760 6.220 8.830 3.070 1.820 0.787 1.180 1.570 1.690 2.430 3.840 
7 4.230 2.8830 4.670 6.180 8.520 3.040 1.800 0.774 1.100 1.420 1.670 2.410 3.660 
8 3.940 2.800 4.580 6.060 8.180 2.980 1.750 0.764 1.090 1.360 1.600 2.370 3.180 
9 3.620 2.750 4.460 5.920 7.800 2.950 1.680 0.761 1.040 1.930 1.540 2.340 2.950 
10 3.310 2.650 4.000 5.780 7.760 2.830 1.650 0.744 1.080 1.290 1.480 2.260 2.850 
11 3.100 2.550 3.740 «= 5.690» 7.080» 2.810 ©1880 0.727 Ss «0.978 = 1.220 1.440 2.190 2.830 
12 2.970 2.520 3.400 5.530 6.920 2.760 1.550 0.709 0.944 1.200 1.340 2.160 2.710 
138 2.820 2.490 2.990 5.430 6.670 2.730 1.490 0.698 0.910 1.180 1.320 2.140 2.700 
14 2.710 2.490 2.710 5.380 6.460 2.640 1.440 0.692 0.888 1.130 1.280 2.110 2.650 
15 2.560 2.300 2.410 5.250 6.050 2.620 1.410 0.671 0.878 1.080 1.260 2.090 2.560 
16 2.470 «2.200 -2.150 = «5.240 «= 5.980 = 2.600 s«*1.400 (0.658 = 0.870) *1.080 1.280) 2.080 2.490 
17 2.380 2.140 «= 2.090 «5.190 «5.720 2.580 =s*1.380 (0.470.836 = 1.080 1.200 2.070 2.420 
18 2.250 2.060 1.900 5.100 5.650 2.470 1.310 0.681 0.809 1.020 1.160 2.040 2.360 
19 2.160 2.000 1.770 4.930 5.580 2.420 1.200 0.615 0.794 1.000 1.150 2.000 2.340 
2 2.090 2.00 1.720 4.870 5.550 2.400 1.280 0.597 0.774 0.978 1.070 1.970 2.240 
21 2.010 1.930 1.680 4.820 5.330 2.300 1.210 0.588 0.764 0.830 1.010 1.920 2.210 
2 1.900 1.990 1.650 4.750 5.160 2.260 1.190 0.582 0.732 0.741 0.959 1.910 2.190 
7% 1.890 1.920 1.580 4.640 5.150 2.210 1.170 0.574 0.727 0.724 0.947 1.850 2.120 
24 «(1.840 «= «1.850 «1.500 4.470 4.970 2.180 *1.150 0.566 = (0.707 s«0.671 ss 0.901—S «1.800 2.090 
2% 1.780 1.840 1.470 4.340 4.970 2.110 1.000 0.556 0.680 0.626 0.880 1.740 1.980 
2% 1.720 1.800 1.440 4.310 4.960 2.090 1.070 0.553 0.662 0.618 0.876 1.730 1.870 
27 1.670 «1.770 ~='1.400 «4.280» 4.920 2.070 «1.040 = 0.544 (0.657 0.888 = 0.872 «1.590 ‘1.880 
2 1.640 1.750 1.380 4.180 4.800 2.040 1.030 0.539 0.642 0.589 0.847 1.550 1.790 
2 «41.580 1.7830 «1.380 4.100 4.740 = 2.000 s«*1.010 0.533 0.686 = 0.582 0.728 = 1.480 1.740 
30 1.530 1.660 1.280 3.760 4.660 1.970 0.987 0.523 0.614 0.566 0.709 1.430 1.710 
31 1.490 1.640 1.250 3.680 4.590 1.970 0.958 0.521 0.596 0.540 0.693 1.420 1.700 
$2 1.440 «1.600 «1.200 3.520 4.540 s*1.980 0.954 = 0.520 0.582 0.521 0.685 1.410 ‘1.680 
$3 1.410 1.580 1.150 3.490 4.490 1.940 0.953 0.508 0.566 0.507 0.677 1.330 = 1.610 
34 1.370 1.550 1.100 3.310 4.450 1.900 0.940 0.506 0.559 0.500 0.673 1.310 1.600 
9 1.310 1.520 1.080 3.240 4.420 1.800 0.914 0.501 0.555 0.498 = 0.671 1.270 1.550 
3 1.270 1.490 1.080 3.040 4.390 1.800 0.908 0.497 0.541 0.488 = 0.658 1.250 1.530 
37 (1.220 1.460 1.070 2.980 4.380 1.880 0.902 0.492 0.537 0.486 0.649 1.220 1.510 
38 1.180 1.410 1.080 2.960 4.360 1.870 0.889 0.490 0.531 0.484 0.634 = 1.170 1.490 
39 «1.150 1.400 1.080 2.790 4.330 1.840 0.877 0.488 0.521 0.481 0.628 = 1.170 1.470 
1.10 1.310 1.040 2.750 4.230 1.830 0.862 0.484 0.512 0.478 = 0.620 1.120 1.420 
41.080 ~=s«*1.280=S«s«*1.080S's«2.590 04.180 s«'1.820 0.861 «= 0.478 = 0.504 0.474 0.612, 1.060 1.380 
42 1.040 «1.220 »=—«*1.020-s« 2.500 4.160 »=s-*1.800 0.855 0.476 0.495 0.473 0.601 1.040 1.340 
4 1.020 1.100 1.010 2.380 4.130 1.780 0.847 0.474 «= 0.490 0.470 0.589 1.020 1.310 
440.983 «1.100 s«0.991Ss«2.370 0 4.050-Ss«*1.770 «00.838 )= (0.473 0.487 0.467) 0.596 0.974 1.280 
45 0.978 1.000 0.980 2.300 3.960 1.720 0.882 0.469 0.480 0.464 = 0.586 0.932 1.280 
4% 0.90 1.070 0.979 2.280 3.920 1.680 0.824 0.468 0.477 0.459 (0.584 0.922, 1.240 
47 0.947 1.040 +«=«0.980S«=«2.170 «3.880 «*1.650 «0.816 «(0.484 0.467 0.458 0.583 0.906 1.220 
4% 0927 1.00 0.95 2.150 3.820 1.640 0.803 0.460 0.449 0.453 0.575 0.902, 1.200 
9 0.08 1.000 0.990 2,000 3.730 1.610 0.793 0.455 0.444 0.452 0.568 0.900 1.180 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


BS2BRLVBI2B SEASHBLBERLLS 


=i} 


124 


7 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0.889 0.990 0.944 2.050 
0.872 0.978 0.860 2.020 
0.855 0.970 0.820 2.010 
0.830 0.964 0.750 1.980 
0.816 0.963 0.720 1.920 
0.791 0.962 0.700 1.890 
0.770 0.960 0.690 1.860 
0.741 0.960 0.680 1.780 
0.719 0.959 0.660 1.760 
0.700 0.942 0.645 1.690 
0.680 0.910 0.630 1.680 
0.663 0.867 0.618 1.640 
0.642 0.843 0.570 1.640 
0.626 0.8830 0.550 1.610 
0.610 0.780 0.550 1.590 
0.596 0.710 0.530 1.580 
0.583 0.690 0.510 1.530 
0.570 0.642 0.480 1.500 
0.560 0.620 0.465 1.440 
0.547 0.590 0.450 1.390 
0.535 0.570 0.430 1.370 
0.522 0.5835 0.427 1.220 
0.514 0.510 0.420 1.160 
0.504 0.500 0.420 1.130 
0.496 0.480 0.410 1.040 
0.489 0.480 0.410 1.030 
0.480 0.470 0.400 0.991 
0.474 0.465 0.400 0.971 
0.469 0.460 0.400 0.960 
0.460 0.460 0.395 0.949 
0.453 0.450 0.390 0.940 
0.445 0.450 0.390 0.920 
0.434 0.440 0.388 0.889 
0.427 0.480 0.385 0.871 
0.420 0.420 0.380 0.850 
0.412 0.420 0.380 0.830 
0.403 0.410 0.380 0.820 
0.396 0.405 0.380 0.800 
0.389 0.395 0.375 0.719 
0.384 0.380 0.375 0.601 
0.376 0.370 0.370 0.595 
0.370 0.365 0.370 0.586 
0.365 0.365 0.370 0.580 
0.355 0.355 0.367 0.580 
0.347 0.350 0.365 0.575 
0.338 0.345 0.360 0.550 
0.328 0.338 0.355 0.520 
0.309 0.335 0.348 0.480 
0.289 0.330 0.338 0.460 
0.246 0.328 0.330 0.430 
0.201 0.325 0.330 0.420 
1.470 1.304 1.422 2.850 
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BRONTE CREEK AT PROGRESTON 
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AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
0.437 0.449 0.562 0.895 1.170 
0.434 0.440 0.559 0.882 1.150 
0.432 0.439 0.553 0.872 1.140 
0.428 0.436 0.548 0.869 1.080 
0.425 0.433 0.535 0.867 1.080 
0.424 0.430 0.535 0.864 1.080 
0.420 0.429 0.533 0.830 1.080 
0.418 0.427 0.528 0.819 1.050 
0.418 0.423 0.527 0.804 1.080 
0.412 0.421 0.522 0.791 1.000 
0.412 0.417 0.521 0.773 0.997 
0.411 0.407 0.515 0.756 0.987 
0.410 0.405 0.512 0.739 0.981 
0.402 0.404 0.511 0.733 0.980 
0.392 0.403 0.507 0.711 0.958 
0.389 0.400 0.504 0.702 0.943 
0.387 0.400 0.501 0.675 0.940 
0.385 0.398 0.496 0.667 0.927 
0.382 0.397 0.493 0.663 0.922 
0.375 0.396 0.492 0.623 0.917 
0.374 0.396 0.490 0.617 0.909 
0.368 0.394 0.483 0.597 0.894 
0.365 0.389 0.481 0.582 0.891 
0.355 0.388 0.480 0.555 0.870 
0.352 0.384 0.478 0.548 0.859 
0.348 0.382 0.474 0.533 0.852 
0.347 0.380 0.473 0.522 0.848 
0.344 0.376 0.468 0.520 0.833 
0.344 0.373 0.467 0.519 0.828 
0.336 0.372 0.461 0.517 0.824 
0.328 0.371 0.459 0.505 0.821 
0.324 0.365 0.453 0.503 0.816 
0.320 0.31 0.433 0.502 0.796 
0.316 0.358 0.425 0.497 0.791 
0.309 0.355 0.409 0.495 0.759 
0.300 0.350 0.405 0.494 0.739 
0.286 0.349 0.396 0.492 0.711 
0.280 0.340 0.391 0.490 0.691 
0.274 0.337 0.388 0.486 0.685 
0.266 0.331 0.385 0.482 0.680 
0.263 0.322 0.385 0.473 0.654 
0.261 0.288 0.370 0.467 0.650 
0.260 0.283 0.369 0.464 0.646 
0.258 0.269 0.365 0.459 0.634 
0.249 0.265 0.357 0.458 0.629 
0.244 0.258 0.338 0.456 0.596 
0.241 0.256 0.336 0.450 0.580 
0.232 0.246 0.326 0.440 0.580 
0.221 0.244 0.301 0.437 0.570 
0.218 0.238 0.259 0.424 0.560 
0.201 0.221 0.235 0.412 0.560 
0.580 0.698 0.794 1.174 1.656 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


37 STATION AREA: 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
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BEASAESSAS BISVSRLBKRLBS BBUBRRBRVB 


106.000 204.000 


34.800 
25.500 
18.200 
14.000 
11.800 
10.600 
9.060 
8.780 
8.780 


8.780 
7.610 
7.080 
7.080 
6.820 
6.500 
6.140 


85.000 
60.000 
49.100 
35.100 
28.900 
23.800 
19.700 
17.600 
16.300 


15.000 
13.400 
12.600 
12.600 
12.100 
11.000 
10.200 

9.670 

8.330 

7.360 


6.820 
6.370 
5.950 
5.780 
5.650 
5.380 
5. 100 
4.980 
4.870 
4.700 


4.530 
4.300 
4.190 
4.080 
3.960 
3.850 
3.680 
3.650 
3.540 
3.430 


800 


O2HC003 HUMBER RIVER AT WESTON 


APRIL 


180.000 206.000 


105.000 
85. 800 
73.600 
63.700 
56 . 600 
53.800 
49.600 
45.000 
41.600 


89.200 


MAY 


123.000 
29.400 
21.300 
18.000 
15.300 
13.800 
13.000 
11.900 
10.900 

9.970 


9.570 
9.060 
8.530 
7.990 
7.760 
7.590 
7.330 
6.970 
6.720 
6.420 


6.170 
5.920 
5.780 
5.680 
5.550 
5.300 
5.180 
5.100 
4.960 
4.840 


4.760 
4.670 
4.560 
4.450 
4.420 
4.330 
4.250 
4.220 
4.190 
4.130 


4.080 
4.010 
3.940 
3.880 
3.850 
3.800 
3.740 
3.680 
3.650 
3.600 


JUNE 


3.170 
3.100 


2.910 


2.860 


2.630 


2.510 


2.470 


JULY 


43.900 
13.900 
9.150 
6.850 
5.890 
5.210 
4.840 
4.250 
4.080 
3.940 


3.770 
3.430 
3.370 
3.250 
3.150 
3.000 
2.870 
2.830 
2.740 
2.670 


1.980 
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AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


118.000 
12.100 
8.440 
6.480 
5.490 
5. 100 
4.650 
4.160 
3.940 
3.710 
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171.000 838.000 


22.300 
14.100 
8.180 
6.680 
5.820 
5.300 
4.790 
4,430 
4.140 
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a ee ae ee” ee ee” ee ee 
a +e . . 


fo») 
—_ 
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29.700 
14.400 
9.490 
8. 480 
6.820 
6.390 
6.090 
5.830 
5.410 


59.700 
25.600 
18.800 
17.300 
13.800 
12.400 
10.900 

9.740 

9.000 

8.470 


7.900 
7.350 
6.770 
6.390 
6.160 
6.060 
5.920 
5.640 
5.440 
5.300 


5.070 
4.980 
4.840 
4.620 
4.550 
4, 450 
4.280 
4.220 
4.130 
4.080 


4.000 
3.900 
3.780 
3.680 
3.610 
3.550 
3.500 
3.430 
3.380 
3.280 


3.180 
3.100 
3.070 
3.000 
2.970 
2.920 
2.860 
2.800 
2.730 
2.700 


123.000 
32. 400 
26.200 
20.300 
16.800 
15.000 
13.800 
12.500 
11.300 
10.500 


9.400 
8.800 
8.210 
7.990 
7.480 
7.080 
6.800 
6.510 
6.230 
6.080 


5.820 
5.720 
5.480 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


PER ANNUAL 
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37 STATION AREA: 
JANUARY FEBRUARY MARCH 
2.480 2.690 7.990 
2.440 2.680 7.870 
2.410 2.630 7.650 
2.370 2.630 7.480 
2.350 2.630 7.360 
2.320 2.630 6.970 
2.300 2.630 6.760 
2.200 2.630 6.650 
2.270 2.610 6.510 
2.240 2.550 6.400 
2.240 2.490 6.230 
2.210 2.440 6.090 
2.180 2.410 5.950 
2.150 2.410 5.780 
2.120 2.380 5.780 
2.100 2.320 5.660 
2.100 2.270 5.600 
2.060 2.240 5.400 
2.020 2.210 5.270 
2.000 2.180 5.100 
1.980 2.150 4.900 
1.950 2.120 4.700 
1.930 2.120 4.590 
1.880 2.100 4.450 
1.870 2.070 4.190 
1.840 2.040 4.020 
1.810 2.010 4.020 
1.760 1.980 4.020 
1.700 1.980 3.900 
1.680 1.950 3.710 
1.630 1.900 3.510 
1.610 1.900 3.400 
1.610 1.870 3.310 
1.590 1.830 3.200 
1.590 1.780 3.080 
1.530 1.760 2.860 
1.500 1.640 2.830 
1.500 1.890 2.720 
1.430 1.890 2.690 
1.360 1.560 2.630 
1.360 1.530 2.680 
1.280 1.470 2.620 
1.190 1.480 2.460 
1.140 1.300 2.370 
1.080 1.310 2.290 
1.020 1.20 2.220 
0.920 1.160 2.150 
0.880 1.130 1.980 
0.818 1.080 1.870 
0.595 0.850 1.420 
0.595 0.821 1.170 
4.345 7.557 16.535 


800 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


88.1 


YEARS OF RECORD: 29 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 47.600 16.600 33.100 30.600 
1 8.130 4.960 12.700 17.000 
2 5.320 3.510 9.830 12.300 
3 4.160 2.860 8.130 9.570 
4 3.430 2.320 5.660 8.160 
> #2esZ0 1.930 5.040 7.330 
6 «2550 1.640 4.190 6.720 
7 2.280 1.490 3.660 6.490 
8 2.000 1.350 3.260 5.950 
9 1.820 1.210 2.880 5.580 
10 ~=—+1.670 1.130 2.550 5.270 
11 1.530 0.991 2.090 4.790 
12 1.400 0.959 1.810 4.650 
13 1.300 0.886 1.640 4.380 
14 1.220 0.849 1.460 4.160 
15 = 1.160 0.816 1.250 3.960 
16 1.090 0.748 1.200 3.740 
17 1.050 0.714 1.100 3.470 
18 0.983 0.679 1.040 3.310 
19 0.920 0.656 0.941 3.140 

20 ~3=0.878 0.634 0.893 3.000 
21 0.841 0.609 0.854 2.890 
22 ~=0.807 0.583 0.760 2.830 
23 ~=60. 770 0.555 0.730 2.570 
24 0.736 0.538 0.663 2.390 
3 0.708 0.518 0.634 2.270 
2 ~3=sO0.. 67 0.501 0.595 2.210 
27~—s<0..681 0.484 0.561 2.120 
28 360.623 0.481 0.530 2.040 
23 ~=—s«0.. 605 0.464 0.521 1.960 
30 s«0.. 586 0.453 0.504 1.900 
31 0.564 0.449 0.490 1.820 
320.541 0.489 0.476 1.770 
3 = 8=©0..527 0.425 0.453 1.670 
34 =: 0.510 0.411 0.427 1.640 
3 0.493 0.396 0.422 1.590 
3% 860. 481 0.382 0.408 1.530 
37 =—s_« 0. 467 0.377 0.400 1.490 
38 = 0. 453 0.368 0.396 1.440 
39 =: 0.442 0.365 0.388 1.390 
4 30.427 0.360 0.382 1.330 
41 0.422 0.356 0.368 1.270 
42 0.408 0.350 0.368 1.250 
48 0.396 0.344 0.368 1.210 
44 «0.393 0.340 0.362 1.180 
45 0.382 0.337 0.351 1.160 
46 0.374 0.331 0.343 1.130 
47 = 0.368 0.326 0.340 1.080 
48 0.365 0.322 0.340 1.060 
49 0.357 0.311 0.336 1.050 


O2HCO0S DON RIVER AT YORK MILLS 


APRIL 


MAY 


17.000 


0. 515 
0.510 
0.501 


0.487 
0.481 
0.471 
0.464 
0.453 
0.453 
0.442 
0.433 
0.425 
0.419 


JUNE 


11.200 


JULY 


10.800 
3.450 
2.370 
1.870 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


47.600 
3.540 
2.830 
2.470 
1.990 
1.630 
1.510 
1.270 
1.110 
1.070 


0.996 
0.920 
0.868 
0.812 
0.770 
0.717 
0.671 
0.626 
0.617 
0.580 


0.544 
0.521 
0.507 
0. 486 
0.467 
0.459 
0.450 
0.436 
0.425 
0.416 


0.403 
0.396 
0.391 
0.388 
0.379 
0.371 
0.368 
0.365 
0.358 
0.351 


0.345 
0.340 
0.337 
0.323 
0.314 
0.311 
0.311 
0.311 
0.310 
0.303 


10.300 
4,930 
3.910 
3.200 
2.870 
2.540 
2.210 

.870 

1.670 

1.490 


— 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


88.1 


YEARS OF RECORD: 29 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50. =: 0.350 0.311 0.326 1.020 
51 0.340 0.311 0.325 0.988 
52. 0.340 0.310 0.320 0.957 
53 (0.337 0.306 0.314 0.930 
54s: 0.328 0.300 0.311 0.905 
55 0.323 0.297 0.311 0.878 
56 0.313 0.294 0.309 0.850 
57:01 0.289 0.307 0.827 
58 =: 0.311 0.286 0.300 0.821 
59 0.306 0.283 0.294 0.804 
60 860.297 0.283 0.286 0.787 
61 0.292 0.283 0.283 0.764 
62 0.286 0.283 0.280 0.736 
63 0.283 0.279 0.275 0.736 
64 =0..283 0.275 0.268 0.705 
65 0.283 0.272 0.264 0.690 
6 0.277 0.269 0.261 0.680 
67 =0.272 0.265 0.258 0.657 
68 0.266 0.260 0.249 0.651 
69 0.261 0.258 0.246 0.651 
70 830.258 0.255 0.242 0.623 
mM 0.255 0.255 0.238 0.606 
dz 0.253 0.255 0.237 0.589 
73- 0.249 0.252 0.229 0.566 
74 ~— (0.246 0.249 0.229 0.538 
7% 0.241 0.244 0.227 0.510 
76 8 8=0..238 0.241 0.227 0.498 
77 = 0.232 0.238 0.227 0.473 
78 =60.229 0.235 0.227 0.453 
79 3=0.227 0.230 0.220 0.430 
8 0.227 0.227 0.218 0.425 
81 0.223 0.227 0.218 0.411 
82 0.218 0.227 0.217 0.400 
83 0.212 0.227 0.212 0.385 
84 0.207 0.227 0.210 0.365 
8 0.201 0.227 0.207 0.345 
8 0.198 0.227 0.207 0.322 
87 =: 0.198 0.218 0.203 0.309 
8 0.193 0.218 0.201 0.292 
89 0.184 0.210 0.198 0.283 
90 0.172 0.208 0.198 0.283 
91 0.170 0.207 0.198 0.272 
$2. 0.167 0.201 0.198 0.255 
% 0.150 0.198 0.198 0.241 
94 80.142 0.198 0.198 0.229 
9S 0.142 0.196 0.190 0.216 
9% 0.136 0.193 0.170 0.170 
97 =—s«O0.. 118 0.187 0.170 0.142 
98 0.085 0.181 0.142 0.113 
99 0.085 0.170 0.085 0.085 

100 0.028 0.161 0.085 0.034 

MEAN 0.825 0.622 1.137 2.138 


020005 DON RIVER AT YORK MILLS 


APRIL 


MAY 


0.408 
0.396 
0.391 
0.385 
0.377 
0.374 
0.368 
0.368 
0.362 
0.357 


0.351 
0.345 
0.340 
0.340 
0.337 
0.331 
0.326 
0.323 
0.312 
0.311 


0.308 
0.298 
0.289 
0.284 
0.283 
0.283 
0.283 
0.283 
0.283 
0.283 


0.275 
0.269 
0.263 
0.258 
0.22 
0.249 
0.247 
0.238 
0.235 
0.227 


0.227 
0.221 
0.210 
0.198 
0.198 
0.198 
0.178 
0.170 
0.142 
0.141 
0.028 


0.671 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.255 
0.255 
0.255 
0.252 


0.283 
0.278 
0.272 
0.270 


0.300 
0.294 
0.286 
0.283 
0.280 
0.275 
0.270 
0.262 
0.261 
0.258 


0.255 
0.252 
0.249 
0.246 
0.241 
0.238 
0.232 
0.229 
0.227 
0.224 


0.221 
0.218 
0.213 
0.210 
0.210 
0.207 
0.204 
0.201 
0.198 
0.198 


0.198 
0.198 
0.190 
0.179 
0.173 
0.170 
0.170 
0.167 
0.156 
0.142 


0.142 
0.142 
0.142 
0.142 
0.142 
0.142 
0.113 
0.113 
0.085 
0.085 
0.057 


0.580 


0.368 
0.368 
0.365 
0.357 
0.351 
0.345 
0.340 
0.340 
0.334 
0.328 


0.321 
0.314 
0.311 
0.311 
0.309 
0.306 
0.300 
0.292 
0.289 
0.286 


0.283 
0.283 
0.280 
0.275 
0.272 
0.263 
0.261 
0.258 
0.255 
0.252 


0.246 
0.241 
0.232 
0.227 
0.227 
0.215 
0.198 
0.198 
0.193 
0.170 


0.170 
0.170 
0.164 
0.150 
0.142 
0.142 
0.113 
0.113 
0.113 
0.085 
0.087 


0.671 


0.376 
0.368 
0.3865 
0.387 
0.349 
0.340 
0.340 
0.338 
0.334 
0.323 


0.317 
0.311 
0.309 
0.300 
0.297 
0.297 
0.286 
0.283 
0.283 
0.283 


0.283 
0.283 
0.275 
0.273 
0.272 
0.263 
0.261 
0.255 
0.255 
0.249 


0.244 
0.241 
0.235 
0.229 
0.227 
0.227 
0.227 
0.227 
0.227 
0.227 


0.224 
0.218 
0.210 
0.198 
0.198 
0.170 
0.170 
0.170 
0.142 
0.142 
0.119 


0.698 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS  OZHCO06 DUFF INS CREEK AT PICKERING 
YEARS OF RECORD: 32 STATION AREA: 249 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0 114.000 28.100 114.000 64.000 63.700 59.500 35.100 24.300 39.100 43.800 51.800 23.300 25.500 
1 21.000 12.400 41.300 42.500 39.600 14.200 5.090 7.760 6.710 9.060 9.320 11.000 13.400 
2 14.700 10.000 23.000 34.000 28.900 10.300 4.160 5.040 3.850 6.850 6.400 8.980 9.910 
3 12.200 8.500 19.500 27.900 22.100 7.280 3.650 3.840 3.500 5.520 5.210 7.210 8.010 
4 9.950 6.680 16.300 22.200 17.000 6.800 3.430 3.200 2.940 4.530 4.300 6.740 7.480 
5 9.200 6.000 13.800 20.000 14.900 5.750 3.160 2.860 2.760 3.680 3.650 6.230 6.860 
6 7.840 5.180 12.400 18.000 13.300 5.140 3.030 2.520 2.580 3.060 3.310 5.610 6.160 
7 6.990 4.640 11.100 17.000 12.600 4.840 2.890 2.320 2.450 2.700 3.140 5.040 5.660 
8 6.230 4.330 9.830 16.000 11.800 4.500 2.780 2.150 2.330 2.440 3.030 4.620 5.380 
9 5.690 3.960 9.830 15.300 10.900 4.280 2.600 1.980 2.150 2.270 2.830 4.240 5.010 


10 5.300 3.700 9.120 14.900 10.200 4.130 2.520 1.930 2.040 2.240 2.720 3.990 4.730 
11 4.980 3.540 8.350 14.400 9.720 4.080 2.440 1.840 1.990 2.080 2.560 3.790 4,330 
12 4.640 3.480 7.080 13.800 9.090 3.920 2.350 1.720 1.870 1.980 2.470 3.620 4.000 
13 4.330 3.480 6.200 13.000 8.630 3.770 2.290 1.700 1.760 1.930 2.360 3.530 3.940 
14 = 4.080 3.480 5.380 12.700 8.010 3.650 2.190 1.700 1.710 1.870 2.320 3.420 3.790 
15 3.910 3.280 5.130 12.400 7.530 3.570 2.100 1.650 1.700 1.820 2.270 3.280 3.790 
16 3.740 3.110 4.730 12.000 7.160 3.430 2.050 1.640 1.640 1.780 2.150 3.200 3.790 
17 3.570 2.970 4.700 11.100 6.820 3.370 1.990 1.610 1.610 1.780 2.080 3.140 3.680 
18 3.460 2.830 4.700 10.800 6.540 3.250 1.980 1.560 1.580 1.720 2.010 3.110 3.540 
19 3.330 2.780 4.700 10.000 6.240 3.140 1.940 1.530 1.530 1.700 1.950 3.030 3.430 
2 3.200 2.690 4.250 9.850 6.090 3.100 1.930 1.500 1.470 1.670 1.930 2.920 3.260 
21 3.110 2.610 3.940 9. 430 5.890 3.030 1.870 1.470 1.440 1.640 1.900 2.860 3.150 
2 3.000 2.550 3.680 9.340 5.800 2.920 1.810 1.440 1.420 1.600 1.870 2.790 3.050 
2% 2.890 2.520 3.550 9.340 5.520 2.890 1.800 1.410 1.390 1.590 1.870 2.730 2.950 
24 2.800 2.520 3.140 9.340 5.430 2.830 1.760 1.390 1.370 1.560 1.820 2.660 2.890 
2% 2.720 2.520 3.000 9.340 5.300 2.800 1.730 1.390 1.330 1.530 1.810 2.620 2.830 
2 =. 2.640 2.440 2.780 8.830 5.210 2.760 1.700 1.370 1.310 1.500 1.780 2.580 2.780 
27.~—s. 2.580 2.380 2.700 8.580 5.070 2.720 1.670 1.350 1.300 1.500 1.760 2.500 2.750 
28 = 2.510 2.290 2.550 8.240 4.960 2.690 1.640 1.320 1.290 1.470 1.730 2.480 2.700 
272 = «2.440 2.270 2.500 7.990 4.870 2.630 1.610 1.300 1.270 1.450 1.710 2.410 2.630 
300. 2.390 2.210 2.430 7.760 4.790 2.610 1.600 1.270 1.260 1.480 1.700 2.380 2.550 
31 2.330 2.150 2.410 7.500 4.650 2.570 1.570 1.270 1.240 1.410 1.670 2.350 2.500 
32 2.280 2.120 2.350 7.190 4.620 2.510 1.530 1.250 1.220 1.390 1.650 2.310 2.430 
33 =. 2.250 2.060 2.270 7.020 4.530 2.460 1.530 1.250 1.200 1.360 1.630 2.2900  ~=2.410 
34 =. 2.180 2.040 2.250 6.470 4.450 2.440 1.510 1.230 1.190 1.360 1.610 2.2770 2.380 
3 =. 2.150 2.000 2.180 6.270 4.390 2.410 1.500 1.220 1.150 1.340 1.590 2.20 2.340 
% 2.110 1.980 2.150 6.140 4.300 2.380 1.500 1.200 1.140 1.330 1.590 2.210 2.290 
37—s 2.070 1.960 2.100 6.000 4.220 2.350 1.470 1.180 1.120 1.300 1.560 2.180 2.270 
38 = 2.040 1.930 2.070 5.920 4.160 2.330 1.470 1.180 1.110 1.270 1.550 2.130 2.210 
39 =: 1.980 1.900 2.040 5.780 4.080 2.290 1.450 1.160 1.100 1.270 1.530 2.120 2.150 
40 1.950 1.870 2.040 5.660 4.020 2.270 1.430 1.150 1.100 1.250 1.500 2.070 2.120 
41 ‘1.920 1.870 2.040 5.610 3.960 2.270 1.420 1.130 1.100 1.230 1.490 2.040 2.120 
421.870 1.840 1.990 5.410 3.910 2.210 1.400 1.120 1.100 1.220 1.470 2.010 2.120 
43 1.850 1.820 .980 5.320 3.850 2.210 1.390 1.120 1.080 1.220 1.460 1.980 2.120 
44 —- 1.810 1.810 1.900 5.150 3.790 2.180 1.380 1.090 1.080 1.200 1.440 1.960 2.100 
45 1.780 1.780 1.870 5.010 3.720 2.150 1.360 1.080 1.060 1.190 1.440 1.930 2.100 
46 1.760 1.760 1.870 4.810 3.680 2.150 1.360 1.070 1.050 1.180 1.420 1.920 2.060 
47 1.730 1.740 1.830 4.700 3.620 2.150 1.330 1.050 1.050 1.160 1.420 1.870 2.040 
48 1.700 1.730 1.810 4.500 3.570 2.120 1.310 1.050 1.020 1.150 1.390 1.860 1.980 
49 1.670 1.700 1.760 4.400 3.540 2.100 1.310 1.030 1.010 1.130 1.390 1.810 1.960 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
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YEARS OF RECORD: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 
50. —s«11.650 1.700 
oF 6° 610 1.640 
52. 1.600 1.610 
53-1580 1.600 
54s: 1.560 1.570 
55 —- 1.530 1.530 
56 ~—- 1.500 1.530 
57 —s- 1.480 1.520 
58 =: 11.460 1.500 
59 =: 1.480 1.500 
60 =-1.410 1.460 
61 =: 1.390 1.420 
62 =—-:1.360 1.400 
63 =: 1.360 1.390 
64 =: 1.330 1.360 
65 1.310 1.360 
66 1.300 1.360 
67 ~=—- 1.270 1.360 
68 1.270 1.330 
1.250 1.320 
7 =o 0 1.310 
71—s-1.220 1.300 
iz ASO 1.300 
73 «1.180 1.300 
74 «1.160 1.300 
7% 1.140 1.270 
76 =. 130 1.260 
77 1.100 1.250 
78 = 1.100 1.250 
73 =: 1.080 1.250 
80 =: 1.060 1.240 
81 1.050 1.220 
82 1.020 1.220 
83 1.010 1.190 
84 = §=0.991 1.180 
85 0.980 1.160 
8 0.963 1.130 
87 =: 0.985 1.130 
88 0.920 1.100 
89 0.906 1.080 
90 80.878 1.060 
$1 0.850 1.050 
$2. 0.827 1.020 
$ 0.821 0.991 
9% 0.793 0.963 
9S 0.765 0.934 
% 0.722 0.903 
97 =: 0.680 0.864 
$8 0.623 0.818 
99 ©8600. 481 0.629 

100 ~=©0.000 0.436 

MEAN 2.858 2.332 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


197 


YEARS OF RECORD: 33 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 83.300 10.700 40.000 46.200 
1 12.500 5.010 17.500 20.200 
2 ~=8.330 4.040 13.600 17.200 
3 6.460 2.830 10.300 14.800 
4  §.130 2.490 7.280 12.400 
5 4.280 2.210 5.810 11.300 
6 3.790 1.870 4.580 10.700 
7 3.360 1.740 4.160 10.200 
8 3.000 1.610 3.740 9.430 
9 2.750 1.610 3.170 8.750 

10 =. 2.520 1.610 2.810 8.370 
11 2.300 1.560 2.610 7.960 
12. = 2.200 1.420 2.290 7.420 
13 = 2.080 1.300 2.290 7.160 
141.950 1.190 2.290 6.850 
15 1.850 1.130 2.250 6.510 
16 = 1.730 1.070 1.930 6.290 
17 —- 1.630 1.020 1.700 6.030 
18 =. 1.560 0.980 1.480 5.670 
19 =—-1.470 0.920 1.360 5.470 
2 ~=«1.410 0.906 1.250 5.210 
21. ~=-1.330 0.906 1.130 4.960 
2 2m 0.906 1.080 4.840 
23 2=S«1.220 0.890 0.934 4.590 
24 ~=—s«- 1.150 0.855 0.906 4.310 
2 1.100 0.844 0.906 4.200 
26 = 1.080 0.821 0.850 4.020 
27 ~—- 1.010 0.800 0.837 3.900 
7 860.974 0.787 0.787 3.820 
72 = (0. $34 0.760 0.765 3.790 
3000. 906 0.736 0.736 3.710 
31 0.879 0.708 0.708 3.620 
32. 0.850 0.680 0.680 3.510 
K< an -¥4 0.623 0.671 3.400 
34 «(0.788 0.587 0.651 3.310 
3 (0.765 0.560 0.651 3.140 
3% 0.736 0.538 0.614 3.090 
37. s«0.717 0.521 0.595 2.960 
38 = 0.688 0.510 0.580 2.860 
38 s«0.676 0.510 0.552 2.790 
40 0.651 0.496 0.524 2.750 
41 0.626 0.481 0.510 2.720 
42 0.606 0.476 0.498 2.610 
43 0.580 0.467 0.481 2.550 
44 (0.566 0.453 0.470 2.440 
45 0.544 0.453 0.456 2.330 
46 0.527 0.453 0.453 2.270 
47 ~=—0.510 0.450 0.446 2.250 
48 0.501 0.439 0.439 2. 180 
49 0.483 0.425 0.430 2.120 
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APRIL 


MAY 


ee ee ee ee ee ee ee 
o> Ss w . «# 
—_ 


eaeReea8 


JULY 


19.800 
2.600 
1.830 
1.490 
1.220 
1.080 
0.963 
0.892 
0.756 
0.683 


0.651 
0.623 
0.569 
0.538 
0.508 
0.488 
0.470 
0.453 
0.450 
0.435 


0.425 
0.416 
0.399 
0.394 
0.382 
0.374 
0.368 
0.362 
0.356 
0.345 


0.340 
0.334 
0.322 
0.315 
0.311 
0.311 
0.304 
0.300 
0.298 
0.293 


0.289 
0.283 
0.283 
0.283 
0.278 
0.276 
0.272 
0.269 
0.263 
0.258 
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5.490 
3.260 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 02HC009 EAST HUMBER RIVER NEAR PINE GROVE 
YEARS OF RECORD: 33 STATION AREA: 197 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
50 0.470 0.420 0.425 2.070 1.890 0.863 0.388 0.255 0.231 0.255 0.328 0.552 0.609 
51 0.456 0.411 0.416 1.990 1.870 0.850 0.380 0.255 0.229 0.255 0.320 0.539 0.595 
52. (0.453 0.402 0.410 1.980 1.840 0.838 0.375 0.255 0.227 0.253 0.316 0.535 0.580 
53. (0.441 0.396 0.396 1.950 1.810 0.827 0.371 0.249 0.227 0.249 0.309 0.524 0.566 
54s: 0.425 0.396 0.396 1.870 1.780 0.816 0.368 0.246 0.227 0.246 0.303 0.518 0.566 
55 0.419 0.390 0.396 1.830 1.760 0.799 0.362 0.244 0.224 0.241 0.297 0.504 0.561 
56 =O. 408 0.374 0.391 1.760 1.710 0.789 0.357 0.241 0.221 0.238 0.293 0.490 0.550 
57 = «0.396 0.368 0.382 1.700 1.680 0.781 0.350 0.236 0.218 0.235 0.289 0.479 0.538 
58 0.385 0.360 0.375 1.640 1.660 0.759 0.345 0.232 0.215 0.232 0.283 0. 468 0.529 
59 0.374 0.350 0.368 1.590 1.630 0.746 0.340 0.229 0.212 0.227 0.283 0.459 0.515 
60 3: 0.368 0.340 0.368 1.560 1.590 0.736 0.338 0.227 0.208 0.227 0.278 0.453 0.510 
61 0.358 0.340 0.365 1.480 1.570 0.726 0.328 0.227 0.202 0.227 0.275 0.447 0.496 
62 0.345 0.340 0.358 1.420 1.550 0.716 0.325 0.227 0.201 0.224 0.269 0.436 0.481 
63 0.340 0.340 0.350 1.410 1.520 0.699 0.314 0.224 0.198 0.218 0.263 0.425 0.481 
64 0.340 0.334 0.345 1.340 1.500 0.685 0.311 0.221 0.198 0.215 0.263 0.413 0.470 
6 0.328 0.326 0.340 1.280 1.470 0.674 0.309 0.218 0.198 0.210 0.258 0.399 0.456 
6 0.320 0.314 0.340 1.240 1.450 0.651 0.304 0.215 0.198 0.207 0.255 0.394 0.453 
67 = 0.311 0.311 0.340 1.220 1.440 0.646 0.300 0.215 0.198 0.204 0.255 0.385 0.453 
68 0.306 0.311 0.340 1.220 1.410 0.631 0.294 0.212 0.193 0.200 0.252 0.379 0.445 
6S «03299 0.310 0.340 1.160 1.380 0.623 0.292 0.208 0.190 0.198 0.246 0.368 0.430 
70 =: 0.282 0.300 0.334 1.130 1.360 0.612 0.283 0.207 0.187 0.198 0.241 0.365 0.425 
710.283 0.292 0.326 1.050 1.330 0.595 0.283 0.204 0.184 0.193 0.238 0.362 0.419 
72 ~=—(0.283 0.283 0.315 1.020 1.300 0.584 0.283 0.199 0.181 0.190 0.235 0.351 0.402 
730.275 0.283 0.310 0.991 1.280 0.569 0.280 0.198 0.178 0.187 0.229 0.345 0.396 
74 ~=—0.269 0.266 0.300 0.960 1.240 0.566 0.272 0.195 0.176 0.187 0.229 0.340 0.382 
7% 0.258 0.255 0.297 0.886 1.220 0.559 0.269 0.190 0.170 0.184 0.227 0.337 0.362 
76 =0..255 0.255 0.293 0.835 1.190 0.541 0.258 0.187 0.170 0.176 0.227 0.331 0.348 
7 ~=60.285 0.255 0.290 0.820 1,180 0.532 0.255 0.184 0.164 0.176 0.224 0.323 0.340 
78 =60.249 0.255 0.283 0.765 1.140 0.519 0.255 0.181 0.161 0.173 0.221 0.317 0.340 
73 = (0.241 0.250 0.283 0.736 1.120 0.504 0.255 0.176 0.159 0.170 0.212 0.309 0.311 
80 0.235 0.241 0.270 0.708 1.070 0.484 0.25 0.173 0.156 0.167 0.210 0.309 0.309 
81 0.229 0.238 0.255 0.685 1.060 0.475 0.249 0.170 0.153 0.164 0.204 0.303 0.294 
82 0.227 0.232 0.249 0.651 1.030 0.464 0.241 0.164 0.153 0.164 0.201 0.294 0.283 
83 0.224 0.227 0.229 0.623 1.020 0.447 0.235 0.161 0.150 0.161 0.198 0.289 0.278 
8 0.215 0.227 0.224 0.566 0.988 0.428 0.227 0.159 0.150 0.159 0.195 0.283 0.266 
8 0.210 0.227 0.198 0.510 0.952 0.413 0.221 0.153 0.147 0.153 0.193 0.283 0.255 
86 0.200 0.227 0.198 0.460 0.926 0.396 0.215 0.150 0.144 0.153 0.190 0.272 0.255 
87 =: 0.188 0.227 0.198 0.430 0.906 0.382 0.210 0.144 0.142 0.153 0.190 0.269 0.255 
88 0.198 0.218 0.198 0.411 0.878 0.368 0.198 0.142 0.142 0.150 0.187 0.258 0.255 
89 0.193 0.218 0.198 0.390 0.850 0.354 0.198 0.142 0.139 0.150 0.181 0.255 0.255 
90 0.187 0.198 0.198 0.368 0.827 0.337 0.190 0.133 0.139 0.147 0.178 0.255 0.255 
91 0.178 0.198 0.198 0.368 0.813 0.323 0.187 0.125 0.133 0.147 0.176 0.244 0.235 
$2 0:170 0.198 0.198 0.362 0.787 0.311 0.184 0.116 0.127 0.144 0.164 0.232 0.227 
$3 0.164 0.198 0.170 0.334 0.756 0.309 0.176 0.113 0.125 0.142 0.161 0.227 0.227 
94 860.159 0.198 0.170 0.311 0.722 0.283 0.164 0.105 0.116 0.142 0.153 0.221 0.198 
%$ 0.150 0.198 0.142 0.283 0.708 0.283 0.164 0.105 0.113 0.139 0.150 0.215 0.198 
9% 0.142 0.170 0.142 0.229 0.680 0.266 0.159 0.102 0.105 0.136 0.147 0.210 0.190 
97 ~=—s-:0..189 0.170 0.136 0.227 0.651 0.235 0.147 0.093 0.102 0.127 0.142 0.198 0.178 
98 0.116 0.142 0.113 0.198 0.617 0.198 0.116 0.085 0.093 0.113 0.139 0.187 0.170 
99 0.102 0.085 0.113 0.170 0.487 0.142 0.085 0.074 0.082 0.093 0.116 0.181 0.170 

100 0.006 0.057 0.113 0.133 0.396 0.067 0.028 0.067 0.006 0.071 0.093 0.147 0.170 


MEAN 1.214 0.746 1.458 3.512 3.229 1.245 0.532 0.410 0.446 0.508 0.718 0.828 0.963 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS  O2HCO12 HUMBER RIVER NEAR CEDAR MILLS 
YEARS OF RECORD: 23 STATION AREA: —-169 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL WAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0 45.900 11.900 45.900 42.000 25.900 12.500 10.900 7.360 8.440 8.670 10.300 14.000 17.000 
1 9.150 5.000 11.300 17.000 14.800 6.140 3.650 3.880 3.450 3.510 4.900 3.700 3.960 
2 6.370 4.250 6.800 13.300 12.900 5.410 2.920 3.260 2.440 2.440 3.850 3.260 3.510 
3 5.210 3.740 5.520 12.000 11.200 4.280 2.460 2.240 1.810 1.890 2.680 2.940 3.110 
4 4.470 3. 400 4.250 10.000 9.630 3.960 2.180 2.000 1.640 1.730 2.450 2.720 2.900 
5 3.960 3.110 3.960 9.000 8.670 3.600 2.120 1.820 1.490 1.610 2.120 2.440 2.660 
6 3.570 2.700 3. 400 8.010 7.870 3.340 1.870 1.730 1.370 1.410 1.850 2.260 2.560 
7 3.340 2.380 2.940 7.650 7.250 3.140 1.720 1.590 1.280 1.280 1.800 2.170 2.490 
8 3.110 2.120 2.690 7.050 6.800 3.060 1.670 1.470 1.230 1.180 1.710 2.090 2.320 
9 2.920 1.980 2.270 6.430 6. 430 2.940 1.590 1.390 1.170 1.120 1.6830 2.080 2.280 

10 2.720 1.800 2.100 5.950 5.920 2.810 1.530 1.320 1.090 1.100 1.590 1.9830 2.120 

11 2.550 1.700 2.060 5.720 5.580 2.740 1.470 1.260 1.050 1.070 1.530 1.890 2.050 

12 2.390 1.600 1.980 5.490 5.300 2.600 1.440 1.190 1.020 1.040 1.460 1.840 1.980 

13 2.270 1.560 1.780 5.270 5.040 2.550 1.390 1.140 0.977 1.010 1.420 1.790 1.950 

142.160 1.500 1.680 5.100 4.810 2.440 1.360 1.110 0.949 0.983 1.340 1.760 1.850 

15 2.070 1.460 1.590 4.900 4.700 2.410 1.340 1.090 0.929 0.963 1.320 1.720 1.770 

16 1.980 1.420 1.500 4.730 4.560 2.320 1.310 1.040 0.906 0.960 1.290 1.670 1.710 

17-1. 900 1.360 1.420 4.560 4.470 2.250 1.270 1.020 0.889 0.934 1.250 1.640 1.670 

18 1.830 1.330 1.390 4.360 4.280 2.200 1.260 0.991 0.872 0.920 1.230 1.620 1.630 

19 1.770 1.300 1.390 4.130 4.130 2.130 1.240 0.963 0.881 0.895 1.190 1.570 1.590 

2 1.720 1.270 1.360 3.880 4.050 2.100 1.210 0.943 0.850 0.878 1.180 1.530 1.560 

21 ~—«-1.870 1.260 1.360 3.680 3.960 2.050 1.170 0.929 0.830 0.867 1.160 1.490 1.520 

2 1.610 1.220 1.300 3.620 3.850 2.010 1.140 0.920 0.824 0.850 1.140 1.440 1.480 

23 =: 1.570 1.190 1.260 3.450 3.770 1.980 1.130 0.908 0.816 0.833 1.120 1.420 1.450 

24 ~=+1.530 1.190 1.220 3.430 3.620 1.930 1.110 0.889 0.807 0.816 1.100 1.400 1.430 

2% 1.480 1.160 1.190 3. 400 3.570 1.890 1.110 0.878 0.799 0.801 1.090 1.390 1.420 

2 «1.440 1.130 1.190 3.260 3.510 1.860 1.100 0.867 0.790 0.788 1.070 1.390 1.420 

271.410 1.120 1.190 3.110 3. 400 1.830 1.090 0.861 0.779 0.782 1.060 1.380 1.390 

2% =©1.390 1.100 1.160 3.030 3.400 1.800 1.070 0.847 0.773 0.773 1.040 1.350 1.360 

2 8361. 350 1.090 1.130 3.000 3.340 1.780 1.050 0.833 0.767 0.767 1.020 1.330 1.340 

30 = -:1.330 1.080 1.130 2.900 3.270 1.730 1.040 0.816 0.761 0.761 1.010 1.320 1.330 

31 1.300 1.050 1.100 2.830 3.230 1.710 1.0830 0.807 0.758 0.756 1.000 1.310 1.310 

32. —-1.270 1.050 1.080 2.830 3.140 1.680 1.030 0.789 0.750 0.750 0.988 1.280 1.300 
33 «1.240 1.050 1.070 2.740 3.110 1.660 1.020 0.793 0.745 0.745 0.971 1.270 1.280 
34 =—-:1.220 1.030 1.050 2.690 3.090 1.640 1.010 0.790 0.742 0.739 0.963 1.250 1.270 
3 =: 1.190 1.020 1.040 2.550 3.080 1.610 0.991 0.782 0.733 0.736 0.957 1.230 1.250 
3% =: 1.160 1.010 1.020 2.460 2.970 1.590 0.983 0.773 0.722 0.733 0.946 1.210 1.240 
37 ~—«-:1.140 0.991 0.991 2.380 2.920 1.570 0.968 0.759 0.719 0.731 0.934 1.190 1.220 
38 = «1.130 0.991 0.991 2.380 2.880 1.550 0.957 0.756 0.711 0.725 0.922 1.180 1.190 
38 = 1.100 0.991 0.980 2.330 2.800 1.5830 0.943 0.748 0.705 0.722 0.903 1.160 ‘1.180 
40 1.090 0.991 0.963 2.290 2.770 1.520 0.934 0.739 0.697 0.716 0.890 1.160 1.160 
41 —- 1.080 0.985 0.963 2.270 2.710 1.500 0.929 0.733 0.691 0.708 0.883 1.140 = 1.150 
42 1.050 0.970 0.960 2.180 2 1.470 0.923 0.728 0.691 0.705 0.878 1.140 1.130 
43 1.040 0.963 0.950 2.120 2.610 1.440 0.895 0.716 0.685 0.702 0.869 1.130 1.130 
44 1.020 0.963 0.940 2.070 2.550 1.420 0.883 0.708 0.680 0.699 0.864 1.120 1.100 
45 1.010 0.960 0.934 2.010 2.490 1.420 0.878 0.705 0.680 0.695 0.850 1.100 1.100 
46 0.991 0.949 0.934 1.980 2.460 1.390 0.864 0.694 0.677 0.691 0.844 1.090 1.090 
47 ~—-0.988 0.940 0.934 1.930 2.440 1.380 0.855 0.688 0.671 0.685 0.838 1.080 1.080 
48 0.968 0.934 0.929 1.840 2.390 1.350 0.850 0.682 0.657 0.680 0.832 1.070 1.080 
49 0.963 0.934 0.906 1.810 2.320 1.330 0.838 0.680 0.654 0.680 0.830 1.060 1.080 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 

YEARS OF RECORD: 23 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 =—-0..949 0.934 0.906 1.780 
51: 0.934 0.915 0.892 1.770 
52. 0.982 0.906 0.878 1.730 
530.915 0.906 0.878 1.730 
54s: 0.906 0.900 0.872 1.700 
55 —-0..886 0.880 0.850 1.700 
56 =: 0.878 0.878 0.850 1.640 
57 =: 0.868 0.878 0.850 1.610 
58 0.852 0.878 0.850 1.590 
59 0..850 0.878 0.850 1.560 
60 30.838 0.878 0.850 1.530 
61 02827 0.878 0.844 1.500 
62 0.821 0.864 0.830 1.480 
63 0.810 0.850 0.821 1.460 
64 0.799 0.850 0.821 1.420 
6 0.793 0.850 0.813 1.420 
6 90.787 0.850 0.799 1.390 
67 = 0.776 0.835 0.793 1.360 
68 0.765 0.821 0.793 1.330 

0.765 0.821 0.793 1.300 

70 (0.756 0.821 0.793 1.270 
71 (0.745 0.821 0.773 1.230 
720.786 0.821 0.765 1.220 
73 ~—«0.731 0.816 0.765 1.200 
74 ~—«0.716 0.807 0.765 1.130 
7% 0.708 0.804 0.740 1.090 
7 80.708 0.800 0.736 1.070 
77~—s«0.691 0.793 0.730 1.020 
78 0.680 0.793 0.720 0.991 
73 ~=—0.680 0.793 0.708 0.991 
80 0.660 0.793 0.708 0.991 
81 0.651 0.782 0.708 0.963 
82 0.643 0.770 0.708 0.963 
83 0.631 0.765 0.694 0.960 
84 0.623 0.765 0.680 0.934 
8 0.614 0.750 0.680 0.912 
8 0.603 0.736 0.680 0.906 
87 ~=—:0..589 0.736 0.670 0.906 
88 0.572 0.722 0.651 0.878 
89 0.566 0.708 0.640 0.850 
90 0.549 0.708 0.623 0.850 
91 0.538 0.680 0.623 0.838 
92. 0.521 0.651 0.623 0.821 
$8 0.510 0.651 0.623 0.807 
94 =0.. 481 0.623 0.623 0.783 
$ 0.481 0.595 0.609 0.790 
% 0.453 0.538 0.595 0.765 
97 =: 0.. 480 0.538 0.595 0.765 
98 0.396 0.538 0.566 0.736 
99 60.351 0.481 0.566 0.736 
100 =—s(0..156 0.425 0.453 0.590 
MEAN 1.461 1.200 1.469 3.015 
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0.651 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 27 STATION AREA: ~— 88.1 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 62.400 16.100 37.900 62.400 
1 9.320 4.420 9.520 13.400 
2 ~=6.430 3.600 6.480 10.800 
3 5.040 2.670 5.340 9.340 
4 4.180 2.290 4.390 8.380 
5 3.520 1.720 3.990 7.080 
6 3.090 1.530 3.320 6.400 
7 2.740 1.310 2.940 5.900 
8 2.450 1.170 2.500 5.350 
9 2.200 1.100 2.180 5.030 
10 2.000 1.050 2.000 4.590 
111.850 0.991 1.870 4.320 
12. ~—-1.700 0.963 1.670 4.020 
13 1.610 0.963 1.490 3.740 
141.500 0.900 1.300 3.450 
15 1.420 0.835 1.210 3.260 
16 =-1.330 0.793 1.130 3.090 
17 ~—-1.240 0.736 1.080 2.920 
18 =: 1.180 0.708 1.030 2.860 
19 =: 1.120 0.680 0.990 2.700 
20 ~=—«1..080 0.651 0.859 2.620 
21 ~=—-1.080 0.640 0.821 2.520 
22 ~=0. 991 0.623 0.776 2.340 
23 30. 963 0.620 0.746 2.270 
24 ~=0.917 0.600 0.730 2. 160 
2 0.886 0.583 0.708 2.070 
2 = 0.850 0.566 0.680 2.000 
27 =: 0.824 0.555 0.680 1.930 
2% 0.7393 0.540 0.651 1.850 
23 =O. 785 0.538 0.640 1.810 
30 (0.748 0.515 0.623 1.780 
310.731 0.510 0.620 1.740 
32. 0.711 0.500 0.600 1.710 
330.687 0.490 0.582 1.650 
34 —s-0..680 0.481 0.566 1.610 
35 = 0.665 0.481 0.561 1.570 
% 0.651 0.475 0.550 1.500 
37) s«0. 636 0.464 0.545 1.490 
3 ©0623 0.462 0.538 1.440 
330.606 0.458 0.520 1.420 
40 90.595 0.453 0.510 1.420 
41 0.583 0.450 0.510 1.400 
42 0.569 0.447 0.500 1.380 
48 0.562 0.439 0.490 1.330 
44 0.550 0.430 0.481 1.290 
45 0.544 0.425 0.476 1.250 
46 0.535 0.415 0.464 1.210 
47 0.527 0.410 0.453 1.170 
48 0.518 0.400 0.447 1.150 
49 0.510 0.397 0.446 1.120 


02HC013 HIGHLAND CREEK NEAR WEST HILL 
APRIL MAY JUNE JULY 


26.800 18.500 12.400 17.100 32.200 


‘ 1.730 1,380 1,880 

3.510 1.770 1.610 1.180 1.630 

3.170 690 1.490 1.070 1.500 

3.090 610 1.360 0.973 1.320 

2.780 490 1.230 0.903 1.240 

2.490 410 1.160 0.864 1.140 
1 . 1 


1.740 1.010 0.762 0.643 0.758 
1.650 0.980 0.733 0.629 0.736 
1.590 0.963 0.712 0.596 0.714 
1.520 0.935 0.688 0.578 0.702 
1.470 0.889 0.680 0.564 0.697 
1.430 0.875 0.664 0.558 0.680 
1.400 0.850 0.639 0.544 0.657 
1.350 0.827 0.623 0.536 0.643 
1.310 0.810 0.606 0.522 0.606 
1 0.796 0.599 0.518 0.583 


0.551 0.486 0.524 


BRERsaaeeB Y: 
z 


0.651 0.527 0.453 0.496 


010 0.643 0.521 0.447 0.490 
0.636 0.515 0.445 0.481 


—_ 


0.612 0.494 0.431 0.462 


0.592 0.478 0.422 0.447 
0.588 0.470 0.416 0.441 
0.875 0.578 0.464 0.412 0.436 


EEL 
: 
: 
: 
: 


21.700 23.500 
8.590 6.140 
5.640 4.950 
4.500 3.670 
3.650 2.810 
3.080 2.600 
2.750 2.340 
2.320 2.160 
1.990 1.980 
1,880 1.740 
1.530 1.630 
1.340 1.470 
1.270 1.370 
1.160 1.230 
1.080 1.150 
1.020 1.130 
0.957 1.050 
0.910 0.983 
0.850 0.920 
0.790 0.869 
0.731 0.845 
0.708 0.799 
0.691 0.762 
0.678 0.745 
0.651 0.721 
0.637 0.708 
0.623 0.687 
0.617 0.680 
0.595 0.665 
0.572 0.654 
0.561 0.623 
0.552 0.593 
0.547 0.582 
0.533 0.569 
0.527 0.566 
0.523 0.561 
0.520 0.544 
0.510 0.532 
0.502 0.524 
0.498 0.517 
0.493 0.513 
0.487 0.504 
0.479 0.501 
0.476 0.490 
0.470 0.479 
0.464 0.473 
0.460 0.467 
0.459 0.463 
0.449 0.462 
0.445 0.455 


26.900 
9.510 
5.200 
4.810 
3.940 
3.360 
3.030 
2.740 
2.400 
2.260 


2.090 


BBes8sS888 


] 
1 
] 
1 
Le 
1 
1 
1 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


19.500 
10.300 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 27 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 =: 0.503 0.396 0.440 1.100 
51 0.496 0.396 0.430 1.080 
52 0.490 0.394 0.425 1.060 
53.0. 481 0.388 0.416 1.030 
54 sO. 476 0.380 0.410 1.010 
55 0.470 0.374 0.402 1.000 
56 (0. 462 0.370 0.396 0.991 
57 =: 0.457 0.368 0.396 0.960 
58 0.452 0.368 0.388 0.946 
590.447 0.360 0.377 0.920 
60 0.441 0.351 0.365 0.903 
61 = 0.433 0.346 0.354 0.878 
62 0.430 0.340 0.347 0.855 
638 0.424 0.340 0.340 0.850 
64 «0.416 0.340 0.340 0.827 
65 0.410 0.335 0.335 0.808 
6 0.402 0.330 0.328 0.790 
67 =: 0.389 0.326 0.320 0.770 
68 0.396 0.320 0.311 0.760 
69 0.388 0.311 0.311 0.750 
70 = 0.382 0.311 0.300 0.736 
710.374 0.311 0.290 0.736 
72 (0.368 0.311 0.285 0.731 
73 ~=—-(0.360 0.310 0.283 0.715 
74 ~—-(0.354 0.297 0.283 0.697 
T 0.343 0.288 0.283 0.680 
76 = =—0..340 0.283 0.283 0.668 
77 ~—s0..328 0.283 0.283 0.651 
78 = 0.323 0.283 0.269 0.626 
79 = 0.311 0.283 0.255 0.595 
80 0.309 0.280 0.255 0.568 
81 0.297 0.266 0.227 0.552 
82 0.289 0.255 0.227 0.538 
83 0.283 0.255 0.227 0.530 
84 0.280 0.255 0.227 0.505 
8 0.275 0.249 0.221 0.487 
8& 0.263 0.238 0.198 0.476 
87 =. 00.255 0.227 0.198 0.462 
88 0.255 0.227 0.198 0.453 
89 0.249 0.227 0.198 0.453 
9 0.238 0.215 0.198 0.453 
91 0.227 0.207 0.190 0.441 
92 0.224 0.198 0.170 0.416 
$8 0.212 0.170 0.170 0.402 
9 80.201 0.170 0.159 0.387 
%$ 0.198 0.170 0.150 0.340 
9 0.187 0.142 0.144 0.340 
97 =: 00.170 0.142 0.142 0.311 
9% 0.153 0.085 0.113 0.255 
99 0.113 0.085 0.113 0.195 

100 §=0.028 0.085 0.085 0.125 

MEAN 1.026 0.645 1.055 2.105 


88.1 


0240013 


HIGHLAND CREEK NEAR WEST HILL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.438 
0.430 
0.424 


0.532 
0.521 
0.515 
0.504 
0.498 
0.491 
0.483 
0.479 
0.476 
0.471 


0.467 
0.457 
0.450 
0.447 
0.439 
0.433 
0.428 
0.416 
0.413 
0.402 


0.510 
0.504 
0.498 
0.493 
0.490 
0.481 
0.476 
0.471 
0.465 
0.460 


0.453 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 

YEARS OF RECORD: (19 STATION AREA: = 63.2 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 28.200 8.520 27.900 25.700 
1 = (7.820 3.960 10.500 15.500 
2  ~=§.320 2.630 8.690 10.500 
3 3.990 1.810 6.640 8.720 
4 3.230 1.490 5.150 7.700 
5 2.670 1.160 4.200 7.140 
6 2.260 1.000 3.740 6.630 
7 ~~ (1.860 0.875 3.100 6.030 
8 1.580 0.780 2.580 5.800 
9 1,400 0.728 2.260 5.610 
10. ~=—-1.240 0.660 1.980 5.300 
111.120 0.599 1.730 5.010 
12. 1.010 0.538 1,500 4.800 
13 0.915 0.462 1.380 4.620 
140.836 0.453 1.230 4.470 
15 0.770 0.420 1.100 4.160 
16 = 0.705 0.374 1.050 4.020 
17 = 0.660 0.360 0.934 3.820 
18 =: 00.613 0.345 0.830 3.600 
19 = 0.572 0.340 0.750 3.480 
2 3=0.543 0.317 0.700 3.370 
21 = 0.504 0.292 0.623 3.260 
2 80.476 0.286 0.572 3.170 
73 = 0. 453 0.272 0.537 3.000 
24 = 0.432 0.263 0.481 2.830 
2 0.410 0.253 0.425 2.690 
2 =. 0.390 0.246 0.400 2.600 
27 ~=—s(0..369 0.241 0.396 2.470 
2 860.383 0.235 0.360 2.390 
2 0.339 0.230 0.348 2.360 
300.320 0.227 0.325 2.210 
31 0.309 0.220 0.315 2.100 
32. (0.296 0.211 0.309 2.000 
3 0.283 0.205 0.297 1.830 
34 = (0.272 0.200 0.289 1.720 
3 0.261 0.187 0.283 1.690 
3 = 0.249 0.180 0.270 1.600 
370.241 0.176 0.263 1.540 
3% 0.232 0.170 0.255 1.500 
38 (0.224 0.156 0.246 1.440 
40 0.217 0.150 0.236 1.390 
41 0.210 0.147 0.227 1.310 
42 0.208 0.142 0.218 1.260 
4 0.198 0.136 0.207 1.230 
4 «0.183 0.132 0.200 1.170 
45 0.186 0.128 0.198 1.130 
46 0.180 0.125 0.190 1.110 
47 0.175 0.122 0.181 1.070 
48 0.170 0.118 0.178 1.040 
49 (0. 166 0.114 0.170 0.990 


02HC017 


APRIL 


ETOBICOKE CREEK AT BRAMPTON 


MAY 


19.900 
3.090 
2.020 
1.440 
1.220 
0.979 
0.871 
0.835 
0.742 
0.703 


0.659 
0.619 
0.595 
0.544 
0.500 
0.472 
0.452 
0.428 
0.419 
0.411 


0.390 
0.368 
0.364 
0.354 
0.340 
0.326 
0.314 
0.301 
0.297 
0.289 


0.275 
0.263 
0.252 
0.246 
0.232 
0.228 
0.221 
0.218 
0.215 
0.210 


0.204 
0.199 
0.194 
0.186 
0.184 
0.178 
0.173 
0.170 
0.167 
0.167 


JUNE 


JULY 


11.000 
1.860 
1.270 
0.991 
0.750 
0.668 
0.604 
0.546 
0.481 
0.446 


0.379 
0.345 
0.317 
0.286 
0.242 
0.239 
0.224 
0.209 
0.198 
0.192 


0.187 
0.176 
0.171 
0.167 
0.167 
0.164 
0.161 
0.159 
0.153 
0.150 


0.144 
0.142 
0.139 
0.136 
0.133 
0.129 
0.125 
0.122 
0.119 
0.115 


0.113 
0.113 
0.110 
0.108 
0.108 
0.106 
0.105 
0.104 
0.102 
0.102 


28.200 
3.740 


8.080 
3.310 


11.900 
3.570 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


19.300 
7.590 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


63.2 


YEARS OF RECORD: 19 STATION AREA: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 0.161 0.113 0.170 0.963 
51 0.156 0.110 ©=-0.170 (0.924 
52 0.153 0.110 «0.164 (0.886 
53 0.150 0.108 0.159 0.866 
540.144 «0.105 0.153 (0.800 
55 0.142 «0.105 = 0.145(0.782 
560.139 «0.102, «0.1420. 750 
57 0.136 0.102 0.139 -«(0.688 
58 0.133 «= 0.100 «0.130 (0.665 
59 0.130 0.099 «(0.125 (0.634 
60 0.127 0.008 «= 0.120 0.612 
61 0.125 0.095 0.116 0.580 
62 0.122 0.093 0.115 0.557 
68 0.119 0.092 0.113 (0.535 
64 0.117 0.091 «0.110 0.510 
65 0.114 0.090 0.1080. 481 
66 0.113 = 0.089 ~=—«0.107 (0.476 
67 0.110 0.088 + 0.105 0.464 
68 0.108 0.085 0.104 0.459 
69 0.106 0.085 0.102 0.436 
70 0.105 0.085 += 0.100 (0.425 
71 0.102 0.080 «0.099». 410 
72 0.101 0.079 0.098 0.399 
73 0.099 0.078 0.095 0.394 
74 0.097 0.078 = «0.091 s«(0.374 
75 0.085 0.074 0.085 0.350 
76 0.083 0.071 «= 0.085 (0.330 
7 0.081 0.071 +~=-0.082S «0.314 
78 0.088 0.071 0.080 0.299 
79 0.085 0.068 «= «0.079 (0.286 
80 0.084 0.068 0.075 0.266 
81 0.080 0.065 0.074 0.240 
82 0.077 0.065 «= 0.0710. 228 
83 0.074 = -0.062, «0.068 = 0.218 
84 0.072 «0.059 «0.0620. 199 
85 0.068 + = 0.057 «0.0600. 181 
8 0.065 = 0.053 «(0.059 (0.167 
87 0.062 0.050 0.057 ~—0. 153 
88 0.057 «(0.046 = 0.0580. 144 
89 0.052 «0.044 «= 0.054 0.139 
90 0.048 0.044 0.050 0.133 
91 0.042 0.042 «0.048 = 0.125 
92 0.040 0.041 0.045 0.120 
$3 0.034 0.040 0.042 0.102 
94 0.031 0.087 0.040 0,088 
9 0.027 0.087 0.085 0.074 
96 0.024 0.034 0.081 0.042 
97 0.021 0.084 0.028 0.028 
98 0.017 0.081 0.024 0.017 
9 0.011 0.028 0.018 0.013 
100 0.000 0.025 0.014 —0.009 
MEAN 0.610 0.334 «0.863 2.081 


O2HC017 


APRIL 


ETOBICOKE CREEK AT BRAMPTON 


MAY 


0.161 
0.159 
0.156 
0.153 
0.151 
0.149 
0.147 
0.147 
0.144 
0.144 


0.142 
0.139 
0.136 
0.135 
0.135 
0.133 
0.129 
0.127 
0.125 
0.123 


0.121 
0.119 
0.118 
0.116 
0.113 
0.112 
0.108 
0.105 
0.103 
0.102 


0.099 
0.096 
0.093 
0.088 
0.082 
0.076 
0.074 
0.071 
0.068 
0.062 


0.059 
0.087 
0.054 
0.048 
0.042 
0.034 
0.031 
0.028 
0.026 
0.017 
0.014 


0.367 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.102 
0.101 
0.099 
0.099 


0.108 
0.106 
0.105 
0.104 
0.104 
0.102 
0.099 
0.099 
0.097 
0.095 


0.133 
0.133 
0.130 
0.128 
0.127 
0.126 
0.125 
0.122 
0.122 
0.119 


0.119 
0.117 
0.116 
0.113 
0.110 
0.108 
0.106 
0.105 
0.104 
0.102 


0.227 
0.221 
0.213 
0.207 
0.204 
0.199 
0.193 
0.189 
0.184 
0.184 


0.178 
0.176 
0.171 
0.168 
0.164 
0.160 
0.159 
0.156 
0.153 
0.150 


0.147 
0.144 
0.140 
0.139 
0.137 
0.135 
0.133 
0.132 
0.130 
0.130 


0.127 
0.125 
0.124 
0.122 
0.119 
0.116 
0.112 
0.108 
0.099 


0.227 
0.220 
0.215 
0.210 
0.205 
0.202 
0.198 
0.195 
0.192 
0.187 


0.180 
0.176 
0.173 
0.170 
0.167 
0.164 
0.160 
0.156 
0.153 
0.150 


0.150 
0.147 
0.144 
0.142 
0.142 
0.136 
0.133 
0.128 
0.127 
0.125 


0.119 
0.116 
0.113 
0.111 
0.110 
0.108 
0.105 
0.100 
0.096 
0.091 


0.088 
0.085 
0.080 
0.076 
0.068 
0.062 
0.059 
0.048 
0.042 
0.034 
0.028 


0.602 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS O2HC018 LYNDE CREEK NEAR WHITBY 
YEARS OF RECORD: 22 STATION AREA: 106 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


| 7.820 7.050 19.200 20.200 9.800 14.200 19.200 

8.570 4.200 15.000 17.100 13.300 4.130 1.900 2.600 2.570 4.150 4.210 6.200 7.540 
1.200 
1,040 


1.740 1.980 2.660 2.710 3.940 4.730 
1.400 1.570 2.120 2.010 3.380 3.850 


OOnN Ose WH — OC 
w 


4.100 1.700 7.080 9.320 6.210 2.030 0.909 1.180 0.986 1.840 1.650 2.940 3.490 

’ 1.400 6. 400 7.670 5.720 1.770 0.870 0.905 0.875 1.390 1.420 2.520 3.000 

3.060 1.220 5.830 7.300 4.980 1.720 0.799 0.793 0.831 0.977 1.200 2.100 2.780 
2.650 1.200 5.380 6.790 4.810 1.530 0.756 0.716 0.748 0.892 1.090 1.930 2.400 
2.320 1.130 4.620 6.230 4.460 1.470 0.699 0.608 0.664 0.821 1.010 1.870 2.240 
2.060 1.050 4.560 5.970 4.150 1.430 0.654 0.558 0.617 0.757 0.912 1.720 2.010 

10 1.880 1.020 3.470 5.780 3.840 1.350 0.617 0.535 0.573 0.708 0.848 1.650 1.840 
11.—-:1.720 0.960 3.100 5.440 3.600 1.280 0.593 0.507 0.547 0.629 0.790 1.600 1.710 
121.610 0.934 2.150 5.240 3.460 1.210 0.555 0.470 0.534 0.596 0.762 1.530 1.690 
131.480 0.898 1.830 5.000 3.310 1.190 0.524 0.458 0.501 0.536 0.742 1.460 1.540 
14: 1.390 0.864 1.560 4.810 3.160 1.160 0.499 0.438 0.473 0.516 0.711 1.410 1.390 
151.310 0.824 1.440 4.530 3.060 1.120 0.488 0.419 0.453 0.498 0.687 1.360 1.320 
16 =—-:1.280 0.807 1.360 4.420 2.870 1.070 0.476 0.408 0.438 0.487 0.679 1.310 1.300 
17 —-1.190 0.796 1.180 4.250 2.780 1.030 0.463 0.386 0.426 0.478 0.651 T7210 | «64.270 
18 ~=1.130 0.779 1.050 4.100 2.470 1.020 0.457 0.370 0.422 0.467 0.629 1.200 1.190 
19 1.090 0.740 1.020 3.850 2.380 0.989 0.439 0.348 0.413 0.442 0.612 1.170 1.120 
2 1.080 0.708 0.960 3.680 2.280 0.979 0.425 0.331 0.394 0.431 0.596 1.130 1.090 
21 0.996 0.680 0.906 3.620 2.210 0.954 0.416 0.323 0.388 0.420 0.583 1.090 1.040 
2 0.960 0.660 0.850 3.540 2.120 0.929 0.408 0.317 0.376 0.401 0.569 1.060 1.000 
2% 0.925 0.623 0.830 3.420 2.060 0.900 0.403 0.317 0.362 0.397 0.557 1.0650 0.963 
24 0.882 0.590 0.770 3.370 2.080 0.878 0.394 0.311 0.354 0.388 0.538 1.010 0.949 
2 0.850 0.566 0.736 3.260 1.970 0.855 0.385 0.306 0.348 0.374 0.531 1.000 0.930 
2% 0.821 0.538 0.710 3.170 1.890 0.816 0.377 0.299 0.328 0.370 0.514 0.968 0.909 
27 ~—s«0.788 0.520 0.700 3.110 1.840 0.804 0.372 0.297 0.320 0.353 0.507 0.923 0.900 
28 0.770 0.510 0.690 3.000 1.800 0.776 0.367 0.292 0.309 0.345 0.495 0.875 0.878 
29 «=. 739 0.504 0.665 2.900 1.740 0.762 0.359 0.288 0.300 0.337 0.484 0.849 0.864 
30 (0.714 0.490 0.631 2.850 1.720 0.748 0.357 0.282 0.297 0.333 0.473 0.832 0.850 
31 0.690 0.479 0.623 2.780 1.670 0.731 0.354 0.273 0.289 0.330 0.465 0.804 0.828 
32 0.665 0. 460 0.623 2.650 1.580 0.722 0.348 0.283 0.283 0.326 0.448 0.784 0.816 
33 «0.647 0.453 0.600 2.500 1.560 0.702 0.343 0.258 0.278 0.320 0.488 0.773 0.804 
34 0.624 0.453 0.578 2.450 1.510 0.688 0.340 0.256 0.275 0.312 0.431 0.766 0.800 
35 0.609 0.453 0.566 2.410 1.490 0.674 0.335 0.252 0.270 0.309 0.423 0.732 0.787 
36 0.590 0.430 0.545 2.320 1.420 0.667 0.333 0.245 0.268 0.306 0.413 0.708 0.776 
37 ~=—-0. 569 0.425 0.538 2.270 1.390 0.657 0.325 0.239 0.261 0.300 0.410 0.694 0.765 
38 0.549 0.422 0.524 2.180 1.370 0.655 0.317 0.235 0.255 0.297 0.396 0.672 0.749 
39 90.533 0.410 0.510 2.100 1.350 0.643 0.314 0.232 0.253 0.294 0.394 0.657 0.730 
40 0.514 0.396 0.496 2.040 1.340 0.631 0.306 0.227 0.246 0.289 0.383 0.650 0.708 
41 0.501 0.385 0.481 1.980 1.310 0.617 0.303 0.224 0.241 0.286 0.377 0.639 0.694 
420.484 0.368 0.464 1.850 1.290 0.609 0.297 0.220 0.238 0.283 0.371 0.619 0.680 
43 0.473 0.368 0.450 1.820 1.270 0.598 0.291 0.218 0.232 0.275 0.368 0.609 0.663 
44 0.460 0.368 0.425 1.770 1.250 0.595 0.289 0.214 0.229 0.269 0.365 0.598 0.654 
45 0.445 0.365 0.425 1.700 1.220 0.590 0.284 0.210 0.225 0.263 0.360 0.592 0.646 
4% 0.433 0.360 0.425 1.660 1.220 0.578 0.280 0.210 0.221 0.261 0.354 0.583 0.629 
47 —- 0.425 0.348 0.425 1.610 1.210 0.564 0.278 0.204 0.218 0.252 0.348 0.567 0.617 
48 0.415 0.340 0. 400 1.590 1.190 0.558 0.272 ~=—0.198 0.215 0.246 0.342 0.550 0.600 
49 0.400 0.330 0.396 1.530 1.170 0.553 0.268 0.197 0.212 0.241 0.334 0.540 0.592 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 
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22 STATION AREA: 
MARCH 
0.325 0.382 1.480 
0.320 0.375 1.440 
0.311 0.368 1.390 
0.311 0.360 1.340 
0.303 0.353 1.300 
0.300 0.350 1.270 
0.290 0.348 1.270 
0.283 0.340 1.250 
0.283 0.325 1.220 
0.282 0.315 1.210 
0.275 0.311 1.180 
0.270 0.311 1.160 
0.266 0.300 1.160 
0.263 0.291 1.150 
0.260 0.286 1.130 
0.259 0.283 1.130 
0.255 0.270 1.130 
0.252 0.262 1.120 
0.250 0.260 1.050 
0.245 0.255 1.030 
0.241 0.255 1.010 
0.235 0.33 0.991 
0.232 0.250 0.968 
0.230 0.240 0.954 
0.230 0.230 0.909 
0.227 0.227 0.882 
0.227 0.227 0.850 
0.224 0.220 0.820 
0.220 0.212 0.800 
0.215 0.204 0.780 
0.210 0.198 0.752 
0.198 0.198 0.695 
0.198 0.198 0.650 
0.187 0.198 0.617 
0.184 0.198 0.566 
0.175 0.193 0.521 
0.170 0.190 0.481 
0.170 0.184 0.481 
0.170 0.170 0.396 
0.170 0.170 0.396 
0.164 0.170 0.388 
0.156 0.167 0.368 
0.142 0.156 0.330 
0.142 0.127 0.323 
0.142 0.113 0.315 
0.142 0.113 0.289 
0.142 0.085 0.270 
0.142 0.085 0.198 
0.136 0.085 0.170 
0.113 0.085 0.113 
0.071 0.082 0.062 
0.562 1.295 2.633 
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Oo 
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LYNDE CREEK NEAR WHITBY 


MAY 


JUNE 


JULY 


0.193 
0.190 
0.187 
0.184 
0.181 
0.178 
0.177 
0.175 
0.171 
0.169 


0.167 
0.164 
0.164 
0.161 
0.159 
0.156 
0.153 
0.153 
0.150 
0.147 


0.144 
0.142 
0.141 
0.139 
0.133 
0.130 
0.126 
0.122 
0.119 
0.118 


0.113 
0.110 
0.106 
0.102 
0.102 
0.096 
0.095 
0.092 
0.091 
0.085 


0.080 
0.079 
0.076 
0.074 
0.074 
0.072 
0.071 
0.069 
0.051 
0.037 
0.025 


0.323 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.535 
0.524 
0.512 
0.507 
0.490 
0.479 
0.464 
0.450 
0.439 
0.429 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 02HC019 DUFF INS CREEK ABOVE PICKERING 
YEARS OF RECORD: 24 STATION AREA: = 93.5 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0 49.500 9.910 49.500 26.000 25.400 14.900 10.100 6.710 20.900 22.000 6.570 9.580 12.500 
1 8.810 5.950 15.000 16.800 15.100 4.640 2.300 3.510 3.000 4.130 3.210 4.640 6.120 
2 6.150 4.160 10.100 13.500 10.900 3.390 1.740 2.220 2.100 2.620 2.590 3.710 4.810 
3 4.900 2.900 9.060 10.500 8.380 2.890 1.660 1.580 1.720 2.300 2.080 3.370 4.000 
4 4,000 2.550 7.000 9.340 7.020 2.700 1.430 1.460 1.410 1.820 1.820 2.970 3.330 
5 3.400 2.400 5.950 8.500 6.370 2.190 1.270 | 1.340 1.260 1.630 1.650 2.730 2.980 
6 2.980 2.120 5.440 8.000 5.780 2.090 1.210 1.190 1.210 1.560 1.560 2.340 2.730 
7 2.700 1.980 4.200 7.080 5.300 1.980 1.180 1.100 1.140 1.390 1.420 2.260 2.500 
8 2.410 1.820 3.770 6.650 5.070 1.910 1.160 0.992 1.090 1.250 1.360 7010 ~~ 2.770 
9 2.200 1.720 3.150 6. 400 4.760 1.810 1.090 0.943 1.030 1.160 1.290 1.910 2.150 
10 2.020 1.640 2.810 5.950 4.420 1.750 1.070 0.892 0.958 1.110 1.240 1.820 2.050 
11: 1.910 1.590 2.450 5.640 4.000 1.700 1.040 0.887 0.934 0.995 1.200 1.740 1.980 
12 1.800 1.530 2.150 5.280 3.820 1.650 1.020 0.841 0.912 0.941 1.160 1.680 1.890 
13 -1.700 1.420 1.950 5.000 3.640 1 0.993 0.821 0.876 0.917 1.120 1.640 1.820 
14 —-1.640 1.350 1.800 4.530 3.500 1.520 0.966 0.796 0.850 0.890 1.080 1.590 1.640 
15 —- 1.590 1.300 1.700 4.330 3.280 1.470 0.941 0.770 0.827 0.875 1.030 1.560 1.610 
16 ~=—-:1.510 1.260 1.570 4.200 3.110 1.420 0.926 0.762 0.810 0.855 1.020 1.510 1.550 
17 ‘1.450 1.220 1.460 3.960 2.930 1.400 0.912 0.750 0.804 0.841 1.010 1.460 1.500 
18 1.410 1.190 1.400 3.830 2.850 1.350 0.889 0.740 0.799 0.828 0.987 1.480 1.450 
19 1.360 1.180 1.380 3.710 2.790 1.320 0.875 0.732 0.779 0.813 0.946 1.420 1.420 
2 ~=1.310 1.130 1.310 3.510 2.730 1.300 0.869 0.722 0.766 0.807 0.934 1.370 1.400 
21. ~=—-1.270 1.120 1.270 3. 400 2.630 1.260 0.864 0.714 0.755 0.804 0.915 1.330 1.360 
2 1.240 1.100 1.250 3.260 2.500 1.230 0.847 0.708 0.742 0.796 0.906 1.300 1.350 
2% 1.200 1.080 1.220 3.120 2.390 1.210 0.838 0.699 0.734 0.779 0.882 1.290 1.320 
24 ~—«:1. 180 1.060 1.200 2.980 2.290 1.170 0.830 0.694 0.722 0.767 0.873 1.260 1.300 
23 1.150 1.040 1.150 2.890 2.240 1.160 0.817 0.691 0.712 0.753 0.867 1.230 1.270 
2% «1.130 1.020 1.130 2.820 2.160 1.140 0.804 0.679 0.708 0.749 0.858 1.210 1.250 
271.110 1.000 1.100 2.630 2.040 1.120 0.797 0.668 0.702 0.745 0.850 1.190 1.190 
28 =: 1.090 0.970 1.080 2.550 2.000 1.110 0.790 0.664 0.697 0.738 0.841 1.160 1.180 
2 ~=. 1.070 0.950 1.050 2.440 1.950 1.090 0.781 0.659 0.693 0.728 0.833 1.150 1.160 
30 s«1.060 0.934 1.000 2.310 1.920 1.070 0.776 0.654 0.685 0.725 0.827 1.130 1.140 
31 1.080 0.920 0.991 2.270 1.890 1.060 0.770 0.651 0.677 0.716 0.822 1.110 1.130 
32 = 1.010 0.892 0.980 2.210 1.830 1.050 0.767 0.645 0.671 0.709 0.816 1.100 1.130 
33 ©0991 0.870 0.963 2.160 1.800 1.040 0.760 0.640 0.665 0.705 0.810 1.090 1.120 
34 0.975 0.860 0.940 2.100 1.760 1.020 0.756 0.636 0.659 0 0.804 1.090 1.110 
3 =—-0. 951 0.845 0.912 2.020 1.720 1.020 0.750 0.634 0.654 0.696 0.801 1.060 1.100 
% 0.937 0.835 0.883 1.990 1.700 1.010 0.745 0.629 0.648 0.689 0.796 1.050 1.100 
37 ~—s- 0.920 0.830 0.875 1.930 1.690 0.995 0.741 0.626 0.642 0.685 0.790 1.040 1.080 
38 0.908 0.824 0.860 1.910 1.650 0.984 0.734 0.623 0.637 0.682 0.786 1.020 1.060 
39 0.889 0.810 0.850 1.820 1.620 0.980 0.730 0.619 0.630 0.676 0.782 1.010 1.050 
40 0.875 0.801 0.835 1.780 1.600 0.977 0.726 0.617 0.624 0.671 0.779 0.992 1.080 
41 0.865 0.795 0.821 1.730 1.550 0.964 0.725 0.614 0.618 0.665 0.776 0.983 1.000 
42 0.850 0.790 0.804 1.700 1.530 0.954 0.720 0.612 0.617 0.662 0.770 0.977 0.994 
43 0.844 0.780 0.800 1.680 1.520 0.946 0.714 0.609 0.614 0.658 0.765 0.963 0.990 
44 0.833 0.775 0.780 1.650 1.500 0.937 0.708 0.606 0.611 0.654 0.759 0.947. «(0.970 
45 0.822 0.771 0.776 1.640 1.490 0.930 0.701 0.600 0.607 0.651 0.756 0.937 0.963 
46 0.810 0.765 0.765 1.610 1.450 0.920 0.697 0.597 0.608 0.648 0.753 0.920 0.946 
47 ~— 0.804 0.765 0.765 1.560 1.430 0.915 0.693 0.595 0.602 0.646 0.750 0.912 0.937 
48 0.795 0.760 0.765 1.530 1.430 0.908 0.690 0.592 0.596 0.643 0.745 0.909 0.933 
49 0.784 0.756 0.750 1.490 1.410 0.898 0.682 0.591 0.592 0.640 0.742 0.893 0.912 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 0240019 DUFF INS CREEK ABOVE PICKERING 
YEARS OF RECORD: 24 STATION AREA: 93.5 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH it MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


3 


50 («0.776 0.750 0.742 1.470 1.390 0.889 0.680 0.589 0.590 0.631 0.739 0.889 0.906 
51-0. 768 0.742 0.736 1.420 1.370 0.875 0.676 0.588 0.586 0.626 0.732 0.883 0.892 
52 0.763 0.738 0.731 1.400 1.360 0.872 0.671 0.585 0.583 0.622 0.727 0.878 0.883 
53. 0.755 0.736 0.722 1.380 1.340 0.864 0.669 0.583 0.580 0.619 0.719 0.871 0.880 
540.749 0.733 0.716 1.360 1.330 0.855 0.668 0.582 0.579 0.616 0.716 0.863 0.875 
55 0.740 0.722 0.708 1.340 1.300 0.849 0.665 0.578 0.575 0.614 0.711 0.852 0.861 
56 0.733 0.720 0.708 1.310 1.290 0.844 0.656 0.575 0.575 0.612 0.707 0.841 0.850 
57 = «0.725 0.714 0.708 1.280 1.270 0.841 0.654 0.572 0.572 0.609 0.699 0.837 0.850 
58 0.719 0.710 0.700 1.250 1.250 0.841 0.648 0.572 0.569 0.606 0.697 0.831 0.840 
590.711 0.708 0.694 1.250 1.230 0.839 0.642 0.568 0.568 0.603 0.691 0.821 0.830 
60 860.705 0.700 0.680 1.200 1.220 0.830 0.640 0.564 0.564 0.597 0.682 0.814 0.818 
61 0.697 0.694 0.680 1.180 1.200 0.824 0.633 0.561 0.561 0.595 0.679 0.805 0.807 
62 0.692 0.685 0.675 1.160 1.190 0.820 0.626 0.558 0.558 0.590 0.674 0.799 0.800 
63 0.682 0.680 0.670 1.140 1.180 0.810 0.623 0.555 0.555 0.586 0.668 0.779 0.793 
64 0.677 0.680 0.670 1.130 1.160 0.804 0.617 0.555 0.552 0.586 0.668 0.779 0.790 
65 0.670 0.675 0.660 1.120 1.160 0.800 0.614 0.552 0.549 0.578 0.665 0.776 0.782 
66 0.665 0.666 0.660 1.100 1.140 0.796 0.612 0.549 0.544 0.575 0.660 0.771 0.776 
67 =: 0.660 0.660 0.651 1.100 1.130 0.789 0.609 0.549 0.541 0.569 0.657 0.765 0.765 
68 0.654 0.651 0.648 1.080 1.120 0.786 0.606 0.546 0.538 0.569 0.651 0.759 0.759 
0.650 0.646 0.640 1.060 1.110 0.780 0.600 0.541 0.532 0.566 0.648 0.756 0.750 

0.643 0.640 0.687 1.050 1.100 0.776 0.595 0.538 0.532 0.564 0.643 0.750 0.739 

1 0.637 0.640 0.623 1.050 1.090 0.767 0.588 0.532 0.530 0.561 0.640 0.745 0.733 
0.632 0.635 0.623 1.030 1.080 0.759 0.586 0.530 0.527 0.558 0.637 0.739 0.725 

73 =: 0.62 0.629 0.617 1.020 1.080 0.753 0.586 0.529 0.524 0.555 0.631 0.733 0.720 
74 ~=—«0..618 0.623 0.603 1.020 1.060 0.750 0.583 0.527 0.524 0.552 0.626 0.728 0.708 
7% 0.614 0.618 0.595 0.991 1.060 0.746 0.580 0.521 0.518 0.549 0.622 0.722 0.708 
76 0.609 0.615 0.566 0.966 1.050 0.740 0.575 0.518 0.518 0.544 0.617 0.714 0.702 
77 ~—s:0..608 0.609 0.561 0.946 1.040 0.733 0.569 0.515 0.515 0.541 0.614 0.708 0.699 
78 =0.595 0.606 0.538 0.933 1.030 0.722 0.564 0.510 0.513 0.538 0.612 0.697 0.682 
79 0.589 0.600 0.524 0.906 1.020 0.714 0.560 0.507 0.513 0.535 0.612 0.685 0.680 
80 0.585 0.595 0.510 0.889 1.010 0.705 0.555 0.501 0.510 0.532 0.606 0.680 0.668 
81 0.578 0.590 0.496 0.850 1.000 0.699 0.547 0.496 0.507 0.532 0.600 0.677 0.665 
82 0.569 0.580 0.481 0.850 0.988 0.697 0.532 0.498 0.501 0.530 0.595 0.671 0.665 
83 0.565 0.570 0.467 0.840 0.980 0.692 0.532 0.490 0. 498 0.524 0.592 0.668 0.651 
84 =0..558 0.566 0.456 0.813 0.960 0.682 0.530 0.490 0.496 0.515 0.586 0.665 0.651 
85 0.552 0.561 0.453 0.780 0.946 0.668 0.521 0.484 0.493 0.513 0.586 0.663 0.650 
8 860.544 0.555 0.453 0.765 0.940 0.667 0.513 0.481 0.490 0.510 0.578 0.660 0.640 
87 0.534 0.547 0.440 0.738 0.926 0.657 0.513 0.480 0.481 0.510 0.569 0.657 0.637 
88 0.530 0.540 0.439 0.714 0.920 0.654 0.507 0.476 0.481 0.498 0.561 0.654 0.632 
89 0.518 0.524 0.439 0.697 0.912 0.646 0.496 0.467 0.476 0. 496 0.558 0.648 0.623 
90 0.513 (0.510 0.439 0.668 0.900 0.640 0.490 0.462 0.470 0.490 0.532 0.640 0.617 
91 0.505 0.490 0.439 0.637 0.875 0.623 0.481 0.459 0.467 0.487 0.532 0.637 0.597 


0.496 0.481 0.430 0.564 0.865 0.614 0.476 0.456 0.459 0.479 0.518 0.637 0.589 
0.484 0.473 0.420 0.464 0.849 0.612 0.467 0.439 0.456 0.476 0.510 0.629 0.566 
0.476 0.456 0.405 0.439 0.841 0.595 0.459 0.425 0.450 0.467 0.510 0.614 0.541 
0.462 0.450 0.399 0.380 0.827 0.592 0.456 0.419 0.439 0.467 0.498 0.609 0.532 
; : : : : ; : 0.459 0.498 0.586 0.513 
0.439 0.439 0.382 0.348 0.801 0.555 0.425 0.382 0.419 0.447 0.490 0.569 0.496 
0.419 0.428 0.377 0.340 0.756 0.549 0.405 0.345 0.396 0.439 0.481 0.561 0.476 
0.377 0.396 0.362 0.331 0.668 0.535 0.388 0.317 0.354 0.419 0.467 0.532 0.430 
0.275 0.312 0.345 0.320 0.354 0.496 0.368 0.275 0.303 0.379 0.447 0.524 0.360 
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MEAN 1.242 1.017 1.628 2.618 2.249 1.123 0.768 0.709 0.759 0.819 0.866 1.153 1.231 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


186 


YEARS OF RECORD: 25 STATION AREA: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 60.300 13.500 48.000 41.900 
1 14,000 8.500 24.500 25.300 
2 10.100 6.0680 12.500 18.500 
3 7.790 4.810 10.600 16.000 
4 6.460 4.110 8.270 14.400 
5 5.660 3.400 7.000 13.500 
6 4.960 3.030 6.170 12.100 
7 4.470 2.660 5.140 11.400 
8 4.050 2.370 4.280 10.700 
9 3.650 2.070 3.710 10.500 
10 3.330 1.930 3.230 10.200 
11 = 3.060 1.810 2.700 9.660 
12. 2.830 1.750 2.400 9.400 
132.680 1.680 2.200 8.710 
142.440 1.620 1.940 8.300 
15 =2.280 1.590 1.680 7.590 
16 = 2.170 1.530 1.600 7.300 
17 = 2.040 1.500 1.440 6.830 
18 = 1.980 1.400 1.360 6.400 
19 =: 1.830 1.300 1.300 6.010 
2 ~3=-1.740 1.250 1.230 5.860 
21 ~—s-1.680 1.210 1.210 5.660 
2 ~=1.590 1.150 1.160 5.410 
23 ~=S«1.510 1.100 1.130 5.210 
24 ~=—«-1.450 1.060 1.100 5.040 
2B 1.390 1.010 1.080 4.960 
2 =1.340 0.991 1.060 4.810 
4 0.934 1.040 4.670 
2% 861.240 0.880 1.000 4.560 
23 = 1.200 0.864 0.991 4.420 
3 «1.150 0.825 0.965 4.30 
311.110 0.800 0.949 4.190 
32: 1.070 0.780 0.920 4.050 
33 «1.040 0.760 0.864 3.960 
34 —- 1.000 0.736 0.850 3.820 
3 0.983 0.708 0.838 3.710 
% 0.964 0.690 0.800 3.680 
37 sO. 828 0.657 0.765 3.540 
38 (0.897 0.651 0.722 3.400 
38 (0.864 0.648 0.700 3.300 
40 0.840 0.631 0.680 3.200 
41 0.818 0.623 0.651 3.110 
42 0.796 0.609 0.648 3.080 
43 0.776 0.595 0.629 2.940 
44 =60.753 0.586 0.623 2.830 
45 0.736 0.567 0.612 2.810 
46 0.715 0.566 0.600 2.690 
47 0.701 0.550 0.595 2.600 
48 0.680 0.540 0.580 2.530 
49 0.663 0.538 0.566 2.470 


0240022 ROUGE RIVER NEAR MARKHAM 
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AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


53.100 
5.070 
3.940 
3.330 


11.400 
6.460 
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17.200 
7.860 
7.000 
6.340 
6.080 
4.700 
4.290 
3.990 
3.740 
3.430 


3.200 
3.080 
2.810 
2.640 
2.530 
2.390 
2.280 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 0240022 ROUGE RIVER NEAR MARKHAM 
YEARS OF RECORD: 25 STATION AREA: 186 
PER ANNUAL § JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


50 (0.651 0.525 0.560 2.380 1.890 0.765 0.405 0.313 0.344 0.419 0.594 0.941 0.910 
51 0.634 0.520 0.552 2.270 1.850 0.753 0.400 0.309 0.340 0.411 0.577 0.929 0.900 
52 0.623 0.510 0.544 2.200 1.830 0.741 0.394 0.300 0.332 0.402 0.564 0.913 0.870 
53 0 0.500 0.538 2.140 1.800 0.716 0.386 0.294 0.321 0.391 0.555 0.883 0.845 
54 0.593 0.490 0.527 2.070 1.780 0.705 0.380 0.289 0.311 0.385 0.541 0.865 0.827 
55 0.578 0.484 0.520 1.990 1.720 0.691 0.368 0.283 0.301 0.375 0.527 0.850 0.817 
56 0.564 0.481 0.515 1.890 1.700 0.674 0.362 0.283 0.294 0.370 0.515 0.838 0.799 
57 0.549 0.481 0.510 1.800 1.670 0.660 0.357 0.275 0.289 0.363 0.508 0.826 0.784 
58 0.538 0.476 0.510 1.700 1.640 0.648 0.348 0.272 0.283 0.359 0.498 0.813 0.776 
59 0.524 0.467 0.504 1.640 1.600 0.643 0.340 0.263 0.275 0.354 0.490 0.802 0.762 
60 0.510 0.464 0.498 1.610 1.560 0.629 0.336 0.260 0.272 0.347 0.484 0.793 0.745 
61 0.501 0.457 0.490 1.550 1.510 0.618 0.326 0.255 0.266 0.341 0.479 0.776 0.736 
62 0.490 0.453 0.484 1.490 1.490 0.612 0.323 0.22 0.263 0.338 0.473 0.755 0.720 
6 0.481 0.453 0.481 1.420 1.450 0.597 0.313 0.249 0.259 0.326 0.456 0.745 0.708 
64 0.470 0.450 0.480 1.390 1.430 0.592 0.309 0.247 0.249 0.323 0.447 0.733 0.694 
65 0.458 0.445 0.464 1.320 1.390 0.585 0.300 0.241 0.244 0.311 0.440 0.719 0.680 
66 90.447 0.435 0.453 1.270 1.380 0.578 0.294 0.238 0.241 0.309 0.433 0.711 0.660 
67 =: 0. 436 0.425 0.440 1.180 1.350 0.569 0.289 0.235 0.232 0.297 0.420 0.705 0.654 
68 0.425 0.425 0.425 1.160 1.320 0.559 0.283 0.232 0.229 0.283 0.416 0.691 0.651 
68 0.419 0.420 0.425 1.100 1.290 0.545 0.278 0.227 0.227 0.272 0.402 0.674 0.640 
70 = 0.405 0.408 0.425 1.040 1.280 0.538 0.272 0.224 0.226 0.269 0.388 0.661 0.628 
71 0.396 0.400 0.425 0.991 1.260 0.527 0.272 0.219 0.221 0.263 0.374 0.651 0.612 
72 0.389 0.396 0.425 0.980 1.250 0.518 0.263 0.215 0.215 0.261 0.365 0.646 0.595 
73 ~=—:0..380 0.393 0.425 0.960 1.220 0.510 0.258 0.212 0.212 0.255 0.357 0.634 0.583 
74 «(0.371 0.385 0.416 0.940 1.200 0.501 0.249 0.207 0.204 0.249 0.348 0.620 0.570 
7% 0.365 0.379 0.402 0.900 1.180 0.490 0.240 0.204 0.204 0.249 0.340 0.612 0.550 
7% 0.357 0.371 0.396 0.860 1.150 0.484 0.232 0.204 0.193 0.244 0.331 0.606 0.532 
77 =0.346 0.368 0.387 0.821 1.120 0.464 0.224 0.199 0.193 0.241 0.326 0.589 0.505 
78 =60..340 0.359 0.382 0.793 1.090 0.447 0.221 0.193 0.184 0.238 0.311 0.578 0.485 
79 =: 0.331 0.354 0.379 0.765 1.070 0.433 0.212 0.193 0.183 0.227 0.311 0.561 0.467 
80 0.320 0.346 0.374 0.739 1.040 0.422 0.207 0.186 0.176 0.224 0.300 0.544 0.460 
81 = 0.311 0.340 0.368 0.728 1.010 0.416 0.204 0.184 0.173 0.224 0.297 0.532 0.445 
82 0.3901 0.340 0.368 0.708 0.985 0.408 0.198 0.181 0.167 0.215 0.286 0.521 0.425 
8 0.290 0.332 0.368 0.680 0.972 0.405 0.184 0.176 0.159 0.215 0.283 0.510 0.422 
84 0.283 0.320 0.38 0.665 0.937 0.394 0.178 0.173 0.156 0.215 0.272 0.490 0.408 
85 0.272 0.311 0.365 0.623 0.917 0.391 0.173 0.167 0.153 0.204 0.272 0.473 0.399 
8 0.263 0.311 0.387 0.595 0.906 0.382 0.167 0.164 0.147 0.204 0.263 0.464 0.396 
87 «60.1 0.304 0.354 0.592 0.883 0.377 0.159 0.159 0.142 0.198 0.261 0.447 0.394 
8 0.241 0.296 0.351 0.566 0.861 0.368 0.144 0.153 0.136 0.193 0.255 0.433 0.379 
88 0.229 0.283 0.345 0.540 0.833 0.357 0.136 0.139 0.133 0.193 0.244 0.416 0.368 
90 0.224 0.283 0.340 0.520 0.811 0.334 0.133 0.125 0.125 0.184 0.227 0.396 0.351 
91 0.215 0.283 0.340 0.510 0.800 0.318 0.130 0.108 0.116 0.176 0.221 0.371 0.340 


0.204 0.265 0.340 0.500 0.770 0.303 0.125 0.099 0.108 0.173 0.215 0.351 0.340 
0.193 0.245 0.315 0.484 0.756 0.272 0.116 0.093 0.099 0.167 0.204 0.340 0.326 
0.181 0.232 0.311 0.472 0.742 0.249 0.110 0.088 0.096 0.159 0.183 0.326 0.311 
0.167 0.227 0.304 0.438 0.722 0.232 0.108 0.085 0.093 0.136 0.183 0.311 0.311 

: ° : : : } : 0.311 
0.130 0.220 0.278 0.385 0.680 0.184 0.083 0.079 0.085 0.102 0.173 0.283 0.294 
0.105 0.212 0.227 0.368 0.653 0.167 0.093 0.076 0.074 0.091 0.159 0.272 0.283 
0.085 0.200 0.207 0.39 0.592 0.142 0.085 0.068 0.065 0.079 0.139 0.261 0.272 
0.051 0.159 0.200 0.155 0.473 0.076 0.057 0.089 0.051 0.062 0.099 0.193 0.204 
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MEAN 1.513 1.017 1.750 4.013 3.327 1.209 0.623 0.568 0.761 0.874 0.936 1.519 1.587 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


62.2 


YEARS OF RECORD: 24 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 15.900 3.310 12.600 15.900 
1 4.110 2.130 7.050 7.670 
2 2.690 1.570 4.210 6.460 
3 2.100 1.220 2.740 5.470 
4 1.700 0.903 2.370 4.960 
5 1.440 0.745 1.910 4.460 
6 1.220 0.680 1.640 4.080 
7 1.070 0.621 1.410 3.740 
8 0.959 0.561 1.270 3.600 
9 0.855 0.524 1.080 3.430 
10 0.780 0.500 0.925 3.100 
110.728 0.481 0.844 2.860 
12 0.680 0. 466 0.719 2.690 
13. 0.642 0.447 0.680 2.570 
14 (0.609 0.426 0.631 2.430 
15 0.580 0.402 0.568 2.290 
16 0.544 0.391 0.498 2.220 
17 ‘0.520 0.382 0.476 2.160 
18 0.504 0.371 0.447 2.090 
19 0.490 0.365 0.426 2.010 
2 0.476 0.360 0.413 1.970 
21. ~=0.461 0.352 0.404 1.820 
2 0.447 0.348 0.391 1.760 
2% 0.433 0.340 0.380 1.700 
24 0.425 0.337 0.368 1.650 
B 0.413 0.334 0.350 1.590 
2% 0.405 0.328 0.340 1.530 
27 ~=«0.397 0.320 0.328 1.440 
2 0.389 0.317 0.324 1.410 
72 © 0.382 0.313 0.317 1.340 
30 «0.374 0.311 0.311 1.290 
31 0.368 0.311 0.306 1.250 
32 (0.361 0.307 0.300 1.220 
33 ©0354 0.305 0.297 1.170 
34 0.348 0.300 0.292 1.100 
3 0.340 0.298 0.289 1.050 
3% 60.337 0.297 0.283 1.020 
37 «(0.330Ss«0. 288 0.283 0.991 
3 60.326 0.291 0.280 0.9680 
39 0.320 0.289 0.280 0.937 
40 0.317 0.288 0.278 0.902 
41 0.311 0.284 0.275 0.865 
42 0.309 0.283 0.273 0.838 
43 0.306 0.283 0.272 0.807 
44 0.308 0.283 0.270 0.782 
45 0.297 0.283 0.269 0.760 
4 0.294 0.280 0.266 0.745 
47 0.282 0.280 0.264 0.719 
48 0.289 0.2776 0.263 0.682 
49 0.286 0.275 0.261 0.673 


O2HC023 COLD CREEK NEAR BOLTON 


APRIL 


SS8eeE8 
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pa 4 
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. 180 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


5.100 
0.708 
0.558 
0.512 
0.462 
0.419 
0.396 
0.383 
0.371 
0.361 


0.340 
0.328 
0.317 
0.314 
0.306 
0.299 
0.294 
0.291 
0.283 
0.278 


0.275 
0.272 
0.269 
0.266 
0.262 
0.260 
0.258 
0.256 
0.253 
0.252 


0.251 
0.249 
0.249 
0.246 
0.244 
0.243 
0.241 
0.241 
0.241 
0.241 


0.239 
0.237 
0.236 
0.235 
0.234 
0.233 
0.232 
0.232 
0.232 
0.230 


2.670 
1.200 
0.845 
0.670 
0.631 
0.558 
0.539 
0.512 
0.494 
0.487 


0.477 
0.474 
0.462 
0.453 
0.445 
0.437 
0.425 
0.411 
0.399 
0.396 


0.388 
0.379 
0.369 
0.362 
0.351 
0.346 
0.338 
0.334 
0.328 
0.326 


0.321 
0.317 
0.314 
0.312 
0.311 
0.309 
0.306 
0.303 
0.300 
0.296 


0.294 
0.292 
0.291 
0.289 
0.286 
0.284 
0.283 
0.281 
0.280 
0.279 


2.660 
1.240 
1.050 
0.924 
0.818 
0.778 
0.694 
0.665 
0.640 
0.615 


0.597 
0.580 
0.552 
0.535 
0.520 
0.510 
0.498 
0.487 
0.481 
0.469 


0.463 
0.456 
0.452 
0.442 
0.433 
0.430 
0.426 
0.422 
0.420 
0.416 


0.411 
0.409 
0.405 
0.399 
0.396 
0.391 
0.385 
0.382 
0.379 
0.374 


0.368 
0.362 
0.361 
0.357 
0.352 
0.348 
0.346 
0.342 
0.340 
0.334 


5.450 
1.700 
1.400 
1.130 
1.070 
0.872 
0.807 
0.758 
0.708 
0.668 


0.651 
0.623 
0.595 
0.580 
0.543 
0.523 
0.513 
0.504 
0.500 
0.493 


0.487 
0.476 
0.464 
0.453 
0.443 
0.438 
0.430 
0.422 
0.413 
0.407 


0.402 
0.399 
0.391 
0.382 
0.379 
0.372 
0.368 
0.362 
0.355 
0.351 


0.345 
0.340 
0.339 
0.337 
0.330 
0.328 
0.326 
0.322 
0.320 
0.317 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 24 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 0.283 0.272 0.260 0.651 
51 0.281 0.270 0.260 0.640 
52. 0.278 0.268 0.258 0.622 
53 0.275 0.266 0.255 0.609 
54 0.272 0.263 0.255 0.595 
55 0.271 0.261 0.255 0.561 
56 0.269 0.258 0.253 0.540 
57 =: 0.266 0.255 0.252 0.515 
58 0.263 0.255 0.250 0.503 
59 0.261 0.255 0.249 0.496 
60 860.258 0.252 0.246 0.482 
61 0.255 0.250 0.246 0.451 
62 0.255 0.249 0.244 0.439 
68 0.22 0.246 0.241 0.435 
64 0.250 0.243 0.241 0.425 
65 0.249 0.241 0.241 0.422 
66 0.247 0.240 0.238 0.411 
67 =: 0.245 0.237 0.238 0.406 
68 = (0.243 0.235 0.235 0.398 
69 0.241 0.232 0.235 0.391 
70 (0.241 0.227 0.232 0.380 
71 ~=—«0.239 0.227 0.229 0.374 
72 ~=(0.237 0.225 0.227 0.370 
73 = 0.285 0.221 0.227 0.368 
74 ~=—(0.232 0.218 0.227 0.360 
% 0.231 0.218 0.227 0.350 
76 «= «0.229 0.215 0.227 0.345 
7 ~=0..228 0.215 0.225 0.339 
78 2 =«0.227 0.215 0.223 0.323 
73 8=©60.224 0.212 0.221 0.311 
80 0.222 0.208 0.218 0.300 
81 =-0.221 0.204 0.217 0.292 
82 0.218 0.198 0.215 0.289 
83 0.215 0.198 0.212 0.281 
84 390.214 0.195 0.208 0.269 
85 0.210 0.190 0.204 0.263 
8 0.210 0.184 0.198 0.256 
87 0.207 0.181 0.198 0.249 
88 0.204 0.181 0.198 0.244 
89 0.198 0.178 0.198 0.241 
90 0.198 0.176 0.198 0.241 
91 0.195 0.173 0.190 0.227 
$2 0.193 0.173 0.173 0.227 
$3 0.187 0.170 0.170 0.227 
94 0.184 0.170 0.170 0.221 
9 0.178 0.170 0.167 0.215 
% 0.173 0.164 0.161 0.212 
97 ~=—-«0.. 167 0.164 0.161 0.198 
98 (0. 161 0.142 0.159 0.198 
99 8=— 0.144 0.142 0.142 0.170 

100 0.096 0.122 0.096 0.170 

MEAN 0.489 0.351 0.576 1.299 


62.2 


02HC023 COLD CREEK NEAR BOLTON 


APRIL 


0.555 
0.547 
0.537 
0.530 
0.521 
0.513 
0.507 
0.500 
0.493 
0.484 


0.480 
0.473 
0.464 
0.461 
0.453 
0.447 
0.436 
0.431 
0.425 
0.416 


0.411 
0.408 
0.402 
0.398 
0.394 
0.388 
0.385 
0.382 
0.377 
0.372 


0.368 
0.365 
0.360 
0.358 
0.354 
0.348 
0.347 
0.340 
0.337 
0.337 


0.331 
0.324 
0.317 
0.317 
0.306 
0.303 
0.292 
0.283 
0.275 
0.268 
0.235 


0.983 


MAY 


0.339 
0.337 
0.331 
0.328 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.234 
0.232 
0.232 
0.232 


0.331 
0.328 
0.326 
0.322 
0.318 
0.317 
0.314 
0.311 


0.315 
0.313 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 02HC024 DON RIVER AT TOOMORDEN 
YEARS OF RECORD: 24 STATION AREA: 316 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


108.000 53.800 108.000 86.700 47.000 46.700 23.200 42.200 75.400 85.600 33.100 52.400 75.300 
25.700 18.300 41.200 35.100 30.100 17.800 15.100 17.500 21.400 26.100 17.500 18.500 23.300 
19.300 15.700 28.600 29.600 24.300 15.400 13.100 14.200 16.500 17.800 14.200 16.900 17.800 
16.300 10.500 22.300 26.900 21.300 12.400 11.100 10.800 14.300 13.400 11.200 15.100 16.100 
14.400 9.150 16.000 24.200 19.000 9.730 9.090 9.670 12.900 11.600 9.920 12.700 13.600 
8.610 13.800 21.700 16.400 9.340 8.050 8.580 11.000 11.100 8.310 12.000 12.100 
11.300 7.760 12.000 20.200 14.800 8.540 7.140 7.680 9.540 9.000 7.480 10.600 10.800 
10.200 7.150 10.700 19.000 13.800 8.060 6.790 6.570 9.060 8.010 7.050 9.680 9.230 
9.320 6.140 9.500 17.900 13.300 7.760 6.140 5.830 8.210 7.590 6.570 9.030 8.670 
8.610 5. 180 8.750 16.700 12.500 7.310 5.810 5.420 7.870 7.000 6.230 8.100 8.240 


OOmOnoononek WH CO 
sail 
Land 


10 = 8.020 4.900 8.320 16.200 11.800 6.850 5.560 4.890 6.980 6.600 5.580 7.870 7.620 
117.440 4.730 7.620 15.500 11.000 6.500 5.100 4.300 6.530 5.790 5.250 7.290 7.040 
12 7.020 4.560 6.650 14.800 10.600 5.970 4.850 4.020 6.190 5.580 4.810 6.760 6.650 
13 6.640 4.250 6.140 14.400 9.730 5.750 4.670 3.880 5.780 5.210 4.670 6.400 6.090 
14 «6.260 3.940 5.950 14.100 9.340 5.380 4.500 3.740 5.240 4.900 4.480 6.000 5.730 
15 5.920 3.780 5.550 12.800 8.710 5.040 4.200 3.570 5.100 4.590 4.330 5.720 5.480 
16 = 5.580 3.500 5.080 12.400 8.280 4.850 3.890 3.400 4.680 4.280 4.190 5.270 5.190 
17 ~—-§.250 3.400 4.830 12.100 7.910 4.670 3.710 3.280 4.410 3.960 3.750 5.100 5.010 
18 5.040 3.260 4.410 11.600 7.480 4.500 3.620 3.110 4.020 3.710 3.500 4.910 4.840 
19 4,840 3.060 4.280 11.100 7.170 4.360 3.500 2.960 3.710 3.450 3.340 4.760 4.670 


20 239 4.640 3.000 4.030 10.600 7.060 4.250 3.380 2.820 3.570 3.310 3.280 4.620 4.420 
21. = 4.470 2.890 3.940 10.200 6.830 4.140 3.280 2.750 3.450 3.200 3.150 4.490 4.180 


2 4.300 2.780 3.770 9.910 8.620 3.910 3.200 2.650 3.20 3.110 3.070 4.30 4.080 
2% 4.130 2.710 3.530 9.640 6.430 3.850 3.120 2.610 3.200 3.0660 2.940 4.220 3.970 
24 3.960 2.690 3.400 9.340 6.180 3.780 3.000 2.530 3.130 2.940 2.840 4.080 3.940 
% 3.820 2.630 3.260 8.860 6.030 3.650 2.920 2.470 3.030 2.800 2.790 3.940 3.720 
2% 3.710 2.560 3.090 8.670 5.660 3.540 2.850 2.400 3.00 2.70 2.750 3.750 3.620 
27 = 3.570 2.510 3.050 8.440 5.470 3.480 2.780 2.300 2.860 2.650 2.670 3.710 3.520 
2 3. 480 2.430 2.940 8.070 5.320 3.340 2.710 2.250 2.730 2.570 2.590 3.620 3.430 
2 ©3.370 2.390 2.830 7.790 5.180 3.200 2.660 2.20 2.610 2.520 2.570 3.510 3.400 
30 =. 3.280 2.340 2.760 7.440 5.080 3.200 2.580 2.140 2.550 2.450 2.490 3.440 3.310 
31 3.200 2.320 2.700 7.220 4.980 3.130 2.540 2.100 2.460 2.370 2.450 3.330 3.260 
32. 3.110 ~=—- 2.270 2.670 7.140 4.870 3.0800 2.470 2.080 2.410 2.280 2.400 3.280 3.200 
33 ©. 3.060 2.260 2.610 6.990 4.790 3.000 2.430 2.040 2.350 2.20 2.340 3.200 3.170 
34 =©2.990 2.220 2.580 6.850 4.730 2.940 2.3900 2.0200 2.310 2.230 2.20 3.150 3.090 
3 2.920 2.200 2.530 6.650 4.600 2.890 2.350 % 2.2770 2.180 2.270 3.070 3.000 
3 ©. 2.830 2.180 2.460 6.540 4.500 2.840 2.300 1.950 2.210 2.150 2.240 3.080 2.940 
37 ~—s-2.780 2.150 2.410 6.370 4.450 2.790 2.240 1.920 2.170 2.110 2.230 2.970 2.890 
3 62.730 = 2.130 2.400 6.280 4.300 2.780 2.210 1.880 2.120 2.070 2.170 2.920 2.830 
39 2.690 2.100 2.370 6.140 4.250 2.760 2.200 1.870 2.070 2.030 2.140 2.830 2.810 
40 2.640 °2.080 2.340 6.030 4.190 2.740 2.170 1.840 2.080 1.980 2.120 2.810 2.780 
41 2.580 2.060 2.320 5.990 4.110 2.710 2.140 1.810 1.980 1.970 2.080 2.780 2.710 
42 2.530 2.060 2.280 5.830 4.050 =: 2.650 ~—Ss 2.100 1.810 1.980 1.930 2.040 2.730 2.650 
43 2.490 2.040 2.270 5.640 3.970 2.630 2.080 1.790 1.950 1.930 2.040 2.710 2.620 
4 2.450 2.030 2.230 5.470 3.850 2.600 2.060 1.780 1.930 1.870 2.020 2.650 2.590 
4 2.400 2.020 2.210 5.310 3.820 2.560 2.040 1.760 1.910 1.850 2.000 2.620 2.550 
4% 2.360 1.990 2.210 5.240 3.770 2.530 2.030 1.760 1.880 1.830 1.980 2.570 2.520 
47 2.380 1.980 2.170 5.150 3.710 2.500 2.000 1.740 1.880 1.810 1.970 2.530 2.490 
48 2.290 1.980 2.140 5.010 3.620 2.460 1.980 1.720 1.810 1.810 1.950 2.470 2.460 
49 2.270 1.980 2.100 4.860 3.600 2.430 1.970 1.710 1.810 1.800 1.930 2.440 2.440 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
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1.852 


MEAN 2.525 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS O2HC026 WEST DUFF INS CREEK AT GREEN RIVER 
YEARS OF RECORD: 21 STATION AREA: = 98.1 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0 51.300 9.200 43.500 31.100 51.300 16.000 10.500 7.960 15.700 22.600 6.230 12.100 14.200 
1 8.670 5.950 15.000 17.800 18.400 4.470 2.3850 4.110 3.770 5.500 4.200 5.170 5.890 
2 6.300 3.400 9.250 13.000 13.600 3.230 1.800 2.370 2.120 3.850 3.370 4.010 3.890 
3 5.100 2.690 6.100 9.880 9.390 2.940 1.430 1.750 1.670 2.810 2.550 3.540 3.510 
4 4,150 2.290 4.450 8.600 8.070 2.530 1.270 1.440 1.510 2.230 2.20 3.110 3.060 
5 3.630 2.200 3.750 8. 400 7.250 2.280 1.160 1.280 1.270 1.850 1.820 2.790 2.900 
6 3.190 1.680 3.480 7.790 6.800 1.950 1.070 1.150 1.130 1.550 1.610 2.570 2.600 
7 2.830 1.530 3.080 7.500 6.260 1.870 1.020 0.988 1.040 1.330 1.380 2.470 2.460 
8 2.550 1.390 2.800 6.510 5.830 1.800 0.954 0.903 0.960 1.270 1.300 2.350 2.290 
9 2.330 1.300 2.440 6.080 5.500 1.680 0.929 0.841 0.915 1.150 1.210 2.240 2.170 
10 2.160 1.220 2.130 5.660 5.150 1.590 0.906 0.775 0.822 1.100 1.130 2.060 1.940 
11: 1.980 1.170 1.900 5.660 4.870 1.520 0.837 0.708 0.793 1.040 1.100 1.910 1.800 
121.830 1.130 1.700 5.500 4.470 1.450 0.810 0.686 0.770 0.987 1.050 1.810 1.720 
13. 1.700 1.100 1.660 5.380 4.130 1.420 0.785 0.651 0.740 0.907 1.030 1.660 1.640 
14 —-:1.590 1.080 1.500 5.100 3.910 1.350 0.765 0.628 0.711 0.844 1.080 1.600 1.590 
15 1.500 1.020 1.400 5.000 3.790 1.280 0.757. 0.608 0.680 0.814 0.995 1.530 1.550 
16 1.480 0.991 1.300 4.590 3.670 1.240 0.742 0.588 0.643 0.776 0.977 1.470 1.470 
171.370 0.966 1.250 4.450 3.550 1.210 0.720 0.580 0.629 0.733 0.951 1.410 1.420 
18 1.300 0.934 1.170 4.250 3.450 1.170 0.713 0.561 0.612 0.699 0.926 1.380 1.380 
19 = 1.250 0.920 1.100 3.950 3.340 1.160 0.702 0.549 0.605 0.680 0.898 1.350 1.320 
2 1.200 0.906 1.030 3.780 3.170 1.130 0.691 0.535 0.595 0.653 0.878 1.300 1.300 
21. ~—«*1.160 0.878 0.991 3.680 2.860 1.100 0.673 0.524 0.586 0.624 0.852 1.260 =—-:1.240 
2 1.120 0.850 0.950 3.620 2.810 1.070 0.659 0.510 0.569 0.617 0.835 1.20 1.190 
2% «1.090 0.850 0.910 3.300 2.690 1.040 0.648 0.507 0.561 0.600 0.826 1.200 ~—-'1..180 
24 ~=+1.050 0.821 0.900 3.110 2.590 1.0830 0.631 0.501 0.549 0.583 0.808 1.170 1.150 
3 1.080 0.796 0.880 3.090 2.520 1.010 0.620 0.496 0.541 0.573 0.798 1.150 —-1.130 
2% 0.992 0.770 0.878 2.940 2.460 0.980 0.611 0.490 0.531 0.560 0.770 1.130 1.100 
27 ~=60. 977 0.764 0.850 2.900 2.310 0.999 0.603 0.479 0.527 0.549 0.748 1.120 ‘1.060 
2 0.949 0.738 0.840 2.830 2.240 0.954 0.592 0.473 0.522 0.541 0.733 1.090 1.080 
2 0.920 0.708 0.830 2.770 2.20 0.946 0.583 0.465 0.509 0.532 0.728 1.080 1.000 
30 0:0. 908 0.695 0.810 2.650 2.130 0.917 0.580 0.456 0.501 0.528 0.706 1.040 0.991 
31 0.883 0.690 0.805 2.550 2.080 0.903 0.580 0.454 0.498 0.513 0.702 1.080 0.980 
32 (0.861 0.673 0.733 2.410 2.000 0.883 0.564 0.450 0.490 0.507 0.697 1.010 0.964 
33 0.849 0.660 0.775 2.380 1.980 0.858 0.561 0.436 0.481 0.501 0.689 1.000 0.960 
34 0.824 0.650 0.730 2.320 1.990 0.849 0.552 0.428 0.474 0.491 0.680 0.988 0.945 
3 0.810 0.640 0.700 2.300 1.900 0.844 0.542 0.427 ~~ 0.471 0.490 0.672 0.974 0.938 
3% 0.793 0.634 0.680 2.250 1.880 0.836 0.538 0.421 0.470 0.486 0.663 0.957 0.929 
37-0. 780 0.623 0.651 2.140 1.780 0.821 0.533 0.417 0.464 0.479 0.654 0.940 0.910 
38 = «0.765 0.623 0.623 2.040 1.710 0.815 0.530 0.413 0.458 0.470 0.645 0.932 0.900 
39 0.748 0.610 0.623 2.000 1.680 0.803 0.524 0.410 0.453 0.464 0.640 0.920 0.888 
40 0.731 0.603 0.623 1.930 1.660 0.793 0.515 0.407 0.447 0.450 0.631 0.910 0.878 
41 0.709 0.595 0.617 1.870 1.620 0.779 0.507 0.404 0.442 0.450 0.624 0.892 0.870 
42 0 0.590 0.600 1.820 1.590 0.767 0.501 0.400 0.436 0.450 0.613 0.885 0.858 
43 0.682 «= 0.580 0.595 1.780 1.550 0.758 0.404 0.396 0.428 0.447 0.612 0.859 0.850 
MM 0.668 0.572 0.583 1.740 1.520 0.749 0.487 0.3093 0.423 0.489 0.603 0.845 0.835 
0.654 0.569 0.580 1.690 1.500 0.739 0.481 0.391 0.414 0.434 0.599 0.828 0.821 
4 0.643 «= 0.565 0.568 1.590 1.470 0.733 0.479 0.388 0.411 0.430 0.592 0.823 0.810 
47 = 0.681 0.560 0.550 1.530 1.450 0.719 0.474 0.385 0.408 0.425 0.588 0.813 0.800 
48 0.623 0.555 0.520 1.490 1.440 0.708 0.470 0.381 0.405 0.420 0.583 0.793 0.793 
49 0.612 0.550 0.510 1.460 1.420 0.703 0.465 0.377 0.404 0.417 0.578 0.791 0.783 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 02HC026 WEST DUFF INS CREEK AT GREEN RIVER 
YEARS OF RECORD: 21 STATION AREA: 98.1 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


50. 0.601 0.540 0.496 1.420 1.400 0.694 0.459 0.374 0.399 0.416 0.568 0.779 0.793 
51 0.592 0.538 0.481 1.390 1.370 0.682 0.459 0.371 0.398 0.411 0.566 0.769 0.780 
52 0.583 0.530 0.481 1.340 1.350 0.675 0.456 0.368 0.396 0.406 0.558 0.757 0.770 
0.572 0.520 0.481 1.300 1.320 0.665 0.453 0.365 0.394 0.400 0.552 0.745 0.765 

54 (0.566 0.515 0.476 1.270 1.290 0.660 0.450 0.362 0.388 0.399 0.550 0.733 0.750 
55 0.555 0.510 0.470 1.240 1.270 0.655 0.450 0.360 0.382 0.399 0.544 0.714 0.736 
56 0.548 0.500 0.467 1.200 1.270 0.650 0.447 0.357 0.379 0.396 0.541 0.702 0.730 
57 «0.538 0.496 0.460 1.160 1.250 0.646 0.444 0.354 0.377 0.391 0.533 0.691 0.708 
58 0.530 0.490 0.459 1.130 1.230 0.643 0.442 0.351 0.373 0.391 0.527 0.682 0.700 
59 0.522 0.481 0.453 1.100 1.200 0.634 0.439 0.351 0.389 0.387 0.524 0.671 0.690 
0.510 0.480 0.453 1.080 1.190 0.627 0.431 0.348 0.368 0.383 0.518 0.665 0.680 
61 0.502 0.480 0.453 1.060 1.170 0.626 0.425 0.345 0.368 0.381 0.510 0.657 0.665 
62 0.496 0.467 0.453 1.030 1.150 0.617 0.425 0.343 0.360 0.379 0.507 0.643 0.660 
63 0.487 0.453 0.453 1.020 1.130 0.612 0.420 0.338 0.357 0.377 0.501 0.640 0.650 
64 0.480 0.450 0.447 1.010 1.120 0.608 0.416 0.336 0.351 0.374 0.496 0.631 0.640 
65 0.471 0.440 0.440 0.991 1.110 0.599 0.411 0.331 0.348 0.374 0.487 0.623 0.634 
6 80.465 0.439 0.433 0.971 1.100 0.595 0.408 0.331 0.345 0.370 0.481 0.612 0.625 
67 =: 0. 456 0.425 0.428 0.906 1.080 0.586 0.402 0.328 0.343 0.368 0.476 0.606 0.612 
68 0.453 0.422 0.425 0.900 1.070 0.580 0.396 0.326 0.340 0.365 0.470 0.601 0.610 
68 0.447 0.419 0.425 0.889 1.060 0.569 0.391 0.323 0.338 0.362 0.467 0.592 0.605 
70 = 0.440 0.411 0.425 0.878 1.050 0.564 0.385 0.322 0.331 0.354 0.464 0.586 0.600 
71 ~—(0..480 0.410 0.420 0.870 1.020 0.555 0.379 0.315 0.328 0.352 0.459 0.577 0.595 
72 ~—(0.425 0.400 0.419 0.855 1.010 0.549 0.377 0.314 0.323 0.348 0.450 0.569 0.585 
73 (0.419 0.399 0.419 0.850 0.995 0.541 0.374 0.309 0.320 0.345 0.447 0.566 0.580 
74 ~—=—-0.412 0.396 0.411 0.844 0.988 0.535 0.362 0.306 0.314 0.340 0.442 0.561 0.570 
7 0.405 0.396 0.405 0.821 0.968 0.527 0.357 0.299 0.311 0.340 0.433 0.558 0.566 
76 = 0.389 0.395 0.402 0.800 0.942 0.518 0.351 0.297 0.309 0.334 0.425 0.552 0.552 
77 ~—s(0.396 0.391 0.397 0.793 0.929 0.499 0.345 0.294 0.300 0.331 0.422 0.549 0.541 
78 ~=0..391 0.390 0.391 0.780. 0.920 0.490 0.343 0.292 0.292 0.328 0.416 0.544 0.535 
79 = 0.385 0.388 0.388 0.770 0.906 0.476 0.337 0.286 0.280 0.323 0.408 0.538 0.524 
80 0.378 0.385 0.381 0.765 0.900 0.470 0.331 0.283 0.270 0.320 0.399 0.530 0.524 
81 0.374 0.382 0.375 0.765 0.883 0.464 0.328 0.280 0.266 0.314 0.391 0.527 0.515 
82 0.368 0.379 0.370 0.749 0.869 0.451 0.326 0.279 0.258 0.311 0.385 0.521 0.510 
8 0.362 0.374 0.370 0.722 0.862 0.447 0.315 0.269 0.258 0.311 0.379 0.515 0.505 
84 0.354 0.370 0.368 0.708 0.849 0.433 0.311 0.266 0.255 0.297 0.371 0.501 0.500 
8 0.348 0.369 0.365 0.680 0.824 0.428 0.297 0.263 0.241 0.294 0.365 0.500 0.496 
8 0.343 0.368 0.360 0.670 0.807 0.415 0.294 0.249 0.235 0.283 0.354 0.490 0.481 
87 =: 0.340 0.368 0.351 0.637 0.793 0.404 0.278 0.241 0.229 0.277 0.348 0.470 0.481 
88 0.330 0.368 0.348 0.572 0.783 0.399 0.263 0.235 0.218 0.272 0.340 0.453 0.481 
89 0.323 0.362 0.340 0.538 0.769 0.391 0.249 0.229 0.212 0.266 0.328 0.450 0.467 
90 0.311 0.354 0.335 0.510 0.762 0.379 0.229 0.229 0.204 0.263 0.323 0.442 0.459 
$91 0.300 0.348 0.326 0.470 0.736 0.373 0.227 0.221 0.193 0.258 0.311 0.433 0.450 
$2 0.294 0.340 0.311 0.430 0.722 0.362 0.210 0.193 0.187 0.252 0.297 0.425 0.436 
% 0.280 0.328 0.306 0.396 0.711 0.351 0.198 0.170 0.170 0.246 0.294 0.411 0.425 
94 8§=60.266 0.317 0.283 0.340 0.682 0.345 0.184 0.150 0.162 0.232 0.294 0.391 0.411 
% 0.255 0.306 0.227 0.340 0.668 0.331 0.170 0.144 0.150 0.224 0.280 0.377 0.396 
% 0.229 0.297 0.181 0.331 0.657 0.323 0.150 0.144 0.127 0.212 0.280 0.360 0.362 
97 ~=—-:0.210 0.283 0.170 0.307 0.612 0.278 0.130 0.127 0.108 0.210 0.278 0.348 0.340 
98 0.170 0.255 0.156 0.292 0.580 0.269 0.102 0.119 0.042 0.198 0.266 0.345 0.340 
9 0.133 0.255 0.144 0.187 0.547 0.241 0.025 0.076 0.034 0.170 0.246 0.294 0.240 
100 0.000 0.227 0.122 0.156 0.436 0.210 0.017 0.000 0.008 0.119 0.142 0.246 0.170 


MEAN 1.118 0.790 1.231 2.661 2.532 0.931 0.569 0.527 0.571 0.700 0.754 1.079 1.094 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 20 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 
0 24.600 14.900 21.600 
1 =7.310 6.000 9.960 
2 5.350 3.420 6.090 
3 4.340 3.000 4.080 
4 3.540 2.340 3.270 
5 3.120 2.180 2.920 
6 2.770 1.810 2.760 
7 ~=2.500 1.560 2.500 
8 2.260 1.290 2.170 
9 2.050 1.110 2.080 
10 = 1.860 1.020 1.730 
111.680 0.934 1.490 
12. 1.560 0.834 1.420 
131.440 0.759 1.340 
141.340 0.725 1.190 
15 1.250 0.634 1.140 
16 = «1.150 0.586 1.090 
17 ~—- 1.080 0.564 1.000 
18 = 1.010 0.524 0.937 
19 =: 0.951 0.507 0.900 
2 38©0.900 0.483 0.827 
21 ~=—-0.852 0.473 0.784 
2 0.8083 0.451 0.741 
73 OO. 765 0.439 0.710 
24 ~=—«0.731 0.431 0.643 
2 0.699 0.417 0.612 
2 = 0. 688 0.399 0.595 
27 ~—s(0.640 0.387 0.569 
7% 8 8= 0.616 0.382 0.541 
23 = (0.594 0.371 0.524 
30 (0.572 0.357 0.490 
31 0.550 0.343 0.479 
320.532 0.340 0.453 
33 = 0.515 0.335 0.438 
3% = 0.498 0.330 0.425 
3 0.481 0.324 0.408 
3% 0. 464 0.317 0.392 
370. 453 0.314 0.385 
3% 80.439 0.313 0.377 
390.430 0.309 0.368 
40 0.420 0.306 0.360 
41 0.410 0.300 0.351 
42 0.398 0.297 0.344 
43 0.388 0.294 0.340 
4 0.379 0.294 0.334 
45 0.371 0.289 0.326 
46 0.362 0.283 0.320 
47 0.357 0.283 0.311 
48 0.348 0.283 0.311 
49 0.343 0.280 0.309 


MARCH 


16.900 
9.540 
7.860 
7.050 
5.950 
5.150 
4.560 
4.250 
3.920 
3.510 
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BLACK CREEK NEAR WESTON 


MAY 


0.614 


0.578 


0.510 


0.501 


0.415 


0.411 


0.374 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


10.500 
4.680 
3.200 
3.050 
2.620 
2.140 
1.880 
1.530 
1.470 
1.370 


1.290 
1.150 
1.090 
0.985 
0.892 
0.847 
0.782 
0.720 
0.688 
0.669 


0.641 
0.617 
0.583 
0.558 
0.544 
0.532 
0.510 
0.490 
0.479 
0.462 


0.449 
0.433 
0.425 
0.422 
0.416 
0.408 
0.399 
0.388 
0.376 
0.369 


0.360 
0.351 
0.348 
0.343 
0.338 
0.334 
0.331 
0.328 
0.323 
0.317 


11.300 22.200 
5.800 6.330 
4.550 4.670 
3.900 4.250 
3.600 3.850 
2.940 3.340 
2.670 2.580 
2.320 2.300 
2.040 2.270 
1.860 1.950 
1.680 1.790 
1.610 1.610 
1.490 1.500 
1.390 1.380 
1.250 1.290 
1.180 1.230 
1.120 1.100 
1.030 1.080 
0.983 0.960 
0.936 0.889 
0.917 0.801 
0.895 0.768 
0.852 0.751 
0.786 0.713 
0.750 0.682 
0.742 0.676 
0.706 0.648 
0.692 0.617 
0.677 0.606 
0.648 0.579 
0.623 0.572 
0.603 0.556 
0.592 0.547 
0.566 0.538 
0.545 0.524 
0.535 0.515 
0.524 0.501 
0.515 0.493 
0.503 0.474 
0.479 0.469 
0.461 0.455 
0.453 0.449 
0.436 0.439 
0.433 0.425 
0.424 0.412 
0.418 0.405 
0.413 0.396 
0.405 0.388 
0.396 0.383 
0.391 0.374 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
YEARS OF RECORD: 20 STATION AREA: 58.0 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 0.337 0.278 0.303 0.833 
51 0.334 0.275 0.299 0.798 
52. 0.328 0.272 0.297 0.769 
53. -0.325 0.272 0.294 0.737 
54: 0..318 0.269 0.292 0.731 
55 0.314 0.268 0.289 0.705 
56 0.309 0.265 0.289 0.691 
57 = 0.306 0.264 0.286 0.680 
58 0.300 0.261 0.282 0.663 
59 0.297 0.260 0.280 0.648 
60 0.292 0.258 0.278 0.630 
61 0.289 0.258 0.278 0.617 
62 0.286 0.255 0.272 0.606 
63 0.283 0.254 0.270 0.593 
64 0.280 0.252 0.267 0.583 
65 0.278 0.252 0.266 0.569 
6 0.275 0.250 0.265 0.552 
67 =—-:0..272 0.250 0.261 0.535 
68 0.269 0.249 0.261 0.521 
69 0.266 0.248 0.259 0.515 
70 = 0.263 0.247 0.257 0.510 
710.281 0.246 0.255 0.487 
72 0.258 0.244 0.255 0.467 
73 = =—-(0.255 0.243 0.250 0.456 
74 ~=—-(0.252 0.241 0.249 0.449 
7% 0.249 0.241 0.246 0.434 
7% 80.247 0.240 0.246 0.413 
7 ~=0.244 0.238 0.244 0.398 
78 =—0.242 0.238 0.242 0.382 
79 = 0.240 0.237 0.241 0.371 
80 0.238 0.235 0.238 0.381 
81 0.235 0.235 0.238 0.351 
82 0.232 0.232 0.235 0.348 
83 0.229 0.229 0.234 0.340 
8 0.227 0.229 0.232 0.333 
8 0.224 0.227 0.232 0.328 
8 0.221 0.227 0.231 0.324 
87 0.218 0.226 0.229 0.315 
88 0.215 0.224 0.227 0.306 
88 0.212 0.221 0.227 0.301 
9 0.210 0.220 0.225 0.295 
91 0.206 0.217 0.221 0.283 
$2 0.201 0.215 0.219 0.280 
$ 0.198 0.212 0.216 0.278 
94 0.195 0.210 0.212 0.270 
$ 0.190 0.207 0.211 0.263 
96 0.186 0.204 0.207 0.255 
97 ~=—s«O.. 181 0.198 0.204 0.238 
98 60.173 0.193 0.198 0.221 
99 ©6016 0.184 0.185 0.201 
100 0.048 0.173 0.156 0.182 
MEAN 0.824 0.589 0.872 1.509 


BLACK CREEK NEAR WESTON 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.278 
0.276 
0.275 
0.272 
0.266 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 23 STATION AREA: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 
0 26.000 7.500 26.000 
1 8.300 5.040 10.900 
2 ~~ ~6.000 3.400 7.820 
3 4.730 2.830 7.050 
4 3.940 2.270 5.950 
5 3.310 1.900 4.930 
6 2.850 1.700 3.710 
7 = 2,480 1.500 3.000 
8 2.220 1.360 2.550 
9 1.980 1.150 2.100 
10 ~=—- 1.810 1.010 1.830 
111.650 0.974 1.500 
12. 1.500 0.935 1.420 
131.400 0.875 1.200 
141.290 0.850 1.080 
151.4190 0.821 1.010 
16 «1.110 0.800 0.860 
17 ~—- 1.080 0.767 0.779 
18 =—0. 986 0.736 0.725 
19 0.906 0.722 0.708 
2 ~3=s«0. 858 0.700 0.674 
21. (0.821 0.660 0.651 
2 0.778 0.623 0.637 
273 0.740 0.610 0.614 
24 ~=0.710 0.589 0.600 
3 0.686 0.578 0.580 
2 = «0. 658 0.566 0.567 
27 ~—s«0.630 0.538 0.560 
72% 0.608 0.520 0.538 
29 = sO0..581 0.505 0.518 
30 (0.566 0.493 0.510 
31 0.549 0.476 0.501 
320.529 0.459 0.496 
3 0.510 0.450 0.475 
34 (0.493 0.445 0.459 
3 0.476 0.430 0.446 
3% = =0.457 0.420 0.438 
37 0.445 0.405 0.419 
3 80.430 0.400 0.400 
38 0.420 0.396 0.391 
40 «0.408 0.390 0.382 
41 0.396 0.380 0.379 
42 0.385 0.371 0.368 
438 0.374 0.368 0.362 
44 0.367 0.360 0.348 
45 0.356 0.354 0.340 
4 0.347 0.345 0.340 
47 0.340 0.340 0.337 
48 0.330 0.334 0.325 
49 0.320 0.325 0.320 
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22.100 
13.200 
12.000 
10.600 
9.550 
8.300 
7.200 
6.780 
6.250 
5.950 
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4.840 
4.700 
4.500 
4.390 
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LITTLE ROUGE CREEK NEAR LOCUST HILL 


MAY 


0.954 


0.314 


0.297 


0.278 


0.281 
0.27 


0.247 
0.241 


0.217 
0.215 
0.212 
0.210 


0.207 
0.204 
0.201 
0.198 
0.193 
0.193 
0.191 
0.189 
0.187 
0.186 


JULY 


OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


7.360 
4.010 
2.970 
2.550 
1.830 
1.410 
1.240 
1.110 
1.010 
0.906 


0.861 
0.771 
0.753 
0.711 
0.691 
0.657 
0.637 
0.624 
0.600 
0.577 


9.700 


5. 
4, 
4. 


580 
560 
010 


3.600 
2.860 
2.560 
2.400 
2.110 
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0.742 
0.719 
0.683 
0.669 
0.657 
0.639 
0.611 
0.588 
0.577 
0.562 


0.558 
0.538 
0.524 
0.518 
0.506 
0.487 
0.470 
0. 460 
0.447 


0. 


44] 


16.900 
5.660 
4.280 
3.710 
3.120 
3.000 
2.760 
2.460 
2.200 
1.980 
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0.712 


0.706 
0.700 
0.685 
0.680 
0.651 
0.645 
0.637 
0.621 
0.609 
0.595 


0.580 
0.575 
0.564 
0.554 
0.550 
0.540 
0.535 
0.520 
0.515 
0.507 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


71.7 


YEARS OF RECORD: 23 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 0.314 0.316 0.311 1.260 
51 0.306 0.311 0.303 1.220 
52. 0.298 0.306 0.297 1.160 
53. -0.292 0.300 0.290 1.130 
540.285 0.295 0.283 1.100 
55 0.280 0.290 0.280 1.020 
560.274 0.287 0.275 0.991 
57 =: 0.266 0.283 0.269 0.963 
58 0.258 0.281 0.265 0.935 
59 =: 0.255 0.280 0.260 0.920 
60 860.250 0.278 0.255 0.889 
61 0.246 0.272 0.255 0.850 
62 (0.241 0.266 0.252 0.841 
63 0.238 0.263 0.249 0.816 
64 390.282 0.260 0.246 0.762 
65 0.227 0.255 0.244 0.719 
6 0.221 0.251 0.244 0.708 
67 =—s:«0..216 0.249 0.241 0.688 
68 0.210 0.246 0.238 0.668 
0.207 0.244 0.235 0.630 
70 = 0.201 0.244 0.231 0.583 
710.198 0.241 0.227 0.572 
72 ~=—«0..192 0.238 0.224 0.561 
73 =O. 187 0.235 0.218 0.543 
74 (0.182 0.229 0.214 0.488 
7 0.178 0.227 0.210 0.467 
7% 80.173 0.227 0.205 0.439 
Jf 403170 0.221 0.201 0.420 
78 =0.. 164 0.218 0.198 0.395 
79 =O. 161 0.215 0.192 0.377 
80 80.157 0.213 0.189 0.38 
81 0.153 0.212 0.181 0.365 
82 0.147 0.204 0.176 0.383 
8 0.144 0.201 0.170 0.340 
84 3 =0.142 0.198 0.167 0.334 
8 0.139 0.198 0.164 0.320 
8 0.136 0.190 0.161 0.313 
87 60.130 0.190 0.156 0.303 
88 0.127 0.184 0.153 0.294 
89 0.122 0.180 0.150 0.283 
90 860.119 0.176 0.142 0.278 
91 30.118 0.170 0.142 0.258 
92. 0.110 0.170 0.136 0.256 
$ 0.108 0.164 0.127 0.25 
94 0.102 0.160 0.125 0.245 
9% 0.096 0.150 0.113 0.227 
9 0.091 0.144 0.098 0.207 
97 §=—-: 0.086 0.136 0.088 0.187 
$8 0.079 0.113 0.071 0.170 
99 0.068 0.110 0.054 0.159 

100 ©0020 0.060 0.080 0.142 

MEAN 0.821 0.594 0.971 2.901 


LITTLE ROUGE CREEK NEAR LOCUST HILL 


MAY 


0.357 
0.350 
0.347 
0.340 
0.337 
0.332 
0.326 
0.323 
0.320 
0.317 


0.310 
0.303 
0.300 
0.294 
0.292 
0.289 
0.284 
0.280 
0.278 
0.272 


0.269 
0.263 
0.256 
0.22 
0.248 
0.245 
0.244 
0.240 
0.229 
0.223 


0.218 
0.210 
0.208 
0.201 
0.198 
0.190 
0.184 
0.178 
0.173 
0. 167 


0.161 
0.156 
0.145 
0.142 
0.136 
0.133 
0.127 
0.119 
0.110 
0.099 
0.088 


0.622 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.159 
0.156 
0.155 
0.153 
0.150 
0.149 
0.147 
0.145 
0.144 
0.144 


0.142 
0.141 
0.137 
0.136 
0.135 
0.133 
0.130 
0.130 
0.130 
0.127 


0.125 
0.125 
0.122 
0.120 
0.119 
0.116 
0.113 
0.110 
0.109 
0.108 


0.184 
0.184 
0.180 
0.178 
0.176 
0.172 
0.169 
0.167 
0.164 
0.164 


0.161 
0.159 
0.156 
0.153 
0.150 
0.148 
0.147 
0.144 
0.144 
0.143 


0.142 
0.141 
0.139 
0.136 
0.136 
0.132 
0.130 
0.128 
0.127 
0.125 


0.122 
0.122 
0.119 
0.119 
0.113 
0.113 
0.110 
0.108 
0.108 
0.105 


0.105 
0.102 
0.099 
0.093 
0.093 
0.091 
0.088 
0.085 
0.079 
0.074 
0.051 


0.427 


0.269 
0.261 
0.258 
0.255 
0.252 
0.246 
0.244 
0.241 
0.238 
0.235 


0.232 
0.229 
0.221 
0.219 
0.214 
0.210 
0.207 
0.202 
0.201 
0.197 


0.193 
0.184 
0.181 
0.178 
0.176 
0.170 
0.167 
0.161 
0.159 
0.156 


0.153 
0.150 
0.147 
0.144 
0.142 
0.139 
0.136 
0.136 
0.133 
0.130 


0.127 
0.127 
0.122 
0.119 
0.113 
0.110 
0.108 
0.099 
0.093 
0.085 
0.071 


0.489 


0.498 
0.494 
0.480 
0.470 
0.453 
0.447 
0.435 
0.425 
0.421 
0.411 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 02HC029 LITTLE DON RIVER AT DON MILLS 
YEARS OF RECORD: 22 STATION AREA: 130 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


51.000 24.400 51.000 37.800 21.200 16.800 8.770 22.200 48.700 42.400 11.300 19.800 13.800 
11.900 7.860 18.000 17.000 13.600 7.620 5.790 6.150 8.520 11.400 6.580 7.260 9.580 
8.140 5.810 12.200 14.200 12.100 6.280 4.920 4.840 6.680 7.680 5.440 6.350 7.840 
6.600 4.420 8.890 12.700 10.200 5.010 4.000 3.620 5.370 4.930 4.470 6.230 6.170 
5.790 3.940 7.310 11.600 8.470 4.450 3.310 3.110 4.370 4,250 4.110 5.350 5.380 

: . 5.380 9.710 7.390 3.970 3.000 2.650 3.630 3.910 3.300 4.930 4.770 
4.420 3.480 4.900 8.880 6.380 3.290 2.670 2.320 3.200 3.390 2.900 4.450 4.300 
4.000 3.000 4.560 8.270 5.940 2.990 2.470 2.080 2.920 3.130 2.720 3.900 4.130 


Ooonoa nr wn —- © 
uo 
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10 3.050 1.810 3.200 6.920 4.840 2.320 2.040 1.720 2.240 2.420 2.100 2.830 2.920 
112.830 1.710 2.920 6.600 4.330 2.250 1.940 1.580 2.020 2.230 2.000 2.550 2.690 
12 2.610 1.630 2.720 6.370 4.110 2.170 1.770 1.470 1.890 2.070 1.870 2.450 2.450 
132.480 1.530 2.530 5.950 3.940 2.110 1.660 1.320 1.670 1.910 1.760 2.200 2.280 
142.270 1.400 2.290 5.550 3.780 1.930 1.560 1.270 1.560 1.770 1.670 2.210 2.100 
15 2.150 1.310 2.170 5.240 3.650 1.820 1.500 1.180 1.480 1.660 1.570 2.100 2.070 
16 2.040 1.230 1.980 4.890 3.440 1.730 1.420 1.140 1.420 1.490 1.460 1.980 1.950 
17 —- 1.940 1.190 1.870 4.670 3.270 1.700 1.350 1.110 1.300 1.420 1.400 1.920 1.870 
18 1.850 1.150 1.770 4.390 3.090 1.610 1.290 1.080 1.190 1.350 1.330 1.840 1.780 
19 1.760 1.130 1.640 4.250 2.880 1.560 1.220 1.010 1.140 1.290 1.290 1.700 —- 1.690 
20 ~=—-:11.680 1.090 1.550 4.020 2.810 1.530 1.190 0.969 1.110 1.200 1.250 1.660 1.550 
21 ~=—-1.610 1.070 1.490 3.870 2.670 1.500 1.150 0.929 1.060 1.100 1.200 1.610 1.500 
2 1.550 1.050 1.410 3.740 2.560 1.450 1.110 0.879 1.020 1.020 1.140 1.570 1.450 
23 ~=«-1. 480 1.040 1.350 3.620 2.470 1.410 1.080 0.867 0.994 0.997 1.130 1.510 1.420 
24 ~=1. 430 1.010 1.280 3.480 2.330 1.390 1.070 0.844 0.981 0.956 1.100 1.460 1.400 
2% 1.380 0.998 1.200 3. 400 2.240 1.360 1.080 0.834 0.944 0.929 1.070 1.480 1.370 
2% 1.340 0.962 1.130 3.310 2.150 1.320 0.997 0.818 0.923 0.909 1.050 1.390 1.340 
27 ~=—-1.280 0.934 1.110 3.250 2.070 1.290 0.975 0.806 0.893 0.886 1.040 1.360 1.320 
2 1.250 0.934 1.090 3.110 2.010 1.280 0.961 0.783 0.881 0.858 1.030 1.330 1.300 
2 ©8=61.220 0.930 1.050 3.020 1.990 1.230 0.932 0.779 0.850 0.848 0.980 1.300 1.270 
30 1.199 0.906 1.030 2.890 1.980 1.210 0.923 0.756 0.836 0.829 0.954 1.280 1.250 
31 1.160 0.892 1.020 2.830 1.910 1.170 0.902 0.742 0.824 0.799 0.926 1.250 1.220 
321.130 0.875 0.992 2.780 1.860 1.160 0.891 0.729 0.814 0.790 0.909 1.230 1.200 
33 =: 1.100 0.868 0.977 2.720 1.810 1.130 0.872 0.722 0.784 0.781 0.897 1.220 ‘1.180 
34 1.080 0.850 0.963 2.810 1.760 1.120 0.862 0.713 0.778 0.767 0.883 1.210 1.170 
3 =: 1.060 0.830 0.949 2.500 1.720 1.100 0.855 0.693 0.757 0.758 0.871 1.180 1.140 
my 0.821 0.934 2.410 1.680 1.080 0.843 0.685 0.753 0.748 0.841 1.160 1.130 
37. 1.010 0.815 0.920 2.370 1.640 1.070 0.838 0.668 0.736 0.734 0.821 1.130 1.100 
3 ©0991 0.799 0.908 2.320 1.610 1.030 0.814 0.661 0.715 0.725 0.813 1.120 1.090 
39 «60.970 =: 0.782 0.892 2.290 1.600 1.020 0.805 0.651 0.706 0.719 0.810 1.100 ‘1.080 
40 0.951 0.773 0.878 2.210 1.580 1.000 0.787 0.645 0.688 0.710 0.789 1.070 ‘1.070 
41 0.934 0.765 0.876 2.180 1.540 0.993 0.772 0.640 0.681 0.698 0.790 1.040 1.040 
42 0.923 0.765 0.887 2.070 1.500 0.981 0.765 0.634 0.671 0.694 0.771 1.020 1.020 
4 0.93 0.752 0.855 2.050 1.480 0.977 0.759 0.629 0.664 0.688 0.762 1.010 ‘1.010 
44 0.891 0.742 0.850 2.010 1.450 0.957 0.750 0.622 0.650 0.682 0.753 0.996 0.991 
4 0.878 0.736 0.841 1.940 1.420 0.940 0.731 0.614 0.641 0.676 0.746 0.984 0.973 
46 0.864 0.728 0.835 1.910 1.400 0.929 0.727 OO 0.631 0.663 0.733 0.963 0.954 
47 0.850 =: 0.724 0.821 1.850 1.360 0.908 0.717 0.598 0.626 0.654 0.722 0.82 0 941 
48 0.841 0.722 0.813 1.820 1.340 0.896 0.711 0.589 0.614 0.649 0.715 0.943 0.934 
49 0.828 0.716 0.800 1.770 1.320 0.889 0.702 0.583 0.609 0.640 0.708 0.928 0.926 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


BSSBRLBRVL2B SBAUSHRLERLES 


BBBIKSRLERBSLB BSESBRLBSSL2B aadsrNaavanra 


—_ 


22 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0.816 0.708 0.793 1.730 
0.801 0.708 0.784 1.680 
0.793 0.705 0.779 1.640 
0.782 0.699 0.765 1.630 
0.771 0.691 0.753 1.600 
0.761 0.685 0.750 1.560 
0.753 0.681 0.736 1.530 
0.744 0.680 0.731 1.500 
0.734 0.678 0.720 1.470 
0.725 0.663 0.708 1.450 
0.715 0.651 0.708 1.410 
0.708 0.643 0.697 1.370 
0.694 0.637 0.694 1.350 
0.690 0.632 0.691 1.280 
0.681 0.623 0.688 1.250 
0.674 0.620 0.680 1.240 
0.665 0.615 0.680 1.220 
0.659 0.609 0.674 1.190 
0.651 0.603 0.668 1.160 
0.643 0.600 0.665 1.140 
0.634 0.595 0.663 1.120 
0.627 0.595 0.660 1.080 
0.620 0.592 0.654 1.050 
0.612 0.586 0.651 1.020 
0.606 0.580 0.648 1.010 
0.595 0.578 0.640 0.977 
0.589 0.572 0.637 0.943 
0.580 0.566 0.626 0.934 
0.572 0.566 0.623 0.928 
0.566 0.565 0.620 0.909 
0.555 0.564 0.609 0.900 
0.550 0.560 0.609 0.878 
0.541 0.555 0.595 0.865 
0.532 0.552 0.583 0.855 
0.527 0.549 0.566 0.847 
0.515 0.545 0.561 0.841 
0.504 0.538 0.550 0.813 
0.498 0.530 0.544 0.783 
0.487 0.525 0.538 0.780 
0.476 0.515 0.527 0.762 
0.467 0.501 0.510 0.756 
0.453 0.498 0.505 0.736 
0.445 0.493 0.498 0.710 
0.425 0.467 0.493 0.694 
0.411 0.453 0.484 0.680 
0.391 0.408 0.462 0.654 
0.382 0.394 0.425 0.637 
0.360 0.391 0.350 0.620 
0.331 0.391 0.265 0.580 
0.286 0.382 0.240 0.496 
0.195 0.297 0.225 0.408 
1.508 1.163 1.799 3.041 
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LITTLE DON RIVER AT DON MILLS 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.633 
0.627 
0.620 
0.609 
0.601 
0.597 
0.589 
0.583 
0.580 
0.566 


0.922 


0.915 
0.904 
0.891 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


204 


YEARS OF RECORD: 20 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 94.900 37.400 94.900 60.800 
1 24.100 15.800 29.000 35.700 
2 18.200 10.300 22.000 30.000 
3 14.300 7.560 18.400 28.100 
4 11.500 5.700 15.600 24.600 
5 9.710 4.600 11.900 22.300 
6 8.360 3.770 10.100 21.200 
7 7.190 3.540 8.750 19.400 
8 6.370 2.900 7.080 18.400 
9 5.660 2.720 6.710 17.000 
10 5.100 2.380 5.780 16.100 
11. 4.590 2.060 5.100 14.700 
12 = 4.160 1.930 4.250 14.200 
133.770 1.860 3.850 13.000 
14 3.450 1.770 3.620 12.400 
15 3.200 1.700 3.250 =11.800 
16 = 2.980 1.610 2.800 11.100 
17 ~=—2. 790 1.520 2.660 10.600 
18 2.610 1.460 2.400 10.200 
19 =2. 480 1.420 2.250 9.910 
2 2.320 1.390 2.020 9.630 
212.200 1.350 1.910 9.170 
22 2.060 1.290 1.830 8.830 
23 ~3=1.9$30 1.260 1.700 8.440 
24 ~=—« 1.820 1.200 1.590 8.200 
2 1.740 1.190 1.550 7.990 
28 ~—sO1. 650 1.110 1.520 7.560 
27~—s:1.590 1.050 1.450 7.310 
28 = «1.830 0.992 1.330 7.060 
221. 480 0.960 1.300 6.850 
301.420 0.930 1.220 6.360 
311.360 0.877 1.160 6.000 
32. «1.300 0.840 1.130 5.860 
3 1.250 0.800 1.100 5.720 
34 =1.200 0.770 1.050 5.550 
3 ~=-1.160 0.740 1.030 5.340 
3% = =1.120 0.722 0.991 5.100 
37 —s 1.080 0.708 0.966 4.980 
38 = 1.040 0.690 0.934 4.870 
38 = 1.000 0.665 0.900 4.700 
40 0.973 0.651 0.892 4.530 
41 0.940 0.637 0.870 4.280 
42 0.909 0.620 0.850 4.120 
43 0.878 0.609 0.850 3.940 
44 0.852 0.600 0.840 3.820 
45 0.830 0.595 0.816 3.670 
46 0.802 0.589 0.733 3.570 
47 0.784 0.580 0.758 3.400 
48 0.759 0.572 0.731 3.280 
49 0.742 0.566 0.710 3.250 
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APRIL 


47.900 
34.500 
27.900 
21.500 
18.400 
17.300 
15.600 
14.100 
12.800 
11.800 


10.100 
9.150 
8.110 
7.480 
6.910 
6.510 
6.290 
5.770 
5.550 
5.040 
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4.580 
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4.190 
4.080 
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57.800 
15.500 
10.700 
7.800 
6.510 
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64.000 
16.700 
12.300 
11.400 
9.230 
8.100 
6.990 
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72.600 
23.900 
18.300 
15.800 
12.700 
10.900 
8.420 
7.730 
6.510 
5.640 


4.900 
4.430 
3.920 
3.540 
3.230 
3.030 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
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YEARS OF RECORD: 20 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 (0.723 0.555 0.708 3.170 
51 0.705 0.550 0.700 3.090 
52. 0.691 0.540 0.680 3.030 
53. -0.674 0.525 0.680 2.970 
540.654 0.518 0.665 2.920 
55 (0.646 0.510 0.657 2.830 
56 =: 0.627 0.500 0.651 2.720 
57 —s: 0.613 0.493 0.643 2.620 
58 0.600 0.481 0.635 2.550 
59 0.589 0.476 0.620 2.510 
0.572 0.462 0.609 2.400 
61 0.561 0.453 0.595 2.320 
62 0.552 0.453 0.595 2.260 
6&3 0.538 0.445 0.580 2.200 
64 0.529 0. 430 0.566 2.080 
6 0.518 0.425 0.552 1.960 
6 0.507 0.419 0.540 1.850 
67 = 0.495 0.411 0.527 1.760 
68 0.484 0.407 0.512 1.720 
69 0.475 0.396 0.510 1.660 
70 = 0.465 0.396 0.490 1.570 
71 ~=—-0. 459 0.391 0.481 1.530 
72 «(0.447 0.382 0.470 1.500 
73 = 0. 488 0.371 0.459 1.400 
74 =: 0.428 0.368 0.453 1.330 
7% 0.419 0.362 0.450 1.290 
7% =60. 411 0.360 0.442 1.210 
7 ~=— 0.402 0.354 0.433 1.170 
78 =©0.394 0.351 0.430 1.130 
73 =—-0..388 0.348 0.422 1.110 
8 0.378 0.343 0.414 1.020 
81 0.368 0.340 0.406 0.963 
82 0.357 0.334 0.401 0.906 
83 0.348 0.326 0.396 0.851 
8 0.340 0.320 0.371 0.813 
8 0.331 0.311 0.354 0.770 
8 0.320 0.300 0.344 0.748 
87 §©0.309 0.297 0.330 0.710 
88 0.297 0.292 0.320 0.671 
89 0.292 0.283 0.310 0.630 
90 0.284 0.280 0.300 0.597 
$1 0.277 0.262 0.285 0.530 
$2 0.266 0.250 0.280 0.510 
$8 0.258 0.245 0.266 0.490 
94 0.249 0.235 0.255 0.462 
S$ 0.238 0.221 0.240 0.439 
% 0.227 0.210 0.228 0.422 
97 = 0.215 0.200 0.223 0.360 
98 0.200 0.180 0.212 0.306 
99 0.176 0.161 0.190 0.261 

100 §=—-:0.. 108 0.153 0.156 0.210 

MEAN 2.254 1.373 2.676 6.221 
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0.946 
0.934 
0.915 
0.900 
0.872 
0.858 
0.850 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
YEARS OF RECORD: = 16 STATION AREA: 148 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 54.400 14.400 41.500 40.500 
1 15.600 6.670 21.100 23.800 
2 11.300 4.250 18.400 22.000 
3 8.610 2.570 15.000 21.000 
4 6.970 1.970 13.100 18.500 
5 5.720 1.440 9.910 16.700 
6 4.670 1.270 7.990 15.300 
7 3.960 1.050 7.370 14.700 
8 3.400 0.800 6.000 14.000 
9 2.980 0.765 5.380 13.000 
10 =—-.2.510 0.700 4.500 12.100 
11 2.210 0.651 3.400 11.500 
12: 1.980 0.615 2.500 11.300 
13. «1.740 0.553 1.740 =11.100 
141.510 0.520 1.470 10.500 
151.380 0.500 1.420 9.910 
16 =: 1.240 0.481 1.360 9.600 
17 ~—- 1.100 0.460 1.200 9.060 
18 = 1.020 0.440 1.110 8.370 
19 0.927 0.413 1.030 7.850 
20 3=—«0. 850 0.340 0.878 7.30 
21 (0.7883 0.318 0.796 7.200 
2 0.718 0.297 0.708 6.650 
73 = «0.660 0.284 0.594 6.230 
24 ~=0.620 0.269 0.520 6.030 
23 0.589 0.257 0.495 5.920 
2% 860.553 0.248 0.461 5.800 
27 ~—s«0.526 0.237 0.425 5.660 
278 = «0.500 0.227 0.420 5.640 
2 =O. 480 0.221 0.390 5.270 
30 (0. 456 0.213 0.368 5.100 
310.428 0.207 0.350 4.730 
32. 0.409 0.198 0.340 4.470 
3 0.385 0.193 0.325 4.130 
34 0.360 0.187 0.317 3.910 
3 0.340 0.181 0.306 3.680 
% 0.323 0.176 0.283 3.600 
7 (0.306 0.173 0.269 3.400 
38 = 0.290 0.170 0.28 3.250 
380.275 0. 166 0.252 3.060 
40 0.261 0.159 0.244 2.860 
41 0.249 0.153 0.235 2.810 
42 0.238 0.150 0.231 2.720 
48 0.229 0.142 0.227 2.560 
4 0.221 0.139 0.220 2.430 
45 0.213 0.136 0.218 2.300 
4% 0.206 0.130 0.213 2.240 
47 = 0.198 0.127 0.208 2.200 
48 0.193 0.122 0.204 2.140 
49 0.187 0.120 0.201 2.070 
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WEST HUMBER RIVER AT HIGHWAY NO. 7 


MAY 


21.500 
5.100 
3.730 
3.080 


JUNE 


21.000 
8.520 
3.990 
2.550 
1.740 
1.360 
1.030 
0.856 
0.694 
0.604 


0.532 
0.497 
0.464 
0.420 
0.407 
0.396 
0.392 
0.354 
0.336 
0.310 


0.305 
0.299 
0.276 
0.256 
0.239 
0.229 
0.215 
0.208 
0.200 
0.196 


0.190 
0.182 
0.178 
0.171 
0.167 
0.159 
0.144 
0.135 
0.130 
0.124 


0.116 
0.113 
0.106 
0.102 
0.099 
0.095 
0.091 
0.088 
0.082 
0.082 


JULY 


SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


14.500 
7.390 
3.980 
2.870 
2.240 
1.690 
1.350 
1.080 
1.010 
0.916 


0.841 
0.768 
0.652 
0.597 
0.575 
0.541 
0.530 
0.494 
0.470 
0.451 


0.417 
0.389 
0.359 
0.344 
0.328 
0.323 
0.309 
0.292 
0.285 
0.278 


0.268 
0.258 
0.249 
0.239 
0.231 
0.227 
0.221 
0.216 
0.210 
0.200 


0.191 
0.187 
0.183 
0.181 
0.178 
0.176 
0.170 
0. 166 
0.164 
0.161 


18.200 
8.810 
6.640 
5.950 
4.960 
4.200 
3.860 
3.540 
3.290 
2.880 


2.720 
2.360 
2.280 
1.960 


25.300 
13.900 
7.870 
7.080 
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— 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: = 16 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50.0. 181 0.119 0.195 2.040 
51 0.176 0.116 0.195 1.960 
52. 0.170 0.114 0.190 1.810 
53.0. 166 0.113 0.187 1.700 
54 —s0.. 159 0.113 0.184 1.620 
55 0.153 0.110 0.184 1.430 
56 (0.147 0.109 0.178 1.400 
57 —s- 0.140 0.108 0.176 1.360 
58 (0.136 0.106 0.172 1.270 
590.130 0.105 0.170 1.190 
0.125 0.102 0.165 1.100 
61 0.120 0.102 0.161 1.050 
62 0.114 0.101 0.159 1.000 
638 0.110 0.100 0.159 0.934 
64 0.105 0.099 0.150 0.880 
6 0.102 0.096 0.147 0.821 
6 0.099 0.093 0.142 0.771 
67 =: 0.085 0.092 0.133 0.738 
68 0.091 0.091 0.130 0.682 
0.088 0.088 0.122 0.624 
70 = 0.085 0.085 0.118 0.592 
71 ~—(0..082 0.085 0.113 0.552 
72 ~=—0.079 0.085 0.110 0.535 
73 ~=—- 0.076 0.085 0.108 0.504 
74 ~—-0.074 0.085 0.103 0.460 
7% ~=0.071 0.084 0.101 0.438 
76 =—:0..088 0.082 0.099 0.425 
770.065 0.079 0.099 0.409 
78 = =0.062 0.076 0.099 0.368 | 
73 ~=—0..059 0.075 0.098 0.354 
8 0.067 0.072 0.095 0.330 
81 0.054 0.071 0.091 0.308 
82 0.061 0.071 0.091 0.255 
83 0.048 0.068 0.088 0.199 
84 0.045 0.068 0.085 0.181 
85 0.042 0.065 0.085 0.173 
8 0.040 0.065 0.084 0.170 
87 =: 00.087 0.065 0.082 0.170 
88 0.034 0.065 0.082 0.164 
89 0.029 0.062 0.079 0.142 
90 0.025 0.059 0.078 0.130 
$1 0.022 0.069 0.076 0.125 
$2 0.020 0.059 0.074 0.115 
$8 0.017 0.057 0.071 0.102 
94 §=©0.013 0.087 0.069 0.083 
%S 0.008 0.054 0.068 0.090 
9 0.006 0.051 0.065 0.082 
97 §=«_: 0.003 0.051 0.069 0.075 
$8 0.000 0.045 0.087 0.071 
$8 0.000 0.045 0.048 0.062 

100 =©0.000 0.087 0.045 0.069 

MEAN 1.099 0.442 1.633 4.428 
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WEST HUMBER RIVER AT HIGHWAY NO. 7 


MAY 


JULY 


SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.082 
0.081 


0.157 
0.156 
0.153 
0.150 
0.147 
0.142 
0.140 
0.136 
0.133 
0.127 


0.122 
0.117 
0.113 
0.110 


0.340 
0.335 
0.311 
0.306 
0.292 
0.283 
0.275 
0.287 
0.251 
0.240 


0.234 
0.227 
0.218 
0.210 
0.204 
0.198 
0.190 
0.181 
0.175 
0.164 


0.159 
0.153 
0.144 
0.138 
0.130 
0.125 
0.119 
0.113 
0.110 
0.105 


0.102 
0.083 
0.091 
0.088 
0.085 
0.082 
0.076 
0.074 
0.074 
0.071 


0.068 
0.065 
0.059 
0.057 
0.07 
0.054 
0.054 
0.051 
0.048 
0.042 
0.028 


1.146 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 

YEARS OF RECORD: § 20 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 19.700 4.480 19.700 19.200 
1 5.720 2.400 9.180 10.500 
2 3.910 2.190 5.170 8.440 
3 3.030 1.670 4.530 6.820 
4 2.520 1.440 3.680 5.830 
5 ‘2.190 1.130 2.570 5.010 
6 1.930 1.020 2.300 4.600 
t reo 0.918 2.100 4.330 
8 1.580 0.850 1.640 4.190 
9 1.430 0.800 1. 480 4.020 
10 =: 1.340 0.736 1.250 3.900 
111.230 0.700 1.120 3.710 
12. 1.130 0.656 0.997 3.460 
13 —- 1.060 0.638 0.892 3.350 
14: 0.$80 0.595 0.816 3.110 
15 0.820 0.566 0.765 3.010 
16 =—-0. 868 0.537 0.701 2.940 
17 =: 0.822 0.523 0.671 2.790 
18 0.786 0.504 0.643 2.690 
19 0.746 0.487 0.609 2.610 
2 =«0.714 0.472 0.568 2.520 
21 (0.685 0.459 0.538 2.420 
2 ~=0.657 0.447 0.500 2.340 
273 = «0.626 0.438 0.484 2.260 
24 0.600 0.425 0.457 2.210 
2 0.575 0.400 0.428 2.170 
26 =O. 555 0.383 0.411 2.080 
27 ~—s«0..538 0.370 0.396 2.050 
2 8 8=60. 516 0.354 0.368 2.000 
72 = 0. 498 0.341 0.365 1.880 
300. 482 0.320 0.383 1.830 
310.467 0.304 0.338 1.800 
32. 0.450 0.294 0.333 1.720 
3 0.438 0.283 0.320 1.640 
340.421 0.278 0.311 1.600 
3 0.405 0.272 0.306 1.560 
3% 0.392 0.261 0.300 1.500 
37—s«0..380 0.255 0.289 1.480 
380.365 0.250 0.283 1.420 
39 0.354 0.247 0.280 1.400 
40 0.343 0.241 0.271 1.380 
41 0.331 0.235 0.265 1.330 
42 0.320 0.229 0.260 1.260 
43 0.311 0.227 0.25 1,240 
44 0.302 0.224 0.250 1.190 
45 0.291 0.219 0.246 1.140 

48 (0.282 0.217 0.244 1.100 
at SO 2n 0.214 0.238 1.090 
48 0.261 0.212 0.236 1,050 
48 0.255 0.212 0.232 0.991 
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EAST HUMBER RIVER AT KING CREEK 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


11.700 
1,590 
1.060 
0.937 
0.723 
0.674 
0.589 
0.498 
0.447 
0.432 


0.370 
0.340 
0.327 
0.302 
0.280 
0.275 
0.252 
0.232 
0.212 
0.207 


0.201 
0.198 
0.190 
0.185 
0.181 
0.177 
0.171 
0.170 
0.184 
0.160 


0.153 
0.147 
0.148 
0.143 
0.138 
0.131 
0.127 
0.124 
0.122 
0.119 


0.117 
0.113 
0.111 
0. 108 
0.107 
0. 106 
0.105 
0.102 
0.102 
0.102 


9.380 
2.940 
2.060 
1.680 
1.030 
0.895 
0.728 
0.581 
0.495 
0.447 


0.436 
0.411 
0.368 
0.323 
0.297 
0.278 
0.262 
0.252 
0.238 
0.229 


0.215 
0.212 
0.208 
0.196 
0.195 
0.192 
0.189 
0.184 
0.181 
0.176 


0.173 
0.171 
0.167 
0.164 
0.162 
0.157 
0.154 
0.152 
0.150 
0.147 


0.145 
0.141 
0.139 
0.138 
0.131 
0.127 
0.124 
0.122 
0.119 
0.116 


4.%0 
2.170 
1.470 
1.210 
1.100 
0.911 
0.839 
0.773 
0.726 
0.704 


0.652 
0.606 
0.582 
0.561 
0.549 
0.527 
0.511 
0.487 
0.473 
0.455 


0.439 
0.420 
0.409 
0.395 
0.385 
0.356 
0.334 
0.328 
0.320 
0.299 


0.284 
0.272 
0.258 
0.248 
0.240 
0.227 
0.221 
0.211 
0.207 
0.204 


0.200 
0.195 
0.191 
0.187 
0.184 
0.178 
0.170 
0.167 
0.166 
0.161 


eBzsase 


° 
rw] 
oO 


ELT ELLE 


0.731 


0.708 
0.694 
0.677 
0.654 
0.626 
0.605 
0.589 
0.574 
0.564 
0.547 


0.531 
0.520 
0.506 
0.484 
0.473 
0.462 
0.453 
0.444 
0.434 
0.417 


0.402 
0.398 
0.391 
0.387 
0.379 
0.372 
0.368 
0.382 
0.360 
0.349 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


94.8 


YEARS OF RECORD: 20 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 0.247 0.210 0.230 0.954 
51 0.238 0.209 0.227 0.920 
52 0.229 0.207 0.224 0.876 
§3 0.224 0.204 0.222 0.850 
54 0.218 0.201 0.220 0.815 
Somes 212 0.200 0.213 0.793 
56 0.207 0.198 0.204 0.765 
57 0.201 0.193 0.198 0.750 
58 0.196 0.190 0.195 0.736 
59 0.192 0.188 0.193 0.708 
60 3:0. 187 0.184 0.190 0.705 
61 0.183 0.181 0.187 0.683 
62 0.178 0.180 0.184 0.643 
638 0.175 0.178 0.183 0.627 
64 0.170 0.174 0.181 0.606 
65 0.167 0.172 0.178 0.581 
6 0.164 0.170 0.176 0.555 
67 ~=©0.159 0.170 0.174 0.540 
68 0.156 0.170 0.170 0.530 
69 0.152 0.168 0.168 0.510 
70 36:0. 147 0.167 0.167 0.497 
71 —s-0..144 0.163 0.164 0.490 
72 ~=0.139 0.160 0.163 0.476 
73 ~=—(0.136 0.157 0.161 0.450 
74 ~=—(0.133 0.156 0.160 0.419 
7 0.130 0.156 0.159 0.402 
7% =#§=0.127 0.152 0.159 0.377 
77~—s0.124 0.150 0.152 0.346 
78 ~=©0.120 0.148 0.150 0.320 
79 ~=s0..117 0.147 0.146 0.297 
8 360.113 0.144 0.144 0.269 
81 0.110 0.142 0.142 0.255 
82 0.107 0.139 0.139 0.244 
8 0.104 0.139 0.136 0.228 
84 0.100 0.136 0.138 0.224 
8 0.097 0.136 0.133 0.215 
8 0.094 0.135 0.130 0.207 
87 0.091 0.133 0.130 0.204 
88 0.089 0.130 0.127 0.199 
89 0.087 0.130 0.127 0.195 
90 ©0085 0.125 0.126 0.190 
91 0.082 0.122 0.125 0.186 
92 0.079 0.119 0.124 0.181 
$3 0.076 0.119 0.122 0.178 
94 0.074 0.119 0.117 0.173 
9 0.071 0.116 0.115 0.164 
9 0.068 0.110 0.113 0.159 
97 ~=©0.065 0.102 0.107 0.153 
98 0.062 0.099 0.104 0.130 
99 0.057 0.096 0.096 0.122 

100 0.026 0.096 0.092 0.108 

MEAN 0.601 0.383 0.690 1.668 


O2HC032 


APRIL 


EAST HUMBER RIVER AT KING CREEK 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.115 
0.113 
0.113 
0.112 
0.110 
0.108 
0.105 
0.105 


0.156 
0.153 
0.151 
0.148 
0.147 
0.144 
0.140 
0.136 
0.133 
0.131 


0.128 
0.125 
0.122 
0.119 
0.117 
0.114 
0.111 
0.110 
0.108 
0.105 


0.105 
0.099 
0.099 
0.096 
0.096 
0.096 
0.093 


0.341 
0.334 
0.330 
0.326 
0.320 
0.317 


0.379 
0.368 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


20 STATION AREA: 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 


oOonoa ne WH —- © 


21 


BEASSEPESS27>S BBSSSRLBKLBE BBRBSREBB 


Zege 


oo--—-—-—_——_—- — 
BRSRB: 


wo 
_~ 
a 


: 


0.803 


o—--.Kf,(—~ — + + = ND 


70.6 


SERsageRRM BSSRER TREE 


° 
a 


O2HC033 


APRIL 


. 160 


MIMICO CREEK AT ISLINGTON 


MAY 


JUNE 


1.970 


TTL 


gaBs 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


11.000 
5.150 
4.20 
3.400 
2.930 
2.490 
2.060 
1.710 
1.340 
1.220 


1.080 
0.988 
0.926 
0.836 
0.799 
0.730 
0.677 
0.651 
0.617 
0.567 


0.549 
0.521 
0.452 
0.437 
0.403 
0.387 
0.368 
0.360 
0.344 
0.334 


0.325 
0.319 
0.309 
0.295 
0.284 
0.278 
0.275 
0.266 
0.257 
0.249 


0.246 
0.243 
0.238 
0.229 
0.227 
0.221 
0.218 
0.215 
0.210 
0.204 


14.500 
5.730 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


70.6 


YEARS OF RECORD: 20 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
SO 0.258 0.184 0.215 0.951 
51 0.252 0.181 0.210 0.883 
52. 0.246 0.178 0.207 0.858 
53. (0.241 0.176 0.204 0.814 
54 -0..285 0.173 0.198 0.770 
55 0.229 0.170 0.198 0.744 
56 «0.225 0.170 0.195 0.729 
57. 0.221 0. 168 0.190 0.705 
58 «0.218 0.165 0.187 0.677 
59 0.214 0.164 0.184 0.651 
60 0.210 0.159 0.181 0.629 
61 0.204 0.156 0.181 0.614 
62. 0.201 0.153 0.176 0.596 
63 0.198 0.150 0.173 0.580 
64 = =0.195 0.150 0.168 0.565 
6 0.190 0.147 0.164 0.551 
66 = 0.187 0.144 0.161 0.537 
67 = 0.184 0.144 0.159 0.517 
68 0.181 0.141 0.156 0.510 
0.178 0.139 0.153 0.488 
70 = 0..174 0.136 0.152 0.476 
110.178 0.133 0.150 0.457 
T2meae- 110 0.130 0.147 0.453 
73 ~—sOO. 167 0.127 0.144 0.442 
74 ~=—-0. 164 0.127 0.141 0.431 
7% 0.161 0.125 0.139 0.422 
76 =. 19 0.122 0.1368 0.405 
Tig0..156 0.120 0.130 0.396 
78 =0.155 0.116 0.130 0.385 
79 ~=—s«0.. 150 0.113 0.125 0.377 
80 0.150 0.113 0.122 0.365 
81 0.146 0.112 0.119 0.356 
82 0.144 0.110 0.119 0.343 
8 0.142 0.108 0.116 0.326 
84 0.139 0.105 0.113 0.311 
8 0.136 0.102 0.110 0.300 
& 0.133 0.100 0.105 0.290 
87 §©=:0..128 0.099 0.104 0.273 
88 0.125 0.099 0.102 0.258 
89 90.122 0.096 0.099 0.240 
90 0.117 0.093 0.096 0.225 
91 0.118 0.090 0.083 0.218 
$2. 0.110 0.088 0.083 0.204 
$3 0.106 0.085 0.091 0.189 
9 =§=0.102 0.080 0.088 0.181 
$ 0.097 0.071 0.085 0.161 
9% 0.093 0.068 0.079 0.140 
97 ©=—-: 0.086 0.060 0.076 0.116 
98 0.077 0.057 0.065 0.102 
99 0.062 0.054 0.057 0.088 

100 §=—0.084 0.048 0.082 0.062 

MEAN 0.819 0.524 0.948 1.865 


O2HC033 


APRIL 


MIMICO CREEK AT ISLINGTON 


MAY 


JUNE 


JULY 


0.187 
0.180 
0.177 
0.176 
0.173 
0.173 
0.171 
0.170 
0.167 
0.164 


0. 163 
0.161 
0.161 
0.159 
0.158 
0.156 
0.155 
0.152 
0.150 
0.147 


0.145 
0.142 
0.139 
0.137 
0.133 
0.130 
0.127 
0.124 
0.122 
0.119 


0.116 
0.113 
0.113 
0.112 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.195 
0.193 
0.187 
0.186 
0.183 
0.181 
0.177 
0.175 
0.173 
0.173 


0.170 
0.167 
0.167 
0.164 
0.159 
0.157 
0.153 
0.150 
0.150 
0.147 


0.144 
0.144 
0.144 
0.142 
0.139 
0.136 
0.133 
0.130 
0.127 
0.125 


0.122 
0.121 
0.119 
0.114 
0.113 
0.108 
0.105 
0.105 
0.101 
0.098 


0.096 
0.093 
0.090 
0.086 
0.082 
0.076 
0.076 
0.071 
0.067 
0.067 
0.045 


0.696 


0.195 
0.190 
0.187 
0.187 
0.184 
0.181 
0.178 
0.177 
0.176 
0.173 


0.170 
0.168 
0.167 
0.164 
0.164 
0.161 
0.161 
0.159 
0.158 
0.156 


0.155 
0.153 
0.150 
0.150 
0.148 
0.146 
0.144 
0.141 
0.140 
0.139 


0.137 
0.135 
0.133 
0.131 
0.128 
0.127 
0.126 
0.123 
0.122 
0.118 


0.116 
0.113 
0.110 
0.105 
0.102 
0.099 
0.094 
0.091 
0.085 
0.071 
0.051 


0.708 


0.294 
0.286 
0.281 
0.278 
0.266 
0.260 
0.255 
0.249 
0.243 
0.241 


0.235 
0.227 
0.223 
0.218 
0.215 
0.212 
0.210 
0.204 
0.202 
0.199 


0.195 
0.195 
0.190 
0.187 
0.182 
0.177 
0.173 
0.170 
0.169 
0.166 


0.161 
0.156 
0.156 
0.153 
0.150 
0.147 
0.144 
0.142 
0.139 
0.136 


0.133 
0.133 
0.127 
0.123 
0.122 
0.116 
0.113 
0.108 
0.101 
0.085 
0.089 


0.799 


0.286 
0.278 
0.270 
0.266 
0.261 
0.258 
0.256 
0.249 
0.240 
0.234 


0.228 
0.227 
0.224 
0.220 
0.215 
0.212 
0.208 
0.204 
0.198 
0.194 


0.190 
0.187 
0.185 
0.181 
0.173 
0.168 
0.167 
0.167 
0.161 
0.159 


0.159 
0.155 
0.150 
0.147 
0.144 
0.142 
0.142 
0.139 
0.133 
0.130 


0.127 
0.119 
0.113 
0.108 
0.089 
0.096 
0.085 
0.079 
0.068 
0.062 
0.059 


0.841 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS O2HC034 WEST HUMBER RIVER BELOW CLAIREVILLE DAM 
YEARS OF RECORD: = 16 STATION AREA: 194 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0 52.400 32.000 49.600 44.500 45.900 52.400 30.000 17.400 2.120 7.790 27.900 28.100 45.500 
1 21.100 13.300 25.000 32.800 34.000 9.120 4.810 2.890 0.416 1.840 5.800 5.910 12.400 
2 14.100 8.410 18.000 30.000 30.300 5.800 1.300 1.860 0.326 1.080 2.270 5.180 7.280 
3 10.400 6.060 14.100 25.300 22.900 4.470 0.793 1.290 0.244 1.040 1.820 3.770 5.630 
4 7.650 3.400 10.600 23.500 18.500 3.260 0.691 1.030 0.210 0.980 1.380 3.210 4.960 
5 5.880 2.810 9.910 21.800 14.700 2.510 0.549 0.728 0.193 0.782 1.080 2.720 4.390 
6 4.810 2.490 8.130 19.300 13.400 2.260 0.507 0.640 0.185 0.620 0.875 2.370 3.570 
7 3.960 2.250 5.240 18.000 12.200 1.930 0.453 0.507 0.170 0.566 0.789 2.120 3.170 
8 3.470 1.970 4.020 17.100 10.400 1.800 0.422 0.470 0.159 0.428 0.708 1.850 2.760 
9 2.860 1.630 3.480 15.900 9.740 1.700 0.377 0.450 0.150 0.311 0.665 1.640 2.230 
10 92.430 1.470 2.530 15.300 9.400 1.540 0.337 0.360 0.142 0.244 0.597 1,480 2.080 
112.130 1.310 2.290 14.800 7.870 1.420 0.309 0.336 0.139 0.229 0.549 1.390 1.910 
121,860 1.200 1.910 13.900 7.480 1.310 0.303 0.276 0.126 0.218 0.527 1.190 1.670 
131.610 1.040 1.640 13.000 6.970 1.160 0.294 0.255 0.119 0.195 0.459 1.120 1.440 
14 ——-1,.420 0.991 1.520 12.500 6.630 1.130 0.286 0.238 0.110 0.173 0.436 1.0380 1.360 
15 =: 1.280 0.945 1.470 11.900 5.830 1.070 0.275 0.232 0.099 0.166 0.408 1.010 1.190 
16 = «1.120 0.844 1.340 11.000 5.470 1.030 0.255 0.229 0.096 0.161 0.391 0.966 1.150 
17 ~—- 1.080 0.770 1.060 10.300 5. 180 0.983 0.241 0.227 0.098 0.148 0.374 0.934 1.010 
18 0.960 0.728 0.977 9.800 4.860 0.906 0.232 0.218 0.091 0.139 0.387 0.855 0.991 
19 0.875 0.711 0.850 8.920 4.670 0.889 0.212 0.207 0.086 0.132 0.334 0.827 0.954 


21. =—0.750 0.589 0.674 7.730 4.100 0.787 0.193 0.190 0.082 0.119 0.306 0.782 0.845 


2 0.696 O.515 0.631 7.500 3.880 0.733 0.184 0.173 0.080 0.113 0.285 0.767 0.818 
2B 0.643 0.490 0.603 7.140 3.740 0.705 0.180 0.161 0.078 0.108 0.285 0.708 0.767 
24 0.603 0.476 0.532 6.480 3.600 0.665 0.176 0.153 0.076 0.102 0.249 0.665 0.708 
3 0.566 0.451 0.484 6.340 3.280 0.654 0.165 0.150 0.074 0.099 0.247 0.631 0.682 
2% 0.530 0.430 0.470 5.980 3.090 0.637 10.156 0.144 ~~ 0.071 0.093 0.241 0.612 0.687 
277 «60.490 ~—s«OO. 411 0.425 5.660 2.940 0.614 0.153 0.144 0.071 0.091 0.232 0.595 0.6 
2 0.470 0.379 # 0.419 5.520. 2.830 0.606 0.147 0.136 0.071 0.082 0.27 0.580 0.579 
72 0.442 0.354 0.408 4.980 2.660 0.583 0.144 «210.133 0.068 0.079 0.217 0.569 0.532 
30 «0.416 0.337 ~—s 0.371 4.670 2.580 0.572 0.139 4+0.127 0.068 0.076 0.210 0.555 0.501 
31 0.394 0.317 0.345 4.530 2.450 0.552 0.133 0.127 0.068 0.074 0.198 0.532 0.480 
32 0.373 0.309 0.328 4.390 2.310 0.833 0.130 0.119 0.065 0.074 0.197 0.518 0.464 
33 ©0351 0.289 0.303 4.130 2.180 0.484 0.125 0.119 0.065 0.074 0.193 0.513 0.445 
340.381 0.286 0.292 4.020 2.140 0.470 0.125 0.113 0.062 0.074 0.181 0.484 0.425 
% 0.314 0.276 40.283 ®#«33.780 #2.010 0.459 0.122 0.108 0.062 0.071 0.174 0.478 0.412 
% 0.303 0.258 0.2772 3.710 1.920 0.442 0.119 0.104 0.067 0.071 0.170 0.462 0.405 
37 «(0.289 «= s(«0.249°S's«é.282_——‘é‘S8+« HOD 1.880 0.428 0.110 0.099 0.054 0.068 0.160 0.445 0.385 
3 460.2778 )«=s«O.238—Ss—«i«HH——“‘é‘éS+«I 1.730 0.416 0.108 0.091 0.054 0.068 0.15 0.419 0.374 
39 «(0.2%2 020s i0.229—S—«i«24—ié«é3+« AIO 1.550 0.46 0 0.091 0.048 0.068 0.158 0.39 0.360 
40 0.249 0.221 0.248 3.370 1.510 0.399 0.093 0.085 0.045 0.065 0.149 0.391 0.340 
4) 0.241 0.204 0.241 3.230 1.400 0.391 0.091 0.082 0.04 0.065 0.141 0.368 0.329 
42 0.232 0.198 0.235 3.140 1.360 0.385 0.088 0.082 0.044 0.065 0.135 0.353 0.328 
43 0.222 0.193 0.229 2.830 1.2770 0.379 0.08 0.076 0.042 0.065 0.127 0.331 0.314 
4 0.212 0.187 0.27 2.620 1.210 0.368 0.083 0.074 0.042 0.062 0.119 0.324 0.304 
4 0.204 0.180 0.218 2.430 1.170 0.360 0.082 0.071 0.040 0.062 0.109 0.317 0.300 
4% 0.198 0.174 0.216 2.380 1.140 0.357 0.079 0.062 0.088 0.062 0.095 0.33 0.289 
47 = 0.188 0.172 0.215 2.230 1.100 0.34 0.079 0.069 0.087 0.0899 0.093 0.23 0.275 
48 0.184 0.170 0.210 2.200 1.050 0.337 0.076 0.057 0.034 0.059 0.091 0.289 ©: 0.268 
49 0.176 0.164 0.207 2.080 1.000 0.334 ~=—0..071 0.053 0.034 0.057 0.088 0.287 0.252 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 16 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50. = -0.170 0.159 0.204 1.990 
51 0.164 0.156 0.201 1.890 
52 0.159 0.153 0.198 1.760 
53. -0.153 0.150 0.195 1.690 
54 —sO0.. 146 0.147 0.193 1.600 
55 0.139 0.144 0.187 1.490 
56 «0.134 0.139 0.185 1.420 
57. —s:0..127 0.139 0.181 1.350 
58 0.122 0.133 0.176 1.290 
59 «0.119 0.129 0.173 1.220 
0.110 0.122 0.170 1.100 
61 0.105 0.119 0.167 1.040 
62 0.102 0.116 0.164 0.988 
63 0.096 0.110 0.159 0.946 
64 0.093 0.110 0.159 0.892 
65 0.091 0.108 0.156 0.856 
66 0.088 0.105 0.153 0.804 
67 =: 0.082 0.105 0.150 0.790 
68 0.079 0.102 0.147 0.711 
69 0.076 0.102 0.146 0.660 
70 ~=—(0.074 0.099 0.142 0.623 
~~ sOO.071 0.096 0.139 0.583 
72 ~—-0.088 0.096 0.133 0.532 
73 ~=—-0.065 0.093 0.133 0.494 
74 ~=—- 0.063 0.083 0.130 0.475 
7% 0.059 0.091 0.129 0.460 
76 = 0.087 0.091 0.127 0.439 
77 ~—«0.084 0.091 0.125 0.405 
78 = =—0.048 0.088 0.124 0.382 
73 =—0.045 0.088 0.122 0.367 
80 0.042 0.085 0.119 0.354 
81 0.040 0.085 0.116 0.326 
82 0.037 0.082 0.110 0.305 
83 0.034 0.079 0.110 0.292 
& 0.01 0.079 0.110 0.278 
85 0.027 0.079 0.105 0.266 
8 0.025 0.076 0.102 0.255 
87 0.023 0.076 0.102 0.235 
8 0.022 0.074 0.099 0.198 
89 0.020 0.074 0.096 0.183 
90 0.018 0.071 0.096 0.181 
91 0.016 0.068 0.093 0.173 
$2 0.013 0.068 0.091 0.161 
9 0.011 0.065 0.088 0.150 
94 0.008 0.065 0.084 0.139 
9 0.006 0.059 0.079 0.133 
96 0.004 0.058 0.074 0.110 
97 ~=—-: 0.008 0.057 0.072 0.099 
$8 0.000 0.054 0.059 0.091 
99 0.000 0.048 0.048 0.074 

100 0.000 0.040 0.045 0.068 

MEAN 1.239 0.804 1.625 5.172 


194 


02HC034 


APRIL 


WEST HUMBER RIVER BELOW CLAIREVILLE DAM 


MAY 


JUNE 


0.020 


JULY 


0.048 
0.045 
0.042 
0.042 
0.040 
0.040 
0.034 
0.034 
0.031 
0.031 


0.028 
0.026 
0.025 
0.025 
0.025 
0.024 
0.023 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.031 
0.031 
0.031 
0.029 
0.028 
0.027 
0.027 
0.025 
0.025 
0.024 


0.023 
0.023 
0.021 


0.082 
0.079 
0.076 


0.244 
0.235 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


8 STATION AREA: 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 


woonononunne wn Oo 


SEASRESS2=S BSSBKRLBRLB BBUVUBSRPBRVB 


8g BBEz 


=, 

22 
= 
o 


5.800 
3.960 
2.550 
1.420 
1.250 
0.916 
0.906 
0.800 
0.790 
0.740 


9.910 
6.000 


52.0 


1.990 


BSRRREE BEERS 


w 
= 
o 


a ee ee ee ee ee ee 
24. Es 


S) 
5 


B 


. 180 


ae ae ee 
re 
—_ 


we 
88 


0.903 


02HC038 


APRIL 


28 8883588 


EEL LELEL 


o——-—-—_- —_ 


0.964 


WEST DUFF INS CREEK ABOVE GREEN RIVER 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


3.130 
1.300 
1.010 
0.912 
0.708 
0.644 
0.564 
0.485 
0.467 
0.450 


0.447 
0.439 
0.419 
0.416 
0.409 
0.400 
0.396 
0.394 
0.390 
0.379 


0.373 
0.368 
0.368 
0.357 
0.354 
0.351 
0.348 
0.343 
0.340 
0.335 


0.328 
0.326 
0.323 
0.317 
0.314 
0.313 
0.311 
0.310 
0.309 
0.306 


0.303 
0.301 
0.300 
0.297 
0.295 
0.293 
0.291 
0.289 
0.289 
0.288 


2.950 
1.810 
1.580 
1.000 
0.926 
0.886 
0.725 
0.665 
0.620 
0.615 


0.572 
0.561 
0.535 
0.527 
0.512 
0.498 
0.462 
0.456 
0.450 
0.447 


0.445 
0.436 
0.430 
0.425 
0.419 
0.416 
0.412 
0.405 
0.398 
0.395 


0.391 
0.384 
0.377 
0.370 
0.369 
0.368 
0.364 
0.358 
0.355 
0.353 


0.382 
0.351 
0.349 
0.348 
0.344 
0.343 
0.340 
0.337 
0.332 
0.331 


3.340 
2.010 
1.810 
1.190 
1.160 
1.020 
0.988 
0.964 
0.907 
0.770 


0.762 
0.725 
0.702 
0.668 
0.663 
0.629 
0.620 
0.597 
0.586 
0.571 


0.548 
0.540 
0.535 
0.529 
0.515 
0.503 
0.488 
0.485 
0.475 
0.473 


0.464 
0.459 
0.457 
0.456 
0.451 
0.448 
0.446 
0.446 
0.438 
0.433 


0.433 
0.429 
0.425 
0.425 
0.423 
0.422 
0.416 
0.413 
0.411 
0.411 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 

YEARS OF RECORD: 8 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 0.382 0.354 0.280 0.799 
51 0.377 0.350 0.278 0.762 
52 0.374 0.340 0.275 0.745 
53 -0.369 0.340 0.275 0.722 
54 (0.368 0.340 0.270 0.708 
55 0.362 0.335 0.270 0.708 
56 «0.357 0.334 0.270 0.694 
57 —s 0.354 0.334 0.270 0.680 
580.351 0.328 0.268 0.651 
59 0.347 0.326 0.266 0.637 
0.342 0.325 0.265 0.609 
61 0.340 0.320 0.261 0.586 
62 0.334 0.320 0.260 0.580 
68 0.331 0.315 0.255 0.547 
64 0.328 0.315 0.255 0.526 
6 0.326 0.310 0.255 0.520 
6 0.320 0.310 0.255 0.515 
67 = 0.317 0.305 0.250 0.510 
68 0.312 0.305 0.250 0.505 
69 0.310 0.302 0.248 0.481 
70 =—0.306 0.300 0.246 0.470 
71 ~—-:0.303 0.298 0.246 0.455 
72 ~=0.299 0.295 0.244 0.450 
73 ~=—-0..295 0.295 0.244 0.439 
74 ~=0.292 0.291 0.242 0.438 
HB 0.289 0.290 0.241 0.425 
76 = =0.286 0.288 0.241 0.411 
77 ~—s(0.285 0.285 0.241 0.400 
78 = 0.282 0.284 0.240 0.395 
739 =—«0.278 0.283 0.238 0.382 
80 0.275 0.280 0.238 0.348 
81 0.272 0.275 0.235 0.331 
82 0.269 0.266 0.235 0.297 
83 0.268 0.260 0.232 0.283 
84 60.263 0.255 0.230 0.275 
8 0.260 0.250 0.227 0.270 
8 0.258 0.248 0.227 0.260 
87 0.255 0.245 0.227 0.250 
88 0.252 0.244 0.227 0.246 
89 0.249 0.238 0.218 0.244 
90 0.245 0.238 0.218 0.238 
91 0.243 0.232 0.218 0.227 
$2. 0.240 0.232 0.215 0.212 
$ 0.235 0.229 0.210 0.207 
9% 0.231 0.227 0.210 0.175 
9% 0.227 0.224 0.210 0.160 
% 0.218 0.218 0.207 0.140 
97 =: 0.210 0.215 0.205 0.135 
98 0.195 0.212 0.204 0.122 
99 0.176 0.212 0.204 0.118 

100. (0.115 0.212 0.190 0.115 

MEAN 0.626 0.495 0.617 1.455 
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0.314 
0.311 


0.244 
0.241 


0.544 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.411 
0. 406 
0.405 
0.402 
0.399 
0.396 
0.395 
0.394 
0.392 
0.391 


0.388 
0.386 
0.385 
0.382 
0.379 
0.377 
0.377 
0.374 
0.371 
0.370 


0.368 
0.365 
0.364 
0.362 
0.362 
0.361 
0.360 
0.356 
0.351 
0.348 


0.346 
0.344 
0.341 
0.340 
0.337 
0.331 
0.328 
0.317 
0.309 
0.303 


0.300 
0.294 
0.289 
0.286 
0.286 
0.280 
0.272 
0.263 
0.255 
0.255 
0.252 


0.511 


0.453 
0.448 
0.446 
0.442 
0.435 
0.433 
0.426 
0.425 
0.421 
0.420 


0.419 
0.416 
0.415 
0.413 
0.412 
0.410 
0.402 
0.399 
0.394 
0.391 


0.385 
0.380 
0.379 
0.379 
0.378 
0.377 
0.377 
0.374 
0.371 
0.368 


0.362 
0.357 
0.343 
0.343 
0.340 
0.334 
0.334 
0.334 
0.331 
0.328 


0.326 
0.326 
0.326 
0.320 
0.314 
0.311 
0.306 
0.303 
0.297 
0.292 
0.289 


0.605 


0.450 
0.450 
0.445 
0.440 
0.439 
0.430 
0.425 
0.413 
0.411 
0.402 


0.400 
0.400 
0.396 
0.306 
0.390 
0.385 
0.382 
0.379 
0.375 
0.370 


0.368 
0.368 
0.368 
0.362 
0.360 
0.360 
0.354 
0.350 
0.340 
0.340 


0.334 
0.330 
0.326 
0.325 
0.311 
0.311 
0.306 
0.300 
0.294 
0.283 


0.272 
0.266 
0.263 
0.261 
0.255 
0.255 
0.241 
0.235 
0.227 
0.187 
0.181 


0.624 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 

YEARS OF RECORD: 12 STATION AREA: = 38.3 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 8.650 2.600 8.650 7.930 
1 3.180 1.100 5.300 6.570 
2 2.00 0.719 3.450 4.870 
3 1.750 0.650 2.870 4.220 
4 1.480 0.597 2.000 3.200 
5 1.310 0.540 1.590 3.020 
6 1.190 0.520 1.320 2.810 
7 ~~ 1.050 0. 480 1.130 2.710 
8 0.977 0.440 1.020 2.530 
9 0.888 0.425 1,000 2.330 
10 0.827 0.400 0.906 2.220 
11-0. 768 0.400 0.820 2.150 
12 (0.715 0.375 0.736 2.080 
13 (0.671 0.365 0.694 1.950 
140.689 0.350 0.665 1.770 
15 0.604 0.340 0.650 1.650 
16 = 0.576 0.328 0.610 1.600 
17 ~—-0.550 0.320 0.566 1.540 
18 ©0530 0.317 0.530 1.510 
19 0.508 0.300 0.495 1.450 
2 ~=—s0.. 491 0.293 0.470 1.370 
21. ~—-:0.473 0.290 0.422 1.350 
2 0.453 0.289 0.400 1.330 
73 = (0. 433 0.285 0.385 1.270 
24 «0.417 0.280 0.365 1.230 
2B 0.406 0.275 0.338 1.210 
2% 80.395 0.265 0.325 1.200 
270.385 0.260 0.298 1.180 
2 = «0.371 0.255 0.283 1.130 
2 8390. 36-4 0.250 0.285 1.090 
300.355 0.245 0.260 1.050 
31 -0.346 0.240 0.255 1.020 
32. (0. 86 0.235 0.241 0.996 
8B 0.328 0.232 0.239 0.978 
4% «0.320 0.227 0.230 0.950 
3 =0.311 0.225 0.225 0.930 
BS 0.56 0.221 0.220 0.920 
37)— «0.299 0.221 0.220 0.908 
3% 0.292 0.220 0.215 0.874 
39 (0.284 0.215 0.210 0.850 
40 0.278 0.212 0.206 0.835 
41 0.269 0.210 0.205 0.807 
42 0.262 0.210 0.200 0.779 
4 0.255 0.210 0.198 0.770 
44 0.249 0.205 0.190 0.742 
45 0.243 0.202 0.189 0.715 
4% 0.237 0.198 0.186 0.685 
47 = 0.232 0.195 0.183 0.680 
48 0.227 0.193 0.181 0.652 
49 0.221 0.190 0.180 0.610 
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1.990 
0.983 
0.860 
0.739 
0.576 
0.419 
0.394 
0.368 
0.323 
0.306 


0.291 
0.278 
0.255 
0.243 
0.227 
0.222 
0.210 
0.204 
0.195 
0.192 


0.183 
0.180 
0.178 
0.174 
0.170 
0.170 
0.167 
0.162 
0. 160 
0.159 


0.157 
0.156 
0.153 
0.152 
0.150 
0.147 
0.145 
0.144 
0.140 
0.139 


0.139 
0.138 
0.136 
0.135 
0.134 
0.132 
0.131 
0.130 
0.130 
0.127 


AUGUST 


SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


6.190 
2.800 
1.590 
1.280 
1.090 
0.903 
0.750 
0.637 
0.583 
0.551 


0.481 
0.423 
0.408 
0.393 
0.360 
0.356 
0.332 
0.322 
0.310 
0.302 


0.289 
0.287 
0.264 
0.259 
0.246 
0.244 
0.236 
0.234 
0.230 
0.227 


0.220 
0.218 
0.214 
0.210 
0.201 
0.200 
0.200 
0.196 
0.195 
0.190 


0.189 
0.184 
0.183 
0.181 
0.179 
0.176 
0.173 
0.170 
0.167 
0.164 


2.280 
1.480 
1.320 
1.050 
0.946 
0.827 
0.697 
0.648 
0.610 
0.598 


0.567 
0.533 
0.509 
0.501 
0.471 
0.450 
0.440 
0.405 
0.398 
0.385 


0.371 
0.362 
0.354 
0.347 
0.343 
0.340 
0.334 
0.326 
0.323 
0.320 


0.314 
0.311 
0.308 
0.306 
0.300 
0.296 
0.294 
0.288 
0.283 
0.280 


0.275 
0.269 
0.265 
0.261 
0.259 
0.249 
0.246 
0.245 
0.239 
0.237 


4.350 
2.010 
1.470 
1.300 
1.190 
1.110 
1.080 
0.912 
0.878 
0.804 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 12 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 0.218 0.190 0.178 0.595 
Sl moeziz 0.185 0.176 0.566 
52 0.209 0.181 0.176 0.549 
53 0.205 0.180 0.176 0.532 
54 0.200 0.179 0.174 0.521 
55 0.198 0.176 0.173 0.501 
56 0.195 0.173 0.172 0.476 
57 0.182 0.172 0.170 0.460 
58 0.187 0.170 0.167 0.453 
59 0.184 0.168 0.163 0.430 
0.181 0.167 0.161 0.411 
61 0.180 0.164 0.160 0.406 
62 0.176 0.161 0.156 0.396 
63 0.173 0.160 0.153 0.392 
64 0.170 0.155 0.150 0.381 
65 0.168 0.153 0.144 0.377 
66 0.165 0.150 0.140 0.370 
67 ~=— 0.161 0.148 0.135 0.368 
68 0.159 0.147 0.133 0.360 
0.156 0.143 0.130 0.350 
70) 3=s 00.183 0.140 0.123 0.330 
71 0.150 0.139 0.120 0.315 
72 0.147 0.137 0.114 0.312 
73 ~=—0. 144 0.130 0.111 0.307 
74 = 0.142 0.128 0.110 0.300 
7% 0.139 0.127 0.105 0.295 
7 860.136 0.124 0.102 0.289 
7 ~=s0.. 138 0.122 0.102 0.283 
78 ~=60..131 0.122 0.099 0.280 - 
73 = 0.129 0.120 0.099 0.273 
80 0.127 0.118 0.099 0.265 
81 0.125 0.115 0.099 0.252 
82 0.122 0.113 0.099 0.245 
8 0.121 0.112 0.099 0.235 
84 §=60.119 0.110 0.096 0.230 
8 0.116 0.108 0.096 0.220 
8 0.113 0.106 0.093 0.210 
87 ~=0.111 0.105 0.092 0.204 
88 0.109 0.103 0.091 0.140 
0.107 0.102 0.091 0.114 
90 0.105 0.102 0.080 0.108 
91 0.102 0.101 0.088 0.103 
92 0.100 0.099 0.085 0.102 
$3 0.099 0.099 0.079 0.099 
94 0.096 0.099 0.074 0.091 
93 0.083 0.096 0.072 0.085 
96 0.088 0.096 0.070 0.072 
97 ~=«.: 0.082 0.096 0.069 0.062 
98 0.073 0.096 0.065 0.057 
99 0.064 0.093 0.064 0.053 

100 0.032 0.092 0.062 0.051 

MEAN 0.408 0.243 0.455 0.999 
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AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.133 
0.133 
0.131 
0.129 
0.127 
0.127 
0.125 
0.125 
0.124 
0.123 


0.122 
0.122 
0.120 
0.120 
0.119 
0.119 
0.116 
0.115 
0.114 
0.113 


0.112 
0.110 
0.110 
0.109 
0.108 
0.106 
0.105 
0.105 
0.104 
0.103 


0.164 
0.160 
0.159 
0.158 
0.157 
0.156 
0.153 
0.150 
0.149 
0.147 


0.147 
0.145 
0.144 
0.142 
0.141 
0.140 
0.138 
0.136 
0.134 
0.133 


0.131 
0.130 
0.129 
0.128 
0.127 
0.126 
0.125 
0.124 
0.124 
0.122 


0.121 
0.119 
0.118 
0.117 
0.115 
0.115 
0.113 
0.113 
0.111 
0.110 


0.108 
0.107 
0.105 
0.102 
0.099 
0.097 
0.093 
0.091 
0.087 
0.063 
0.052 


0.299 


0.294 
0.285 
0.282 
0.278 
0.275 
0.269 
0.264 
0.260 
0.255 
0.249 


0.241 
0.236 
0.230 
0.227 
0.220 
0.218 
0.215 
0.210 
0.210 
0.204 


0.200 
0.198 
0.198 
0.195 
0.193 
0.187 
0.181 
0.178 
0.173 
0.170 


0.170 
0.165 
0.164 
0.163 
0.160 
0.159 
0.153 
0.153 
0.150 
0.145 


0.142 
0.142 
0.138 
0.134 
0.132 
0.130 
0.126 
0.125 
0.122 
0.119 
0.102 


0.409 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


67.3 


YEARS OF RECORD: § 27 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 33.000 8.410 20.000 33.000 
1 5.350 5.100 8.500 11.300 
2 3.960 3.770 5.950 8.350 
3 3.370 2.720 4.500 6.330 
4 2.830 2.380 4.160 5.580 
5 2.490 1.980 3.400 5.130 
6 2.310 1.860 3.110 4.530 
T ot 0 1.710 2.520 4.230 
8 2.010 1.600 2.200 3.960 
9 1.910 1.530 2.100 3.770 
10 = 1.810 1.470 1,930 3.600 
111.730 1.420 1.930 3.400 
121.640 1.380 1.780 3.280 
13 —-1.590 1.310 1.760 3.170 
14 —-1.530 1.270 1.700 3.000 
15 1.490 1.200 1.600 2.860 
16 =—-1.440 1.190 1.560 2.720 
17 ~——-1.410 1.150 1.500 2.600 
18 =: 1.380 1.130 1.420 2.550 
19 =1.340 1.100 1.360 2.470 
2 ~=-1.310 1.100 1.330 2.440 
21. ~—-1.290 1.080 1.320 2.410 
2 ~=1.260 1.080 1.250 2.360 
731.240 1.080 1.230 2.330 
24 ~=-:1.220 1.060 1.190 2.280 
5 1,190 1.040 1.160 2. 180 
2 = «1. 180 1.020 1.140 2.130 
27-—s«1. 160 1.010 1.130 2.070 
7% = «1.150 0.991 1.100 2.050 
2 = «1.130 0.985 1.100 2.000 
301.120 0.977 1.080 1.960 
31-1. 100 0.963 1,080 1.920 
32. 1.080 0.963 1.070 1.870 
33 «1.080 0.949 1.050 1.830 
34 ~~ -1.070 0.934 1.030 1.780 
3 1.060 0.923 1.000 1.730 
3% = 1.040 0.912 0.985 1.700 
37 —s: 1.080 0.909 0.940 1.670 
38 = 1.020 0.900 0.934 1.630 
39 = 1.000 0.890 0.920 1.570 
40 0.991 0.880 0.906 1.560 
41 0.976 0.878 0.906 1.530 
42 0.964 0.865 0.890 1.500 
8 0.93 0.852 0.878 1.490 
44 =0.940 0.850 0.878 1.470 
45 0.932 0.845 0.878 1.460 
46 0.920 0.835 0.864 1.420 
47 0.909 0.821 0.850 1.400 
48 0.902 0.820 0.850 1.390 
49 0.893 0.733 0.850 1.390 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: $27 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50. 0.883 0.793 0.840 1.380 
51 0.878 0.790 0.835 1.360 
52 0.865 0.779 0.821 1.350 
53 -0.858 0.765 0.821 1.340 
54 —-0..850 0.765 0.807 1.320 
550.841 0.759 0.800 1.290 
56 0.835 0.742 0.790 1.280 
57 0.828 0.731 0.770 1.260 
58 0.816 0.720 0.750 1.250 
59 0.807 0.708 0.739 1.230 
60 3=:0..799 0.708 0.705 1.200 
61 0.793 0.708 0.680 1.190 
62 0.785 0.708 0.663 1.170 
63 0.775 0.702 0.651 1.150 
64 0.770 0.695 0.651 1.130 
65 0.762 0.690 0.633 1.120 
6 0.756 0.680 0.629 1.120 
67 =—s«0.. 748 0.675 0.623 1.100 
68 0.789 0.668 0.609 1.100 
68 0.733 0.662 0.595 1.090 
70 =—(0.. 728 0.657 0.595 1.070 
71 «0.714 0.651 0.595 1.050 
72 0.708 0.651 0.575 1.030 
73 = «0.705 0.651 0.569 0.997 
74 ~=—0.694 0.651 0.566 0.991 
T 0.688 0.646 0.566 0.963 
76 =O. 681 0.640 0.566 0.960 
77 ~—s«0.674 0.635 0.560 0.934 
78 = 0.668 0.629 0.538 0.926 
73 = 0.660 0.620 0.538 0.906 
80 0.651 0.615 0.538 0.889 
81 0.648 0.606 0.532 0.878 
82 0.640 0.595 0.515 0.850 
83 0.629 0.595 0.510 0.850 
8 0.623 0.595 0.510 0.821 
85 0.620 0.584 0.510 0.816 
8 0.609 0.578 0.490 0.801 
87 0.600 0.561 0.480 0.765 

88 0.595 0.544 0.460 0.738 
89 0.586 0.538 0.450 0.708 
90 0.572 0.538 0.445 0.708 
91 0.566 0.530 0.422 0.708 
$2 0.552 0.510 0.419 0.623 
$8 0.538 0.498 0.410 0.623 
9 0.530 0.480 0.396 0.549 
% 0.510 0.473 0.390 0.496 
% 0.483 0.462 0.374 0.394 
97 =: 0.455 0.453 0.365 0.378 
$8 0.436 0.445 0.334 0.365 
99 0.382 0.420 0.283 0.354 

100. (0.221 0.340 0.261 0.334 

MEAN 1.141 0.998 1.236 1.955 


67.3 
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0.677 
0.674 


0.691 
0.688 
0.688 
0.682 
0.677 
0.674 
0.668 
0.663 
0.660 
0.657 


0.654 
0.651 
0.648 
0.646 
0.643 
0.637 
0.631 
0.629 
0.626 
0.623 


0.623 
0.620 
0.617 
0.612 
0.609 
0.603 
0.600 
0.595 
0.589 
0.586 


0.811 
0.807 


1.010 
1.000 
1.000 
0.991 
0.991 
0.973 
0.967 
0.960 
0.949 
0.940 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


42.7 


YEARS OF RECORD: 27 STATION AREA: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 20.500 4.730 10.900 20.500 
1 = 2.920 1.940 5.660 6.290 
2 ~=—+1.$80 1.560 3.600 4.850 
3 1.510 1.190 2.620 3.460 
4 1.280 0.991 2.050 3.110 
5 1.100 0.835 1.420 2.700 
6 1.010 0.736 1.300 2.350 
7 0.926 0.680 1.100 2.150 
8 0.852 0.623 0.977 2.010 
9 0.800 0.595 0.887 1.900 
10 0.750 0.595 0.799 1.830 
11. (0.724 0.566 0.789 1.720 
12 0.694 0.538 0.716 1.540 
13 (0.664 0.510 0.637 1.440 
14 (0.639 0.510 0.617 1.310 
15 0.619 0.481 0.595 1.270 
16 =—-0.601 0.481 0.561 1.200 
17 —- 0.586 0.456 0.538 1.130 
18 0.569 0.453 0.538 1.100 
19 0.552 0.440 0.521 1.070 
2 0.538 0.430 0.510 1.040 
21. =-0.522 0.425 0.510 1.000 
2 0.512 0.422 0.510 0.977 
723 8 0.507 0.415 0.487 0.949 
24 ~=0. 498 0.408 0.481 0.934 
B 0.484 0.402 0.481 0.903 
2 8360. 473 0.396 0.467 0.872 
27 (0. 464 0.396 0.453 0.846 
7B OO. 456 0.390 0.453 0.821 
72 860.452 0.382 0.438 0.801 
300.442 0.378 0.430 0.780 
31 (0.486 0.374 0.425 0.750 
32. (0.428 0.368 0.425 0.745 
3 ©0425 0.368 0.422 0.738 
34 = =0.419 0.368 0.419 0.723 
3 390.411 0.368 0.411 0.708 
3% 0.405 0.362 0.396 0.688 
37-—s«0..397 0.360 0.396 0.680 
3 0.396 0.354 0.390 0.667 
3 (0.391 0.348 0.382 0.657 
4 0.382 0.345 0.370 0.645 
41 0.379 0.345 0.368 0.630 
42 0.374 0.340 0.368 0.617 
4 0.369 0.340 0.362 0.600 
44 0.368 0.340 0.354 0.580 
4 0.362 0.340 0.348 0.569 
46 0.360 0.335 0.340 0.565 
47 =—-0..354 0.331 0.340 0.552 
48 0.348 0.328 0.340 0.542 
49 0.345 0.325 0.334 0.536 


02HD004 NORTH WEST GANARASKA RIVER NEAR OSACA 


APRIL 


MAY 


10.900 
1.650 
1.350 
1.100 
1.020 
0.977 
0.926 
0.876 
0.839 
0.810 


0.759 
0.742 
0.721 
0.708 
0.688 
0.674 
0.665 
0.639 
0.631 
0.617 


0.609 
0.605 
0.589 
0.578 
0.571 
0.561 
0.552 
0.547 
0.538 
0.534 


0.524 
0.521 
0.513 
0.507 
0.502 
0.490 
0.487 
0.484 
0.480 
0.476 


0.473 
0.467 
0.462 
0.459 
0.455 
0.452 
0.448 
0.445 
0.442 
0.439 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


2.150 
0.838 
0.648 
0.576 
0.530 
0.479 
0.456 
0.425 
0.408 


1.980 
1.020 
0.787 
0.708 
0.656 
0.612 
0.589 
0.576 
0.548 
0.521 


0.510 
0.478 
0.467 
0.450 
0.440 
0.434 
0.425 
0.419 
0.408 
0.402 


0.392 
0.379 
0.377 
0.372 
0.368 
0.362 
0.361 
0.358 
0.354 
0.350 


0.345 
0.345 
0.343 
0.340 
0.337 
0.334 
0.334 
0.332 
0.329 
0.323 


0.320 
0.317 
0.316 
0.314 
0.311 
0.309 
0.309 
0.306 
0.306 
0.304 


0.379 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


42.7 


YEARS OF RECORD: 27 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50. = 0.340 0.320 0.326 0.527 
51 0.340 0.315 0.325 0.520 
52 0.334 0.311 0.320 0.513 
533. (0.331 0.311 0.317 0.510 
54 0.328 0.311 0.311 0.510 
55 0.325 0.306 0.311 0.505 
56 0.320 0.305 0.311 0.496 
57 = 0.317 0.300 0.311 0.486 
58 0.314 0.297 0.306 0.464 
§9 0.311 0.204 0.305 0.460 
60 0.309 0.289 0.300 0.453 
61 0.306 0.285 0.294 0.445 
62 0.303 0.283 0.292 0.435 
63 0.300 0.283 0.289 0.428 
64 0.297 0.283 0.285 0.425 
65 0.294 0.283 0.283 0.416 
66 0.292 0.283 0.283 0.408 
67 0.289 0.282 0.283 0.396 
68 0.286 0.280 0.283 0.396 
0.284 0.279 0.281 0.396 
70 =: 0.283 0.275 0.280 0.396 
71 ~=—-0.280 0.272 0.278 0.391 
72 ~=—«0.278 0.269 0.275 0.381 
73 ~=«(0.275 0.266 0.273 0.377 
74 ~=—-0.272 0.263 0.270 0.374 
7% 0.272 0.261 0.265 0.368 
76 «= 0.269 0.260 0.263 0.365 
77 =O. 286 0.258 0.258 0.362 
7% 0.2863 0.255 0.255 0.387 
79 «©0260 0.255 0.255 0.345 
80 0.258 0.255 0.255 0.340 
81 0.255 0.255 0.255 0.337 
82 0.255 0.255 0.255 0.334 
8 0.253 0.252 0.255 0.331 
84 0.249 0.249 0.255 0.320 
85 0.245 0.246 0.25 0.311 
8 0.244 0.243 0.25 0.311 
87 = 0.241 0.232 0.249 0.311 
8 0.236 0.229 0.242 0.311 
89 0.230 0.227 0.240 0.304 
9 0.229 0.227 0.239 0.290 
91 0.227 0.227 0.236 0.283 
92 0.221 0.227 0.233 0.278 
$8 0.215 0.224 0.230 0.274 
94 0.212 0.221 0.220 0.269 
$ 0.201 0.200 0.218 0.265 
9 0.195 0.193 0.210 0.255 
97 = 0. 184 0.178 0.198 0.241 
98 «0.173 0.167 0.193 0.227 
99 0.159 0.156 0.180 0.170 
100 0.110 0.127 0.122 0.125 

MEAN 0.487 0.408 0.568 0.916 


02HD004 NORTH WEST GANARASKA RIVER NEAR OSACA 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.263 
0.262 
0.261 
0.259 


0.362 
0.357 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 02HD006 BOWMANVILLE CREEK AT BOWMANVILLE 
YEARS OF RECORD: 27 STATION AREA: = 82.9 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0 63.900 25.500 32.000 63.900 28.600 40.500 5.960 8.070 8.230 9.000 4.640 9.830 7.360 
1 8.240 6.850 12.300 13.700 12.100 5.020 2.280 2.260 2.040 2.820 2.890 4.000 5.340 
2 5.660 4.810 9.060 11.400 10.500 3.680 2.010 1.810 1.700 2.160 2.480 3.280 3.910 
3 4.560 3.710 6.800 9.340 8.580 3.080 1.660 1.510 1.520 1.910 2.060 2.810 3.400 
4 3.850 3.450 5.660 8.750 7.080 2.660 1.460 1.390 1.310 1.570 1.880 2.460 3.110 
5 3.350 2.720 4.800 8.240 6.000 2.540 1.380 - 1.300 1.250 1.380 1.700 2.200 2.810 
6 2.960 2.280 4.250 7.790 5.580 2.350 1.310 1.130 1.120 1.300 1.550 2.160 2.490 
7 2.660 2.000 3.680 7.250 5.240 2.170 1.230 1.070 1.080 1.210 1.440 2.050 2.400 
8 2.440 1.870 3.400 6.800 4.780 2.010 1.200 1.030 1.050 1.130 1.380 1.9909 2.220 
9 2.220 1.670 3.030 6.230 4.560 1.940 1.170 0.991 1.020 1.080 1.330 1.860 2.000 
10 2.050 1.590 2.880 5.920 4.330 1.840 1.150 0.955 0.971 1.040 1.280 1.810 1.950 
111.950 1.520 2.750 5.540 4.250 1.790 1.110 0.929 0.951 0.997 1.230 1.720 1.870 
12 1.840 1.470 2.550 5.100 3.990 1.730 1.080 0.905 0.923 0.967 1.200 1.670 1.810 
13. -1.760 1.420 2.320 4.890 3.640 1.690 1.060 0.895 0.912 0.938 1.170 1.600 1.760 
141.700 1.350 2.190 4.700 3.560 1.620 1.010 0.878 0.889 0.917 1.140 1.570 1.700 
15 —- 1.630 1.300 1.980 4.440 3.450 1.580 0.999 0.872 0.881 0.903 1.110 1.530 1.650 
16 =: 1.570 1.270 1.900 4.250 3.230 1.550 0.977 0.861 0.852 0.885 1.080 1.510 1.610 
17 —-:1.510 1.270 1.850 4.050 3.110 1.470 0.971 0.850 0.844 0.869 1.080 1.480 1.550 
18 1.460 1.250 1.700 3.910 3.030 1.440 0.961 0.838 0.833 0.848 1.050 1.420 1.520 
19 1.420 1.220 1.640 3.770 2.940 1.420 0.952 0.822 0.824 0.842 1.040 1.400 1.490 
20 »=-1.380 1.200 1.590 3.540 2.830 1.380 0.940 0.819 0.818 0.834 1.080 1.380 1.440 
21 =: 1.350 1.190 1.510 3.430 2.710 1.360 0.929 0.808 0.809 0.820 1.010 1.360 1.410 
2 1.310 1.160 1.500 3.220 2.630 1.350 0.917 0.803 0.804 0.813 1.000 1.350 1.390 
2% 1.290 1.130 1.450 3.140 2.490 1.340 0.917 0.795 0.801 0.804 0.984 1.320 1.360 
24 ~=«-1.260 1.130 1.400 3.000 2.410 1.320 0.900 0.788 0.793 0.801 0.963 1.300 1.350 
2% 1.240 1.080 1.330 2.830 2.330 1.290 0.896 0.781 0.787 0.787 0.946 1.270 1.330 
2% 1.220 1.050 1.270 2.750 2.260 1.270 0.883 0.770 0.781 0.783 0.937 1.260 1.300 
27 ~=s1.190 1.030 1.250 2.670 2.150 1.250 0.872 0.765 0.778 0.772 0.926 1.240 1.300 
2 ~=-1. 180 1.000 1.210 2.630 2.120 1.220 0.869 0.760 0.765 0.768 0.915 1.230 1.300 
29 = «1.160 0.991 1.190 2.570 2.060 1.220 0.861 0.756 0.756 0.759 0.900 1.20 1.290 
30 «1.130 0.966 1.160 2.470 2.040 1.210 0.852 0.750 0.750 0.753 0.886 1.190 1.270 
311.110 0.963 1.130 2.400 1.990 1.190 0.850 0.743 0.747 0.748 0.878 1.180 1.250 
321.100 0.963 1.120 2.310 1.980 1.180 0.844 0.738 0.738 0.742 0.872 1.150 1.250 
33 ~—s«1.080 0.934 1.100 2.180 1.910 1.160 0.838 0.733 0.733 0.739 0.887 1.150 1.240 
34 ~—- 1.060 0.934 1.090 2.120 1.870 1.150 0.827 0.730 0.728 0.735 0.861 1.120 1.220 
3 1.050 0.920 1.080 2.100 1.820 1.140 0.821 0.725 0.721 0.728 0.851 1.110 1.200 
3 =: 1.080 0.906 1.080 2.000 1.810 1.130 0.816 0.720 0.719 0.725 0.846 1.100 1.190 
37s: 1.020 0.900 1.060 1.980 1.790 1.110 0.810 0.717 0.714 0.722 0.839 1.090 1.190 
38 = 1.000 0.880 1.050 1.930 1.760 1.100 0.804 0.714 0.708 0.719 0.835 1.080 1.180 
39 ©0985 0.878 1.050 1.870 1.750 1.100 0.800 0.710 0.705 0.714 0.827 1.070 1.170 
40 0.971 0.860 1.030 1.840 1.730 1.080 0.793 0.708 0.700 0.708 0.823 1.060 1.160 
41 0.957 0.850 1.020 1.800 1.720 1.080 0.787 0.705 0.692 0.703 0.812 1.050 1.150 
42 0.941 0.841 0.991 1.760 1.680 1.070 0.787 0.702 0.688 0.700 0.810 1.040 1.130 
8 0.934 0.830 0.963 1.730 1.670 1.060 0.782 0.697 0.688 0.697 0.807 1.030 1.120 
44 0.920 0.820 0.960 1.700 1.640 1.060 0.779 0.691 0.685 0.693 0.804 1.020 1.110 
45 0.906 0.818 0.934 1.700 1.620 1.050 0.774 0.688 0.680 0.688 0.798 1.010 1.100 
46 0.898 0.796 0.934 1.630 1.600 1.030 0.770 0.688 0.675 0.688 0.791 1.010 1.100 
47 «0.886 ~=6:*0.793=Sss«éi.880—ié‘i~«CSOD 1.570 1.080 0.767 0.685 0.674 0.682 0.787 0.986 1.090 
48 0.878 0.793 0.906 1.560 1.550 1.030 0.763 0.682 0.668 0.677 0.785 0.988 1.080 
49 0.867 0.773 0.900 1.500 1.540 1.020 0.756 0.674 0.685 0.674 0.779 0.977 ~—«*1..070 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: § 27 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 =: 0..852 0.765 0.880 1.470 
51 0.844 0.745 0.870 1.420 
52. 0.833 0.736 0.850 1.420 
53. (0.823 0.736 0.844 1.380 
54 —s«O.. 816 0.722 0.821 1.360 
55 0.805 0.708 0.821 1.330 
56 0.799 0.708 0.800 1.310 
57 ~—-0.790 0.708 0.787 1.300 
58 0.784 0.708 0.765 1.290 
59 0.773 0.700 0.765 1.270 
60 0.765 0.690 0.765 1.250 
61 0.759 0.680 0.756 1.240 
62 0.750 0.680 0.736 1.220 
63 0.742 0.680 0.736 1.220 
64 = 0.736 0.680 0.728 1.200 
6 0.731 0.665 0.714 1.190 
6 0.722 0.660 0.708 1.190 
67 =: 0.716 0.654 0.708 1.190 
68 0.708 0.650 0.700 1.180 
68 0.705 0.645 0.688 1.150 
70 ~=—:0..689 0.640 0.674 1.120 
71 ~—-0.690 0.635 0.657 1.100 
72 ~=—-0.686 0.630 0.648 1.090 
73 ~=—s«0..680 0.623 0.640 1.080 
74 ~—«0..674 0.623 0.634 1.050 
7 0.667 0.623 0.623 1.020 
76 = =—0..660 0.623 0.620 0.994 
770.651 0.623 0.619 0.970 
78 = 0.646 0.610 0.615 0.937 
739 ~=—0.640 0.604 0.605 0.934 
80 0.631 0.595 0.595 0.926 
81 0.626 0.595 0.585 0.906 
82 0.622 0.590 0.580 0.906 
8 0.612 0.581 0.568 0.900 
84 0.603 0.572 0.565 0.878 
85 0.595 0.552 0.538 0.878 
8 0.589 0.538 0.538 0.864 
87 0.580 0.524 0.520 0.807 
88 0.569 0.510 0.510 0.767 
89 0.561 0.510 0.498 0.742 
90 0.555 0.510 0.480 0.738 
91 0.541 0.499 0.464 0.708 
92 0.535 0.492 0.456 0.651 
$ 0.522 0.487 0.433 0.640 
94 0.510 0.480 0.425 0.580 
9% 0.501 0.425 0.422 0.566 
9 0.484 0.419 0.415 0.559 
97 =: 0. 464 0.385 0.402 0.550 
9 0.433 0.368 0.396 0.540 
99 0.408 0.340 0.396 0.379 

100 0.300 0.340 0.362 0.340 

MEAN 1.277 1.118 1.539 2.629 


82.9 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


77.7 


YEARS OF RECORD: 22 STATION AREA: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 59.700 16.400 25.000 59.700 
1 6.480 5.270 7.980 11.300 
2 4.330 2.900 5.080 8.500 
3 3.460 2.380 4.800 6.640 
4 2.860 1.760 3.910 6.080 
5 2.460 1.500 3.430 5.100 
6 2.210 1.270 2.860 4.640 
© VSM 1.270 2.450 4.400 
8 1.790 1.200 2.270 4.210 
9 1.650 1.050 2.070 3.960 
10 1.520 0.940 1.970 3.850 
111.420 0.900 1.930 3.680 
121.350 0.867 1.810 3.430 
131.280 0.800 1.730 3.270 
141.220 0.742 1.730 3.110 
151.170 0.710 1.560 2.920 
16 = 1.130 0.697 1.500 2.830 
17 —-1.080 0.680 1.360 2.720 
18 ~=—- 1.080 0.668 1.250 2.620 
19 1.010 0.651 1.130 2.440 
2 80.977 0.640 1.130 2.350 
21 = (0.944 0.623 1.050 2.240 
2 0.917 0.605 1.010 2.240 
273 = «0.895 0.590 0.963 2.170 
24 ~=—-«0.887 0.580 0.940 2.100 
3 0.844 0.572 0.906 2.080 
2 = 0.821 0.566 0.880 1.940 
27 ~—s«0.801 0.564 0.850 1.890 
2 = «0.782 0.544 0.850 1.840 
2 80.759 0.538 0.821 1.780 
3 0.736 0.538 0.821 1.700 
310.719 0.538 0.821 1.670 
32. (0.704 0.538 0.742 1.590 
3 = 0.682 0.527 0.720 1.540 
34 (0.668 0.518 0.700 1.530 
3 0.651 0.510 0.680 1.460 
% 0.640 0.510 0.651 1.420 
37-—s« 0.623 0.510 0.640 1.420 
3 = 0.612 0.505 0.629 1.410 
39 =: 0.600 0.498 0.617 1.360 
40 0.586 0.490 0.609 1.310 
41 0.575 0.481 0.595 1.280 
42 (0.566 0.481 0.575 1.250 
8 0.558 0.480 0.570 1.220 
44 =—0.549 0.479 0.566 1.200 
4 0.538 0.470 0.560 1.180 
4 0.530 0.462 0.540 1.150 
47 ~=—-0.518 0.456 0.530 1.130 
48 0.510 0.453 0.520 1.120 
49 0.505 0.453 0.515 1.100 


02HD007 SOPER CREEK AT BOWMANVILLE 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 22 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 0. 498 0.450 0.510 1.080 
51 0.488 0.440 0.510 1.070 
52. 0.481 0.435 0.500 1.050 
53. -0..476 0.430 0.498 1.000 
54 0..467 0.425 0.481 0.991 
55 0.460 0.425 0.481 0.963 
56 0.453 0.420 0.476 0.934 
57 0.450 0.410 0.460 0.912 
58 0.442 0.400 0.453 0.906 
59 0.435 0.396 0.453 0.895 
60 860.428 0.390 0.453 0.878 
61 = 0.425 0.382 0.453 0.878 
62 0.420 0.374 0.450 0.851 
6 0.413 0.368 0.439 0.850 
64 0.408 0.368 0.425 0.850 
65 0.400 0.368 0.425 0.837 
6 80.396 0.368 0.425 0.824 
67 =: 0.390 0.368 0.420 0.820 
68 0.382 0.368 0.408 0.807 
0.377 0.362 0.400 0.795 
70 3=: 0.369 0.360 0.396 0.780 
71 = 0.368 0.342 0.396 0.765 
72 ~=—0.365 0.340 0.391 0.765 
73 ~=—«0.387 0.340 0.385 0.736 
74 ~=0.354 0.340 0.375 0.708 
7% 0.349 0.340 0.370 0.708 
76 = 0.345 0.326 0.368 0.697 
77 ~=—s0.340 0.323 0.368 0.674 
78 ©0340 0.320 0.368 0.643 
79 (0.331 0.315 0.368 0.620 
80 0.328 0.311 0.368 0.595 
81 0.326 0.311 0.32 0.566 
82 0.319 0.311 0.355 0.566 
8 0.316 0.303 0.353 0.566 
8 ~=0.311 0.297 0.349 0.560 
85 0.309 0.292 0.347 0.538 
8 0.303 0.290 0.343 0.538 
87 0.294 0.289 0.340 0.510 
88 0.289 0.288 0.337 0.510 
89 0.283 0.288 0.330 0.504 
90 0.280 0.284 0.320 0.487 
91 0.275 0.282 0.295 0.477 
$2 0.269 0.280 0.288 0.460 
$ 0.263 0.272 0.285 0.450 
94 0.258 0.255 0.283 0.394 
% 0.252 0.255 0.281 0.350 
9 0.246 0.255 0.269 0.337 
97 6: 0.238 0.198 0.261 0.309 
9 0.227 0.198 0.249 0.299 
99 «=: 0. 198 0.057 0.198 0.255 

100 0.057 0.057 0.080 0.25 

MEAN 0.859 0.664 1.068 1.856 
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MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.357 
0.356 
0.354 
0.351 
0.348 
0.347 
0.343 
0.342 
0.340 
0.337 


0.624 


0.650 
0.634 
0.623 
0.618 
0.605 
0.600 
0.592 
0.586 
0.578 
0.569 


0.561 
0.555 
0.549 
0.545 
0.538 
0.524 
0.510 
0.510 
0.504 
0.500 


0.490 
0.481 
0.481 
0.473 
0.464 
0.453 
0.450 
0.445 
0.435 
0.428 


0.425 
0.425 
0.405 
0.396 
0.396 
0.396 
0.368 
0.357 
0.340 
0.340 


0.311 
0.311 
0.311 
0.292 
0.283 
0.283 
0.269 
0.255 
0.255 
0.255 
0.215 


0.901 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


95.8 


YEARS OF RECORD: 26 STATION AREA: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 59.900 13.700 42.000 59.900 
1 mv. 5.000 14.100 17.300 
2  ~=5.450 3.370 9.000 12.400 
3 4.300 2.630 6.060 9.230 
4 3.510 2.290 5.500 8.010 
5 3.030 1.980 4.810 6.970 
6 2.700 1.810 3.600 6.510 
7 ~=2.420 1.700 3.000 6.020 
8 2.240 1.590 2.580 5.720 
9 2.070 1.480 2.280 5.490 
10 =: 1. $80 1.400 1.900 4.930 
11 —-1.820 1.330 1.810 4.800 
12. 1.740 1.300 1.810 4.670 
13 —-1.640 1.250 1.720 4.450 
141.560 1.200 1.630 4.230 
15 1.490 1.140 1.470 4.020 
16 =: 1.420 1.120 1.370 3.900 
17 ~—-:1.380 1.100 1.330 3.740 
18 ~=61.330 1.080 1.290 3.600 
19 =: 1.280 1.010 1.250 3.430 
2 1.250 0.991 1.200 3.310 
211.210 0.980 1.120 3.200 
2 ~=1. 180 0.949 1.030 3.030 
731.150 0.934 0.991 2.890 
24 ~—«1.120 0.906 0.950 2.820 
2 1.100 0.880 0.906 2.730 
2% = =1.070 0.871 0.892 2.670 
27 ~—s- 1.050 0.850 0.878 2.620 
2 ~=-1.020 0.822 0.862 2.540 
239 ~=—. 1.000 0.810 0.848 2.410 
3 = 0.985 0.801 0.824 2.380 
31 0.963 0.790 0.821 2.330 
320.943 0.773 0.820 2.260 
33 = 0.924 0.765 0.807 2.230 
34 (0.906 0.755 0.790 2.150 
3 0.889 0.750 0.779 2.070 
% 0.878 0.742 0.770 2.010 
37 s«0.. 862 0.735 0.765 1.940 
38 =—-0..850 0.722 0.750 1.890 
39 (0.833 0.716 0.750 1.870 
40 0.821 0.708 0.738 1.830 
41 0.810 0.708 0.722 1.800 
42 0.799 0.700 0.714 1.720 
43 0.787 0.694 0.708 1.680 
4 «0.779 0.685 0.708 1.640 
4 0.767 0.680 0.702 1.600 
46 0.759 0.680 0.694 1.550 
47 0.750 0.680 0.688 1.510 
48 0.738 0.671 0.680 1.440 
49 0.728 0.663 0.680 1.400 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 26 STATION AREA: 95.8 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 60.719 0.660 0.670 1.380 
51 0.710 0.651 0.665 1.350 
52 0.706 0.651 0.657 1.320 
53 0.699 0.646 0.651 1.300 
54 0.691 0.637 0.640 1.250 
55 0.682 0.623 0.634 1.200 
56 0.678 0.623 0.623 1.190 
57 = 0.674 0.615 0.623 1.170 
58 0.665 0.609 0.623 1.160 
59 0.657 0.600 0.617 1.160 
60 =<0.651 0.595 0.610 1.150 
61 0.644 0.595 0.605 1.130 
62 0.637 0.590 0.595 1.100 
68 0.630 0.580 0.595 1.080 
64 0.623 0.578 0.595 1.050 
65 0.620 0.570 0.595 1.050 
6 0.613 0.566 0.580 1.030 
67 0.609 0.566 0.570 1.010 
68 0.600 0.566 0.566 0.993 
0.595 0.566 0.566 0.977 
70 = 0.592 0.561 0.560 0.950 
71 = 0.586 0.558 0.552 0.926 
72 0.580 0.555 0.547 0.909 
73 = «0.575 0.547 0.544 0.883 
74 ~=0.569 0.538 0.540 0.875 
7% 0.566 0.538 0.540 0.864 
76 = (0.561 0.538 0.538 0.847 
77 ~—sO0.557 0.515 0.538 0.821 
78 0.549 0.510 0.535 0.821 
79 «0.544 0.510 0.530 0.820 
80 0.538 0.510 0.524 0.793 
81 0.533 0.510 0.510 0.779 
82 0.527 0.510 0.510 0.759 
83 0.521 0.510 0.510 0.736 
84 =: 0.513 0.496 0.496 0.722 
85 0.510 0.487 0.481 0.708 
8 0.503 0.481 0.481 0.694 
87 =—:0.. 498 0.481 0.481 0.680 
88 0.481 0.481 0.476 0.677 
89 0.479 0.467 0.459 0.665 
90 0.473 0.453 0.453 0.643 
91 0.462 0.430 0.433 0.610 
$2 0.450 0.425 0.428 0.578 
$3 0.433 0.425 0.425 0.532 
94 0.425 0.416 0.425 0.520 
9 0.408 0.396 0.400 0.510 
% 0.396 0.396 0.370 0.510 
97 =s:0..371 0.377 0.340 0.476 
98 0.348 0.315 0.340 0.453 
99 ©6:0.317 0.260 0.283 0.440 
100 0.201 0.220 0.280 0.411 
MEAN 1. 160 0.895 1.384 2.508 
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0.651 


0.637 


0.625 
0.617 
0.614 


0.612 
0.606 
0.595 
0.592 
0.588 
0.580 
0.569 
0.565 
0.558 
0.549 


0.544 
0.539 
0.538 
0.530 
0.524 
0.515 
0.510 
0.500 
0.493 
0.490 


0.481 
0.467 
0.462 
0.450 
0.419 
0.419 
0.405 
0.391 
0.368 
0.348 
0.272 


0.826 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.581 
0.578 


0.784 
0.773 


0.773 
0.765 
0.761 
0.750 
0.745 
0.739 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS O2HD009 = WILMOT CREEK NEAR NEWCASTLE 
YEARS OF RECORD: 21 STATION AREA: 82.6 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0 52.900 11.300 31.500 52.900 11.400 4.560 4.130 4.390 6.210 6.360 2.780 7.42 6.510 
1 5.350 5.240 8.470 12.100 7.480 2.970 1.980 1.790 *1.680 2.220 2.080 2.770 3.70 
2 4.050 3.940 6.300 8.300 6.090 2.300 1.470 1.170 1.330 1.840 1.830 2.230 2.780 
3 3.210 3.230 5.000 6.290 5.320 2.180 ~='1.320 «1.060 Ss*1.190s'1.540 1.490 «1.930250 
4 2.780 2.720 4.050 5.750 4.640 1.850 1.220 0.942 0.932 1.380 1.32 1.820 2.20 
5 2.500 2.560 3.000 5.270 4.250 1.750 1.180 0.906 0.861 1.300 1.250 1.700 2.080 
6 2.270 2.310 2.660 4.730 3.990 1.670 1.100 0.796 0.799 1.000 1.199 1.600 1.860 
7 2.020 1.980 2.450 4.580 3.540 1.510 1.030 0.753 0.785 1.030 1.160 1.52 1.760 
8 1.850 1.700 2.20 4.360 3.370 1.470 0.992 0.733 0.730 0.96 1.100 1.470 1.670 
9 1.740 1.610 1.980 4.110 3.200 1.420 0.966 0.714 0.718 0.904 1.030 1.430 1.559 
10 1.680 «1.470 «1.840 = 3.990 = 3.090 s*1.380 «0.912, «0.694 =O. 701 -Ss«0.839-Ss«.000Ss«a14.380—Ss«*1, 500 
11 1.530 =«1.380 «1.760 3.770 = 2.950 «1.340 (0.895. Ss «0.680 = s«s0.691Ss«0.821Ssi.972—Ss«*2<.350S—«*2« 4D 
12 1.460 1.270 1.730 3.620 2.8830 1.300 0.872 0.663 0.680 0.767 0.9399 1.300 1.360 
13 1.400 1.200 1.700 3.410 2.710 1.270 0.860 0.640 0.648 0.750 0.925 1.2680 1.310 
14 (1.330 «= «1.180 «1.580 3.300 2.610 =s'1.280 (0.824 = s«(0.631Ss«O0.629Ss«*O.718.~Si0.9068—S—«*2:«.210S—«*1 290 
15 1.280 «= 1.100 «1.420 3.280 2.540 =—s'1.210 = 0.801 s«i0.611«Ss«<0.622,—Ss«O. 706 = i0.880—Ss«*<.190—S—«*1..230 
16 1.240 1.020 1.280 3.090 2.480 1.170 0.79 0.603 0.608 0.695 0.839 1.160 1.190 
17 1.200 0.991 1.220 3.030 2.370 1.140 0.780 0.597 0.599 0.685 0.821 1.160 ‘1.160 
18 1.160 0.956 8=1.180 2.950 2.310 1.120 0.772 s«0.589)—Ss«.585s«CO.77—s«i8OASs«dz«120—SS—«*22,.10 
19 1.130 = 0.934 1.1380 2.880 = 2.270 '1.110 0.759.578 = 0.578 = 0.671 = 0.790 s*i1.120 ‘12.130 

2 1.110 0.920 1.060 2.780 2.20 1.100 0.745 0.572 0.570 0.657 0.765 1.110 1.110 

21 1.080 0.903 1.050 2.640 2.000 1.080 0.728 0.568 0.565 0.650 0.749 1.080 ‘1.090 

2 1.050 0.869 1.000 2.550 2.020 1.060 0.716 0.561 0.560 0.640 0.738 1.060 1.070 

7% 1.020 0.850 0.977 2.480 1.930 1.040 0.708 0.558 0.555 0.634 0.731 1.030 1.040 

24 «(0.997 0.840 0.934 2.410 1.880 1.080 0.697 0.553 0.549 0.628 0.722 1.020 1.020 

2% 0.972 0.8830 0.895 2.350 1.82 1.010 0.691 0.549 0.545 0.622 0.716 0.997 1.000 

2% 0.90 0.821 0.872 2.300 1.800 0.997 0.677 0.545 0.540 0.616 0.714 0.967 0.991 

7? 60.934 «=«0.809 «0.850 «2.200 s«*1.740 = 0.985 «(0.888.541 (0.585 0.612,s«OO. 710s. SCT 

2% 0.919 0.793 0.840 2.120 1.670 0.966 0.663 0.595 0.532 0.605 0.702 0.940 0.980 

29 40.904 0.783 0.823 2.080 1.660 0.949 0.657 0.532 0.530 0.597 0.688 0.932 0.960 
300.889 «= 0.785) s«0.821=Sss«*1.990 «1.650 «0.947 = 0.651 = s«0.527 «0.524 = si0.891 «(0.882 (0.923 0.940 
31 0.871 0.760 0.807 1.920 1.620 0.934 0.648 0.524 0.518 0.583 0.678 0.913 0.934 
320.854 0.750 0.787 1.860 1.590 0.929 0.644 0.520 0.515 0.576 0.671 0.902 0.92 
33 0.840 4«0.789Sfs««785)—si«‘«zSSSCté“‘#«~SION:«=©«CO0.920 «0.640 s«O.S15 = s«0.513-—Ss*O.S71 «0.688.888 =. 914 
34 0.827 «0.738 «= s«O.750—Ss—«éd«€7BO.—«“‘w«SN:*«=«*C«ST2—Ss—«i2 S(t‘ «SO s«O.SO7)—s«*.585 (0.683.892 (0.909 
3 0.814 0.720 0.742 1.710 1.500 0.906 0.632 0.507 0.504 0.555 0.660 0.877 0.906 
3% 0.801 0.708 0.736 1.650 1.480 0.898 0.629 0.507 0.501 0.549 0.653 0.872 0.800 
37 0.787 «=0.700Ss«<0.738~=Ss«*i<.620=Ss«*1.460)0= «0.893.628 = (0.408 )=— 0.497.544 (0.648 0.864 (0.878 
38 0.773 0.690 0.720 1.570 1.440 0.885 0.620 0.4968 0.494 0.541 0.644 0.858 0.870 
39 0.762 «0.680 «=s«0.708~S—s«*d1<455O=—s«*<.420 «0.875 «0.620 0.493.491.5832 (0.641 0.855 0.860 
40 0.748 0.671 0.708 1.500 1.400 0.867 0.614 0.490 0.487 0.527 0.685 = (0.850 (0.850 
4) 0.7388 ~=s«0.688—Ss«i.708~=—Ss«*12.490—Ss«*124380)-s«O0.858 = «0.612.487 SO. 4870.15 = 0.680 (0.838 (0.850 
42 0.728 0.680 0.699 1.470 1.300 0.850 0.609 0.484 0.482 0.510 0.628 0.829 0.841 
43 0.717 0.651 ~=—s«0.680—Ss«é02220.—t«—«‘*2<2C3Ms—“(ié‘i “iC ASCO BT Si.A79—s«SO7 (0.627 0.826 (0.839 
44 0.708 0.650 0.680 1.400 1.320 0.835 0.601 0.478 0.473 0.498 0.626 0.813 0.830 
45 0.702 0.645 0.674 1.330 1.300 0.831 0.597 0.476 0.473 0.496 0.623 0.810 0.828 
4 0.691 0.640 0.670 1.330 1.280 0.82 0.594 0.470 0.470 0.493 0.620 0.804 0.824 
47 (0.685 ~=—s«0.630s—«68SSi«‘i«z2OD:«SC«*d«CZ7O.-C«C«ié‘«‘“iC“ TS SCiSBO 0.7 0.670.487 0.615 0.800 (0.82 
48 0.677 0.628 0.659 1.300 1.280 0.807 0.586 0.462 0.464 0.483 0.606 0.791 0.816 
49 0.669 «0.623.—Sts—«iwS7)—s«*d«280.—St—«*2#«CSHDs=‘é‘i SCS C.AGD 0.462.481 0.602 0.787 0. B07 


82.6 


SUMMARY TABLE FROM FLOWN DURATION ANALYSIS 

YEARS OF RECORD: 21 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 0.660 0.620 0.651 1.260 
51 0.654 0.615 0.648 1.230 
52 0.650 0.610 0.637 1.220 
53 (0.643 0.603 0.637 1.200 
54 —s:0..685 0.600 0.623 1.180 
55 0.629 0.595 0.623 1.150 
56 0.623 0.590 0.620 1.140 
57 —s: 0.617 0.580 0.617 1.130 
58 0.609 0.566 0.614 1.120 
59 0.603 0.565 0.610 1.100 
0.596 0.560 0.605 1.080 
61 0.592 0.552 0.600 1.050 
62 0.583 0.544 0.597 1.040 
63 0.578 0.544 0.595 1.040 
64 0.570 0.538 0.595 1.020 
65 0.566 0.530 0.589 0.994 
66 0.558 0.524 0.585 0.980 
67 = 0.551 0.515 0.580 0.960 
68 0.544 0.510 0.575 0.949 
0.538 0.504 0.572 0.943 

0.530 0.500 0.570 0.929 
710.524 0.496 0.566 0.903 
72 ~=0.515 0.481 0.561 0.889 
73 ~=—-«0..509 0.473 0.560 0.876 
74 ~—«0..501 0.470 0.550 0.850 
7H 0.496 0.467 0.544 0.827 
76 = =—0.. 490 0.463 0.520 0.810 
77 (0.481 0.459 0.505 0.780 
78 «0.476 0.450 0.493 0.748 
73 = 0.470 0.447 0.480 0.748 
80 0.463 0.439 0.462 0.722 
81 0.458 0.430 0.458 0.710 
82 0.450 0.428 0.456 0.702 
83 0.445 0.422 0.453 0.681 
84 0.435 0.410 0.433 0.677 
8 0.428 0.405 0.428 0.685 
8 0.420 0.405 0.420 0.651 
87 = 0.411 0.400 0.410 0.620 
88 0.405 0.396 0.402 0.595 
89 0.399 0.391 0.398 0.572 
90 0.391 0.385 0.385 0.559 
91 0.385 0.381 0.375 0.552 
92 0.377 0.379 0.367 0.530 
$3 0.369 0.354 0.363 0.501 
94 0.360 0.334 0.360 0.481 
§ 0.348 0.311 0.358 0.462 
% 0.337 0.297 0.355 0.430 
97 =: 0.328 0.283 0.317 0.390 
98 0.308 0.283 0.292 0.328 
99 0.283 0.283 0.283 0.320 

100 §=0.170 0.269 0.283 0.319 

MEAN 0.956 0.878 1.133 2.018 


024D009 


APRIL 


ett it it tt 
° e ° ° ° ° ° ° ° ° 
~ 


ee 
ei ie. sie ele Cee eere srs. © 


88 288888 


oO 
—s 
oOo 


#88! 


WILMOT CREEK NEAR NEWCASTLE 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.459 
0.451 
0.448 
0.445 


0.782 
0.773 
0.760 
0.748 
0.741 
0.732 
0.728 
0.716 
0.708 
0.699 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: = 21 STATION AREA: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 483.900 5.150 18.100 43.900 
1 5.000 3.770 8.510 10.000 
2 3.620 3.060 5.660 8.500 
3 2.970 2.500 4.300 6.440 
4 2.500 2.100 3.510 5.520 
5 2.150 1.900 2.920 4.810 
6 1.930 1.700 2.540 4.300 
7 ~=+1.750 1.550 2.320 4.110 
8 1.620 1.420 2.120 3.960 
9 1.500 1.270 1.950 3.640 
10 = 1.420 1.220 1.790 3.540 
111.380 1.160 1.700 3.400 
12. 1.280 1.130 1.590 3.230 
131.230 1.110 1.480 3.110 
14 ——-1.190 1.050 1.420 2.990 
15 1.140 1.000 1.390 2.890 
16 ~=—-1. 100 0.980 1.300 2.710 
17 ~—-1.070 0.912 1.220 2.600 
18 ~=—- 1.040 0.864 1.200 2.450 
19 = 1.000 0.840 1.130 2.370 
2 =O. 983 0.807 1.100 2.250 
21 =0.954 0.793 1.050 2.170 
2 0.926 0.782 0.991 2.100 
273 ~=—-0.903 0.759 0.963 2.030 
24 ~=—-(0.878 0.725 0.934 1.970 
2 0.850 0.708 0.892 1.880 
2% 0.833 0.694 0.850 1.840 
270.817 0.680 0.821 1.760 
278 0.800 0.680 0.793 1.720 
2 =O. 786 0.660 0.765 1.700 
3 860.769 0.651 0.759 1.650 
31 0.758 0.646 0.736 1.620 
32. (0.739 0.637 0.708 1.560 
3 0.725 0.623 0.708 1.510 
34 «(0.714 0.620 0.690 1.500 
3 = =—0.702 0.609 0.680 1.470 
3% 0.691 0.600 0.657 1.430 
37— «0.680 0.595 0.646 1.420 
38 (0.665 0.589 0.637 1.380 
39 (0.654 0.580 0.623 1.380 
40 (0.646 0.566 0.620 1.330 
41 = 0.638 0.561 0.610 1.310 
42 0.623 0.552 0.606 1.290 
43 0.617 0.544 0.600 1.270 
44 0.607 0.538 0.595 1.270 
45 0.600 0.532 0.590 1.240 
46 0.595 0.530 0.580 1.220 
47 = 0.588 0.524 0.580 1.190 
48 0.580 0.524 0.575 1.180 
49 0.573 0.520 0.566 1.160 


64.8 
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SHELTER VALLEY BROOK NEAR GRAFTON 


MAY 


EE 


S8esRB Beseea8 


JUNE 


JULY 


9.910 
1.310 
1.010 
0.926 
0.824 
0.767 
0.725 
0.691 


AUGUST SEPTEMBER 


3.140 
1.240 
1.010 
0.875 
0.790 
0.731 
0.697 
0.647 
0.614 


OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


4.560 
1.660 
1.300 
1.190 
1.080 
0.972 
0.898 
0.873 
0.846 
0.814 


0.786 
0.762 
0.753 
0.738 
0.716 
0.705 
0.690 
0.682 
0.671 
0.657 


0.648 
0.632 
0.620 
0.610 
0.606 
0.602 
0.597 
0.594 
0.592 
0.587 


0.582 
0.578 
0.569 
0.569 
0.566 
0.563 
0.558 
0.555 
0.553 
0.551 


0.547 
0.544 
0.540 
0.536 
0.533 
0.530 
0.527 
0.524 
0.521 
0.518 


SuSRSRRRRE 


BESS: 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 


SBBSBRERBBSLS SBSESKRRLERSVZBS pANaeAAAPANAS BSSSRLRBVLB BSEASHRLBVSLlsy 
Oo 
8 


21 STATION AREA: 
MARCH 
0.510 0.566 1.140 
0.510 0.564 1.130 
0.505 0.560 1.110 
0.500 0.552 1.100 
0.490 0.550 1.090 
0.481 0.544 1.070 
0.475 0.540 1.060 
0.470 0.538 1.050 
0.460 0.535 1.040 
0.455 0.530 1.020 
0.453 0.524 1.000 
0.450 0.521 0.995 
0.447 0.515 0.982 
0.443 0.510 0.968 
0.441 0.510 0.963 
0.439 0.507 0.950 
0.438 0.500 0.934 
0.430 0.495 0.917 
0.430 0.490 0.906 
0.425 0.481 0.878 
0.418 0.476 0.861 
0.411 0.462 0.850 
0.410 0.459 0.835 
0.402 0.450 0.821 
0.399 0.440 0.818 
0.396 0.440 0.810 
0.391 0.430 0.800 
0.388 0.419 0.790 
0.385 0.402 0.781 
0.382 0.385 0.760 
0.380 0.374 0.748 
0.379 0.369 0.735 
0.374 0.368 0.714 
0.371 0.365 0.700 
0.368 0.362 0.651 
0.355 0.31 0.600 
0.348 0.389 0.568 
0.340 0.355 0.538 
0.326 0.346 0.510 
0.311 0.311 0.500 
0.300 0.303 0.490 
0.282 0.297 0.467 
0.253 0.289 0.459 
0.240 0.280 0.439 
0.232 0.268 0.428 
0.224 0.258 0.419 
0.215 0.250 0.396 
0.201 0.240 0.343 
0.178 0.212 0.325 
0.147 0.208 0.320 
0.130 0.205 0.311 
0.707 0.973 1.812 


64.8 


0240010 


APRIL 


ELLE LEE: 


SHELTER VALLEY BROOK NEAR GRAFTON 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER 


OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.642 
0.635 
0.629 
0.623 
0.617 


0.668 
0.655 
0.651 
0.648 
0.645 
0.630 
0.623 
0.620 
0.610 
0.606 


0.604 
0.600 
0.595 
0.586 
0.575 
0.569 
0.566 
0.558 
0.550 
0.541 


0.540 
0.538 
0.530 
0.520 
0.516 
0.510 
0.505 
0.501 
0.500 
0.496 


0.490 
0.484 
0.481 
0.479 
0.476 
0.470 
0.464 
0.459 
0.453 
0.445 


0.442 
0.438 
0.433 
0.427 
0.425 
0.419 
0.396 
0.328 
0.294 
0.283 
0.261 


0.771 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
10 STATION AREA: 232 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 


YEARS OF RECORD : 


Omen onus. WH —- CO 


21 


BEASSFPESS2S BVSSSRLBSRLLBE BBVBREBLB 


128.000 
16.500 
12.100 

9.920 
8.600 
7.650 
7.000 
6.400 
5.830 
5.520 


5.190 
4.820 
4.600 
4.440 
4.260 
4.130 
3.980 
3.870 
3.780 
3.700 


17.000 
12.800 
7.600 


02HD012 


APRIL 


51.300 
26. 400 
19.600 
16.300 
14.200 
12.700 
12.300 
11.400 
10.800 
10. 100 


GANARASKA RIVER ABOVE DALE 


MAY 


12.500 


9.400 
6.730 
6.570 
5.830 
5.260 
4.900 
4.680 
4.530 
4.310 


4.290 
4.110 
3.990 
3.910 
3.880 
3.800 
3.740 
3.700 


JUNE 


JULY 
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AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


2.000 


pee Ware a a ee ar a ee 
wo 
— 
oOo 


. 


19.300 
8.470 
6.130 
5.440 
4.800 
4.260 
3.950 
3.830 
3.740 
3.600 


3.480 
3.200 
3.140 
3.050 
3.010 
2.930 
2.780 
2.710 
2.700 
2.650 


12.700 
7.610 
5.810 
4.870 
4.680 
4.500 
4.230 
4.080 
3.840 
3.710 


3.550 
3.420 
3.290 
3.230 
3.200 
3.190 
3.170 
3.080 
3.060 
3.010 


2.980 
2.920 
2.890 
2.850 
2.810 
2.740 
2.710 
2.670 
2.640 
2.590 


2.570 
2.530 
2.490 
2.480 
2.480 
2.470 
2.460 
2.450 
2.390 
2.380 


2.370 
2.360 
2.340 
2.320 
2.320 
2.310 
2.300 
2.300 
2.290 
2.290 


20.900 
10.200 
8.110 
7.360 
6.510 
6.090 
5.700 
5.520 
5.170 
4.930 


4.790 
4.700 
4.670 
4,560 
4.460 
4.450 
4.290 
4.160 
4.140 
4.090 


3.960 
3.820 
3.780 
3.710 
3.680 
3.560 
3.500 
3.480 
3.420 
3.410 


3.380 
3.310 
3.260 
3.240 
3.210 
3.170 
3.130 
3.120 
3.110 
3.100 


3.070 
3.030 
3.010 
2.980 
2.960 
2.920 
2.890 
2.870 
2.850 
2.830 


12.500 
10.200 
8.200 
7.600 
7.150 
7.000 
6.330 
5.950 
5.660 
5.390 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 10 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 2.290 2.140 1.990 4.050 
51 2.280 2.130 1.950 3.920 
52. 2.250 2.120 1.920 3.880 
53 2.230 2.100 1.900 3.830 
542.210 2.100 1.900 3.800 
55 2.200 2.100 1.880 3.780 
56 2.180 2.090 1.880 3.740 
57 —s 2. 160 2.080 1.870 3.700 
58 =. 2.150 2.080 1.860 3.680 
59s 2.130 2.070 1.850 3.630 
60 82.120 2.060 1.830 3.550 
61 = 2.100 2.050 1.800 3.500 
62 2.090 2.040 1.800 3.450 
63 2.070 2.0380 1.780 3.420 
64 2.050 2.020 1.750 3.370 
6 2.030 2.010 1.750 3.310 
6 2.010 2.000 1.730 3.290 
67 2.000 2.000 1.710 3.280 
1.980 2.000 1.700 3.260 
1.970 1.980 1.700 3.230 
70 = 1.950 1.960 1.670 3.180 
71 ~—s 1.980 1.950 1.610 3.100 
72 ~=-1.910 1.930 1.600 2.970 
73 ~=—s- 1.900 1.900 1.600 2.910 
74 ~—-1.890 1.900 1.600 2.870 
7% 1.870 1.900 1.580 2.750 
76 = 1.860 1.900 1.550 2.700 
77 s1.840 1.880 1.500 2.680 
78 =: 1.820 1.870 1.500 2.620 
79 =: 1.800 1.860 1.500 2.500 
80 =: 1.790 1.850 1.480 2.340 
Si alo 1.830 1.470 2. 160 
82 1.750 1.790 1.450 1.950 
83 1.740 1.750 1.440 1.870 
84 = 1.720 1.700 1.440 1.850 
85 1.700 1.600 1.420 1.800 
8 =: 1.690 1.550 1.420 1.750 
87 ~=—- 1.670 1.500 1.400 1.710 
88 1.650 1.490 1.370 1.700 
89 1.620 1.440 1.350 1.650 
90 1.600 . 1.420 1.350 1.550 
91 1.570 1.390 1.300 1.450 
92 1.550 1.370 1.250 1.400 
$ 1.520 1.360 1.190 1.350 
94 = 1.500 1.330 1.180 1.180 
9 1.460 1.320 1.170 1.050 
% 1.420 1.300 1.160 1.000 
97 ~—s: 1.380 1.300 1.140 0.999 
98 1.290 1.270 1.100 0.995 
99 =—s:1.170 1.230 1.060 0.993 

100 =0.990 1.230 1.050 0.990 

MEAN 3.227 2.612 3.640 6.302 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
24 STATION AREA: =: 1280 


YEARS OF RECORD: 

PER ANNUAL = JANUARY 
0 80.400 53.600 
1 55.500 46.800 
2 51.000 44.700 
3 46.800 41.600 
4 44.200 40.700 
5 41.300 39.500 
6 39.400 37.700 
7 37.900 36.200 
8 36.800 34.500 
9 35.700 33.500 
10 34.500 32.700 
11 33.400 31.700 
12 32.300 31.400 
13 31.500 31.100 
14 30.900 30.600 
15 30.300 30.600 
16 29.600 30.300 
17 28.900 30.000 
18 28.200 29.700 
19 27.600 29.100 
20 27.000 28.300 
21 26.400 27.700 
2 25.800 26.700 
23 25.100 25.800 
24 24.500 24.200 
2% 23.900 23.900 
2% 23.500 23.500 
27 «23.200 = 23. 400 
2 22.700 23.000 
23 22.400 22.700 
30 22.100 22.500 
31 21.800 22.100 
32. 21.500 21.700 
3 21.300 21.500 
4 21.100 21.100 
3 20.800 20.800 
3% 20.500 20.500 
37) «620.300 = 20.300 
3% 20.100 20.200 
39 19.900 20.000 
40 19.700 19.900 
41 19.600 19.800 
42 19.400 19.600 
43 19.300 19.500 
44 19.100 19.400 
45 19.000 19.400 
46 18.800 19.200 
47 18.600 19.100 
48 18.400 18.900 
49 18.300 18.700 


FEBRUARY 


54.000 
33.400 
32.800 
31.700 
30.600 
30.000 
29.100 
27.900 
27.300 
26.500 


25.300 
24.300 
23.500 
23.100 
22.800 
22.400 
21.800 
21.500 
21.100 
20.900 


20.400 
19.800 
19.600 
19.500 
19.300 
19.100 
18.900 
18.800 
18.600 
18.400 


18.100 
17.900 
17.700 
17.500 
17.300 
17.100 
16.900 
18.700 
16.400 
16.200 


15.900 
15.700 
15.600 
15.500 
15. 400 
15.300 
15.200 
15. 100 
15.000 
14.900 


MARCH 


69.700 
51.000 
44.700 
41.800 
39.900 
37.600 


O2HF 002 GULL RIVER AT NORLAND 


APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER 


80.400 77.900 51.400 55.500 40.500 
60.700 69.400 45.900 49.300 39.000 
57.200 67.700 42.500 42.500 34.700 
54.700 64.800 40.200 39.100 31.300 
53.700 63.400 38.500 37.100 30.000 
53.000 60.600 36.500 35.200 27.200 


21.800 


21.500 
21.400 
21.300 
21.100 


19.900 
19.800 
19.600 
19.400 
19.400 
19.300 
19.200 


19. 100 
19.000 
18.900 
18.900 
18.800 
18.700 
18.600 
18.500 
18.400 
18.300 


46.700 
45.300 
44.200 
42.100 
40.300 
38.200 
34.800 
32.300 
31.100 
29.900 


29. 400 
28. 600 
28.000 
27.400 
27.100 
26. 400 
25.700 
24.900 
24.500 
23.600 


23.100 
22.600 
22.400 
22.200 
22.000 
21.800 
21.600 
21.400 
21.100 
20.600 


20.300 
20.100 
19.900 
19.900 
19.700 
19.500 
19. 400 
19. 400 
19.100 
18.900 


18.600 
18.500 
18.400 
18.300 
18.100 
18.000 
17.800 
17.600 
17.400 
17.300 


DECEMBER 


60.300 
54.500 
54.000 
52. 100 
493.000 
45.900 
44.500 
43.000 
41.600 
40.800 


39.300 
38.500 
37.900 
37.700 
37.100 
36. 800 
36. 800 
36.500 
36.200 
35.700 


35.700 
35.000 
34.500 
33. 400 
32.800 
32.300 
31.500 
31.100 
30.700 
30.600 


30.000 
30.000 
29.600 
29.200 
28.800 
28.100 
27.600 
26.600 
25.700 
25. 100 


24.100 
23.800 
23.400 
22.900 
21.700 
21.000 
20.600 
20. 400 
20.300 
20.200 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
24 STATION AREA: 1280 


YEARS OF RECORD: 
PER ANNUAL JANUARY 
50 18.200 18.500 
51 18.000 18.400 
52 17.800 18.300 
53 17.600 18.200 
54 17.500 18.000 
55 17.300 18.000 
56 17.100 17.800 
57 16.900 17.600 
58 16.800 17.400 
59 16.500 17.100 
60 16.300 16.700 
61 16.100 16.500 
62 15.900 16.000 
63 15.700 15.500 
64 15.400 15.300 
65 15.200 15.200 
68 15.100 15.000 
67 14.900 14.900 
68 14.700 14.800 
14.500 14.500 
70 14.300 14.200 
71 14.100 14.000 
72 14.000 13.900 
73 13.800 13.700 
74 13.600 13.600 
75 13.400 13.200 
76 13.200 12.700 
7 13.100 12.200 
78 12.900 11.900 
79 12.700 11.400 
80 12.600 11.200 
81 12.400 11.100 
82 12.100 11.000 
83 11.900 10.800 
84 11.700 10.600 
85 11.400 10.500 
86 11.100 10.400 
87 10.800 10.200 
88 10.500 10.100 
89 10.200 10.000 
90 9.880 9.800 
91 9.600 9.320 
92 9.210 9.120 
% 8.920 8.520 
94 8.520 8.100 
9% 8.160 7.700 
9% 7.650 7.280 
97 7.180 ~—«6.570 
98 6.650 5.860 
99 5.860 5.610 
100 1.370 5.350 
WEAN 20.363 19.993 


FEBRUARY 


14.800 
14.700 
14.500 
14.500 
14.300 
14.300 
14,100 
14.100 
14.000 
13.800 


13.700 
13.600 
13.500 
13.400 
13.400 
13.200 
13.100 
13.000 
12.900 
12.900 


12.700 
12.500 
12.300 
12.300 
12.000 
11.900 
11.700 
11.600 
11.300 
11.000 


11.000 
10.800 


16.247 


MARCH 


14.000 
13.600 
13.400 
13.200 
13.000 
12.800 
12.600 
12.400 
12.200 
12.000 


11.800 
11.700 
11.600 
11.400 
11.300 
11.200 
11.000 


O2HF 002 GULL RIVER AT NORLAND 


APRIL 


23.000 
22.300 
21.700 
21.400 
21.300 
21.000 
20.600 
20.200 
19.500 
19.100 


18.400 
18.100 
17.700 
17.100 
17.000 
16.700 
16.300 
16.000 
15.200 
15.000 


14.700 
14.000 
13.600 
13.300 
13.100 
12.800 
12.500 
12.300 
12.100 
11.900 


11.700 
11.300 
11.200 
11.000 
10.800 
10.700 
10.400 
10.200 

9.880 

9.800 


9.600 
9.460 
8.920 
8.750 
8.500 
8.270 
7.820 
7.190 
6.310 
5.180 
4.500 


25.373 


MAY 


JULY 


18.900 
18.800 
18.700 
18.600 
18.500 
18.400 
18.300 
18.200 
18.100 
18.000 


17.800 
17.800 
17.500 
17.400 
17.300 
17.200 
17.000 
16.900 
16.800 
16.700 


16.500 
16.400 
18.400 
18.200 
16.100 
16.000 
15.900 
15.700 
15.400 
15.300 


15.000 
14.800 
14.500 
14.400 
14.300 
14.200 
14.000 
13.800 
13.700 
13.600 


13.400 
13.200 
13.000 
12.900 
12.800 
12.700 
12.600 
12.500 
12.300 
11.600 

8.950 


20.118 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER 


19.000 
18.900 
18.800 
18.700 
18.600 
18.500 
18.400 
18.400 
18.300 
18.200 


18.200 
18.000 
17.900 
17.800 
17.700 
17.600 
17.500 
17.500 
17.400 
17.300 


17.200 
17.100 
17.000 
16.900 
16.700 
16.600 
16.400 
16.000 
15.900 
15.700 


15.500 
15.400 
15.300 
15.100 
14.800 
14.700 
14.400 
14.100 
14.000 
13.900 


18.200 
18.200 
18.100 
18.000 
18.000 
17.900 
17.800 
17.800 
17.700 
17.600 


17.500 
17.500 
17.400 
17.400 
17.200 
17.200 
17.200 
17.100 
17.000 
16.800 


16.800 
16.600 
16.600 
16.400 
16.200 
16. 100 
16.000 
15.900 
15.700 
15.500 


15.300 
15.100 
14.800 
14.600 
14.300 
14.100 
13.800 
13.600 
13.500 
13.400 


13.200 
13.000 
12.900 
12.800 


17.200 
17.000 
16.800 
16.600 
16.500 
16. 400 
16.200 
16.000 
15.800 
15.700 


15.600 
15.400 
15.200 
15. 100 
15.000 
14.800 
14.700 
14.600 
14.400 
14.300 


14.200 
14.000 
14.000 
13.800 
13.600 
13.400 
13.300 
13.200 
13.000 
12.900 


12.700 
12.600 
12.500 
12.400 
11.900 
11.800 
11.500 
11.200 
11.000 
10.900 


NOVEMBER DECEMBER 
18.300 20.000 
17.200 19.900 
16.900 19.800 
16.500 19.400 
16.000 19.300 
15.500 19.100 
15.100 18.700 
14.800 18.200 
14.500 17.600 
14.300 17.400 
14.200 =: 17. 400 
14.000 17.200 
13.800 16.800 
13.400 16.600 
13.100 16.200 
12.800 16.000 
12.300 15.700 
12.000 15.400 
11.800 15.300 
11.700 = 15.200 
11.400 =—-15. 100 
11.100 = 15.000 
11.000 14.800 
10.600 14.500 
10.400 14.300 
10.300 = 14.200 
10.100 14.000 

9.910 13.700 
9.830 13.400 
9.740 13.100 
9.6830 12.600 
9.430 12.400 
9.350 12.100 
9.200 12.000 
9.120 11.400 
9.080 10.900 
8.670 10.300 
8.470 9.740 
8.300 9.400 
8.160 8.830 
7.820 8.670 
7.620 8.180 
7.280 8.010 
7.020 7.650 
6.940 7.560 
6.740 7.020 
6.480 6.230 
6.310 5.100 
5.780 4.420 
5.520 3.110 
5.270 1.370 
20.364 23.329 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: = 24 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 188.000 68.500 140.000 129.000 
1 104.000 48.000 48.300 112.000 
2 84.700 41.000 44.200 94.000 
3 73.200 37.100 42.000 82.500 
4 66.000 35.400 37.400 75.000 
5 59.400 34.000 34.800 68.200 
6 53.300 32.100 30.300 64.400 
7 49.400 30.100 27.200 57.900 
8 46.000 29.100 23.800 54.400 
9 43.300 28.400 22.700 51.000 

10 40.200 27.500 21.000 48.400 
11 37.900 26.100 19.500 46.000 
12 36.400 24.600 18.700 42.100 
13 34.700 24.000 18.200 38.500 
14 33.100 23.400 17.600 35.900 
15 31.800 22.400 17.100 35.100 
16 30.600 21.800 16.500 34.000 
17 29.300 21.500 16.000 33.100 
18 28.300 20.800 15.600 32.400 
19 27.300 20.200 15.200 31.700 
20 26.200 19.500 15.000 31.100 
21 25.300 19.300 14.600 30.600 
22 24.500 18.800 14.400 30.100 
273 23.700 18.500 14.200 29.800 
24 23.000 17.900 13.900 29.400 
2 22.200 17.600 13.700 28.900 
2% 21.500 17.300 13.500 28.600 
27 20.700 =17.100 13.100 28.100 
27% 20.100 16.700 13.000 27.600 
2 419.500 16.500 12.700 26.600 
30 19.000 16.100 12.600 25.700 
31 18.500 15.900 12.500 25.000 
32 18.000 15.700 12.400 24.400 
3 17.400 15.400 12.300 23.300 
34 16.900 15.200 12.200 22.600 
3 16.600 15.000 12.100 21.800 
3% 16.100 14.700 11.900 21.100 
37 15.800 =: 14.500 =—s-:11.800 += 20. 000 
3 15.400 14.300 11.700 19.400 
39. 15.000 14.200 11.500 18.700 
40 14.700 14.000 11.400 18.500 
41 14.400 13.900 11.300 18.200 
42 14.100 13.800 11.300 17.600 
43 13.800 13.600 11.200 17.300 
44 13.500 13.500 11.100 16.800 
45 13.200 13.500 11.000 16.700 
48 12.900 13.300 10.900 16.500 
47 12.600 13.200 10.700 16.300 
48 12.400 12.900 10.500 15.800 
49. 12.200 12.700 10.400 15.500 


1270 


O2HF 003 BURNT RIVER NEAR BURNT RIVER 


APRIL 


188.000 
139.000 
126.000 
120.000 
117.000 
115.000 
113.000 
108 . 000 
106. 000 
101.000 


98 . 500 
96 . 600 
$3. 700 
92.300 
90.600 
88.100 
87.200 
84.400 
81.800 
80.700 


79.800 
77.100 
76.200 
73.200 
72.200 
70.800 
69.900 
68. 800 
67.700 
66.500 


65.700 
64.600 
63.600 
62.500 
61.000 
60.000 
58.700 
57.800 
56. 400 
54.900 


53.800 
53.000 
51.500 
51.000 
50. 400 
50.000 
48.700 
47.600 
47.100 
46.700 


MAY 


131.000 
115.000 
88.900 
79.900 
75.800 
70.800 
67.000 
64.800 
62.900 
60.300 


55.000 
53.300 
51.500 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


34.600 
21.700 
14.400 
12.900 
12.200 
11.700 
11.600 
11.200 
11.000 
11.000 


10.800 
10.700 
10.500 
10. 400 
10.300 
10.200 
10. 100 
10.100 
9.970 
9.850 


9.800 
9.710 
9.570 
9.490 
9.410 
9.260 
9.190 
9.070 
9.020 
8.860 


8.720 
8.610 
8.500 
8.330 
8.260 
8.180 
8.120 
8.050 
8.010 
7.900 


7.870 
7.790 
7.760 
7.700 
7.650 
7.610 
7.570 
7.510 
7.450 
7.430 


47.400 
32.100 
26. 800 
23.100 
21.800 
20.700 
19.000 
17.800 
17.100 
15.900 


14.400 
13.900 
13. 400 
12.900 
12.600 
12.300 
12.100 
11.800 
11.700 
11.400 


11.200 
11.000 
10.900 
10.600 
10.400 
10.300 
10.200 


75.000 
51.900 
47.000 
39.800 
37.100 
33.600 
31.100 
29. 400 
28.100 
27.200 


26.300 
25.500 
24.400 
23.500 
21.500 
20.700 
20.300 
19.900 
19.400 
18.900 


18. 400 
17.900 
17.200 
16.700 
16. 400 
16.000 
15.700 
15.300 
14.900 
14.800 


14.400 
14.100 
13.900 
13.600 
13.500 
13.000 
12.800 
12.600 
12.400 
12.200 


12.100 
11.400 
11.300 
11.100 
10.800 
10.400 
10.200 

9.870 

9.660 

9.400 


79.300 
60.300 
51.400 
49.300 
47.000 
45.000 
42.500 
39.200 
37.900 
36. 400 


35.200 
33.400 
32.700 
32.000 
31.400 
30.900 
30.000 
29.400 
28.600 
27.800 


26.900 
26.600 
26.300 
25.900 
25.300 
25.100 
24.600 
24.300 
24.000 
23.700 


23.400 
22.900 
22.500 
22.100 
21.500 
21.100 
20.600 
20.200 
19.600 
19.400 


19.300 
18.700 
18.300 
17.800 
17.200 
17.000 
16. 800 
16.500 
16.300 
16. 100 


100.000 
72.700 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
24 STATION AREA: 1270 


YEARS OF RECORD: 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 


50 11.900 
51 11.700 
52 11.500 
11.300 
11.100 
10.900 
10.700 
10.500 
10.300 
10.200 


10.100 
9.920 
9.800 
9.660 
9.490 
9.340 
9.190 
9.020 
8.860 
8.700 


BBSAIBRLBB2B SSEAIHHRLS 


8.550 
8.420 
8.300 
8.180 
8.040 
7.900 
7.760 
7.650 
7.510 
7.390 


7.260 
7.140 
7.020 
6.850 
6.710 
6.540 
6.370 
6.200 
6.090 
5.920 


©g BSSSRP2Bss28B agaeadtaadsadsoa 


SESIRRLRS 
g 


—y 


12.600 
12.500 
12.300 
12.200 
12.100 
11.900 
11.700 
11.600 
11.500 
11.100 


11.000 
10.800 
10.600 


10.400 


MARCH 


15. 400 
15.100 
15.000 
14.400 
14.200 
14.100 
13.900 
13.300 
13.100 
12.900 


12.700 
12.500 
12.100 
11.600 
11.100 
10.600 
10.300 
10.100 

9.970 

9.910 


9.910 
9.830 
9.370 
9.250 
8.750 
8.610 
8.440 
8.410 
8.290 
8.240 


O24F 003 BURNT RIVER NEAR BURNT RIVER 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


12.918 


15.900 
15.500 
15.200 
14.800 
14.600 
14.400 
14.100 
13.800 
13.500 
13.200 


12.500 
12.200 
11.900 
11.500 
11.200 
10.800 
10.200 

9.970 

9.510 

9.290 


17.500 
17.100 
16.800 
16.700 
16.500 
16.300 
16.000 
15.800 
15.600 
15. 400 


15.300 
15.000 
14.900 
14,800 
14.500 
14.400 
14.100 
13.900 
13.700 
13.500 


13.200 
13.100 
13.000 
12.900 
12.700 
12.500 
12.300 
12.100 
11.800 
11.600 


11.400 
11.300 
11.100 
11.000 
10.800 
10.400 
10.200 
9.850 
9. 430 
8.780 


8.520 
8.070 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 11 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 
0 7.310 0.977 4.640 
1 2.390 0.456 2.330 
2 ~=+1.690 0.304 1.730 
3 1.310 0.348 1.080 
a) at1G 0.310 1.000 
5 0.944 0.275 0.960 
6 0.845 0.246 0.864 
7 0.748 0.238 0.763 
8 0.659 0.210 0.685 
9 0.592 0.204 0.638 
10 80.547 0.190 0.497 
tav, 0 02507; 0.180 0.436 
12. ~+0.471 0.178 0.305 
13 «0.441 0.173 0.272 
14 0.416 0.170 0.241 
15 0.389 0.162 0.217 
16 0.362 0.160 0.201 
17 0.337 0.151 0.190 
18 0.318 0.148 0.180 
189 0.302 0.145 0.163 
2 360.289 0.140 0.161 
21 0.275 0.137 0.136 
229 0: 262 0.133 0.119 
23 0.250 0.130 0.113 
24 ~=—«0. 238 0.126 0.105 
2 20.227 0.124 0.102 
2 0.213 0.121 0.098 
270.206 0.120 0.096 
2% 0.198 0.118 0.093 
2 ~3=©0.190 0.115 0.083 
300.183 0.113 0.087 
31s 0.175 0.112 0.085 
320.167 0.110 0.084 
3 0.161 0.110 0.083 
340.155 0.107 0.081 
3 «60.148 0.105 0.080 
3% 0.142 0.105 0.078 
SiO. 137 0.102 0.077 
38 = 0.132 0.102 0.078 
390.128 0.100 0.075 
40 0.128 0.098 0.075 
41 0.119 0.097 0.074 
42 0.114 0.096 0.073 
4 0.110 0.094 0.073 
44 =0.105 0.092 0.072 
45 0.102 0.091 0.072 
46 0.098 0.091 0.071 
47 0.095 0.090 0.071 
48 0.091 0.089 0.070 
49 0.088 0.088 0.069 


MARCH 


6.370 
3.940 
3.680 
3.130 
2.690 
2.270 


eB 8BRE 


21.8 


O2HF 004 BOB CREEK NEAR MINDEN 


APRIL 


. 


. . . . . . e 


MAY 


0.817 
0.671 
0.591 
0.575 
0.518 
0. 486 
0.474 


0.442 
0.433 
0.426 
0.411 
0.381 
0.355 
0.334 
0.315 
0.292 
0.288 


0.282 
0.277 
0.270 
0.262 
0.244 
0.235 
0.224 
0.206 
0.198 
0.193 


0.188 
0.180 
0.171 
0.160 
0.155 
0.151 
0.149 
0.144 
0.137 
0.134 


0.130 
0.129 
0.124 
0.122 
0.120 
0.115 
0.110 
0.105 
0.102 
0.096 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER 


OCTOBER NOVEMBER 
1.810 1.570 
0.869 1.160 
0.590 1.060 
0.555 0.960 
0.491 0.919 
0. 460 0.854 
0.455 0.779 
0.426 0.685 
0.399 0.666 
0.374 0.659 
0.366 0.648 
0.359 0.621 
0.337 0.578 
0.309 0.548 
0.300 0.520 
0.296 0.516 
0.291 0.508 
0.290 0.495 
0.278 0.482 
0.270 0.466 
0.265 0.451 
0.261 0.428 
0.253 0.419 
0.250 0.413 
0.245 0.399 
0.240 0.390 
0.226 0.382 
0.219 0.377 
0.211 0.388 
0.200 0.351 
0.194 0.340 
0.192 0.331 
0.184 0.327 
0.175 0.317 
0.172 0.309 
0. 167 0.303 
0.164 0.301 
0.154 0.287 
0.151 0.283 
0.142 0.274 
0.139 0.270 
0.133 0.268 
0.128 0.265 
0.125 0.260 
0.122 0.255 
0.121 0.250 
0.116 0.245 
0.113 0.239 
0.109 0.233 
0.105 0.224 


DECEMBER 


3.730 
1.540 
1.410 
1.150 
0.902 
0.790 
0.699 
0.584 
0.539 
0.507 


0. 466 
0.452 
0.417 
0.398 
0.380 
0.363 
0.354 
0.346 
0.330 
0.323 


0.318 
0.309 
0.300 
0.295 
0.289 
0.285 
0.278 
0.262 
0.252 
0.245 


0.237 
0.234 
0.224 
0.219 
0.213 
0.210 
0.205 
0.204 
0.196 
0.194 


0.187 
0.183 
0.180 
0.179 
0.175 
0.171 
0.168 
0.165 
0.164 
0.161 


SUMMARY TABLE FROM FLOWN DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 


0.085 
0.083 
0.079 
0.076 
0.074 


BEIRRLBI2SB BYLHRLSRLS 
oO 
8 


28 BBSKRLSS2R gaaedtaavarsa 
oO 
8 


SBRLRRERS 
Oo 
8 


~ 


: 
: 


11 STATION AREA: 
MARCH 
0.087 0.068 0.238 
0.086 0.068 0.234 
0.085 0.067 0.229 
0.085 0.068 0.227 
0.083 0.065 0.214 
0.082 0.064 0.212 
0.082 0.063 0.210 
0.081 0.062 0.207 
0.079 0.062 0.203 
0.079 0.060 0.200 
0.079 0.060 0.198 
0.076 0.089 0.189 
0.076 0.089 0.183 
0.074 0.087 0.178 
0.074 0.057 0.170 
0.073 0.056 0.168 
0.072 0.055 0.164 
0.071 0.053 0.161 
0.071 0.051 0.160 
0.071 0.080 0.156 
0.070 0.049 0.153 
0.069 0.048 0.142 
0.067 0.045 0.136 
0.067 0.044 0.130 
0.065 0.043 0.127 
0.062 0.042 0.126 
0.060 0.042 0.122 
0.059 0.040 0.116 
0.058 0.038 0.114 
0.056 0.037 0.107 
0.055 0.035 0.102 
0.083 0.034 0.095 
0.050 0.031 0.082 
0.048 0.031 0.072 
0.048 0.027 0.068 
0.046 0.026 0.089 
0.044 0.026 0.065 
0.043 0.025 0.064 
0.042 0.024 0.031 
0.041 0.023 0.030 
0.032 0.023 0.029 
0.028 0.023 0.028 
0.027 0.021 0.024 
0.026 0.016 0.022 
0.025 0.013 0.020 
0.025 0.012 0.019 
0.024 0.010 0.018 
0.024 0.010 0.009 
0.023 0.009 0.009 
0.023 0.009 0.009. 
0.023 0.009 0.009 
0.111 0.211 0.548 


21.8 


O2HF 004 BOB CREEK NEAR MINDEN 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.009 
0.009 
0.008 
0.008 
0.007 
0.006 
0.006 
0.005 
0.005 
0.004 


0.164 


0.220 
0.209 
0.207 
0.202 
0.198 
0.189 
0.187 
0.183 
0.165 
0.160 


0.156 
0.150 
0.147 
0.144 
0.139 
0.136 
0.133 
0.127 
0.122 
0.116 


0.114 
0.109 
0.107 
0.104 
0.101 
0.100 
0.099 
0.096 
0.096 
0.095 


0.093 
0.091 
0.088 
0.083 
0.079 
0.079 
0.076 
0.074 
0.074 
0.073 


0.072 
0.071 
0.068 
0.066 
0.065 
0.062 
0.059 
0.058 
0.057 
0.033 
0.007 


0.295 


0.159 
0.157 
0.153 
0.150 
0.147 
0.147 
0.144 
0.143 
0.142 
0.140 


0.139 
0.136 
0.135 
0.133 
0.130 
0.130 
0.127 
0.125 
0.123 
0.120 


0.119 
0.117 
0.116 
0.113 
0.111 
0.108 
0.106 
0.103 
0.099 
0.096 


0.095 
0.091 
0.088 
0.088 
0.085 
0.081 
0.075 
0.070 
0.066 
0.064 


0.063 
0.062 
0.062 
0.059 
0.057 
0.045 
0.040 
0.034 
0.031 
0.028 
0.028 


0.265 


YEARS OF RECORD: 


PER ANNUAL 


oon onunrne WH — CO 


ee a ee 
aon Oo 


14 


21 


45.600 
20.100 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 
19 STATION AREA: 241 
JANUARY FEBRUARY MARCH 
12.000 36.500 29.400 
8.620 13.000 21.300 
7.080 9.440 17.300 
6.640 8.740 16.100 
6.310 7.930 14.000 
5.950 6.510 12.600 
5.520 5.800 11.400 
5.460 5.440 10.200 
5.380 4.960 9.630 
5.210 4.600 9.170 
5.050 4.190 9.000 
4.960 3.960 8.780 
4.790 3.680 8.400 
4.670 3.570 8.120 
4.570 3.400 7.800 
4.390 3.310 7.460 
4.300 3.170 7.230 
4.250 3.110 7.080 
4.150 3.090 6.820 
4.030 2.970 6.700 
3.910 2.940 6.420 
3.800 2.890 6.040 
3.740 2.830 5.920 
3.600 2.780 5.780 
3.480 2.720 5.580 
3.390 2.650 5.450 
3.300 2.600 5.300 
3.170 2.550 5. 180 
3.110 2.500 5.070 
3.080 2.460 4.980 
3.000 2.380 4.850 
2.940 2.350 4.700 
2.880 2.310 4.590 
2.820 2.280 4.480 
2.780 2.240 4.410 
2.750 2.190 4.3%0 
2.730 2.150 4.300 
2.700 2.120 4.150 
2.690 2.080 4.060 
2.660 2.070 3.920 
2.640 2.040 3.800 
2.610 2.040 3.700 
2.610 2.020 3.580 
2.550 2.000 3.520 
2.530 2.000 3.200 
2.520 2.000 3.110 
2.500 2.000 3.070 
2.480 1.980 2.940 
2.460 1.950 2.860 
2.440 1.950 2.770 


BEASSEESRB2S BVSSKBRLBKLBS BRBVBSRRBSB 


O2HHO01 


APRIL 


45.600 
26. 200 
24.300 
23.200 
22.200 
21.500 
21.000 
20.500 
19.500 
18.700 


18.300 
17.600 
17.000 
16.500 
16.100 
15.700 
15.500 
15.200 
14.800 
14.400 


14.300 
14.000 
13.800 
13.600 
13.300 
13.100 
12.800 
12.300 
12.100 
11.800 


11.700 
11.500 
11.300 
10.900 
10.800 
10.600 
10.400 
10.300 

9.910 

9.630 


9.490 
9.290 
9.120 
8.950 
8.780 
8.580 
8.480 
8.300 
8.160 
7.930 


EELS CREEK BELOW APSLEY 


MAY 


JUNE 


ee a we ae ae ae ae ee ee | 
o> s 


S288 


ag2 


a a we ae ee ee ee ee ee | 


BESseags 2888 


JULY 


2 
ps 
Oo 


4.530 
4.150 
3.880 
3.710 
3.570 
3.490 
3.450 
3.350 
3.330 
3.270 


14.100 
9.170 
7.560 
7.020 
6.630 
6.050 
5.640 
4.940 
4.440 
4.030 


3.960 
3.870 
3.750 
3.690 
3.640 
3.590 
3.490 
3.420 
3.370 
3.310 


3.250 
3.200 
3.120 
3.080 
3.000 
2.940 
2.900 
2.850 
2.820 
2.780 


2.740 
2.710 
2.700 
2.630 
2.600 
2.570 
2.540 
2.520 
2.480 
2.450 


2.430 
2.390 
2.360 
2.330 
2.300 
2.280 
2.220 
2.200 
2.140 
2.110 


11.900 
10.000 
9.340 
8.120 
7.520 
7.100 
6.660 
6.470 
6.290 
6.040 


5.920 
5.660 
5.540 
5.320 
5.270 
5.210 
5.120 
5.070 
4.930 
4.810 


4.610 
4.470 
4.30 
4.270 
4.730 
4.130 
4.060 
4.020 
3.960 
3.940 


3.900 
3.850 
3.810 
3.760 
3.680 
3.650 
3.620 
3.620 
3.580 
3.520 


3.480 
3. 480 
3.430 
3.380 
3.330 
3.310 
3.260 
3.200 
3.140 
3.110 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


15.400 
13.500 
11.800 
9.730 
8.840 
7.780 
7.460 
7.180 
6.830 
6.590 


6. 430 
6.020 
5.440 
5.100 
4.930 
4.840 
4.730 
4.590 
4.500 
4.420 


4.300 
4,190 
4.080 
4.050 
4.000 
3.910 
3.880 
3.820 
3.770 
3.740 


3.710 
3.650 
3.600 
3.570 
3.550 
3.530 
3. 480 
3.430 
3. 400 
3.370 


3.380 
3.340 
3.280 
3.260 
3.230 
3.170 
3.160 
3.110 
3.110 
3.090 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 02HH001 EELS CREEK BELOW APSLEY 
YEARS OF RECORD: 19 STATION AREA: 241 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


50 2.440 2.410 1.910 2.690 7.830 4.080 1.740 1.560 1.930 2.100 2.140 3.060 3.060 
51 2.400 2.380 1.900 2.660 7.560 4.050 1.710 1.530 1.880 2.070 2.130 3.030 3.040 
52. 2.360 2.320 1.880 2.550 7.480 3.880 1.690 1.520 1.860 2.050 2.100 2.970 3.030 
53. 2.320 2.290 1.870 2.520 7.420 3.810 1.670 1.500 1.820 2.020 2.060 2.900 3.000 
54s 2.280 2.270 1.850 2.480 7.260 3.740 1.650 1.470 1.800 2.010 2.020 2.890 2.970 
55 2.240 2.240 1.820 2.440 7.160 3.620 1.630 1.460 1.770 1.990 2.000 2.850 2.940 
56. 2.200 2.210 1.810 2.380 7.100 3.540 1.610 1.420 1.750 1.950 1.980 2.810 2.920 
57 =. 2. 160 2.190 1.780 2.340 7.020 3.500 1.600 1.400 1.710 1.930 1.950 2.780 2.900 
58 2.130 2.170 1.730 2.300 6.940 3.470 1.590 1.380 1.680 1.890 1.920 2.740 2.890 
59 2.100 2.150 1.710 2.220 6.790 3.380 1.570 1.360 1.650 1.850 1.890 2.690 2.860 
60 2.060 2.150 1.690 2.150 6.680 3.340 1.520 1.350 1.620 1.830 1.860 2.650 2.830 
61 2.020 2.140 1.670 2.100 6.630 3.240 1.500 1.330 1.590 1.800 1.840 2.590 2.810 
62 2.000 2.110 1.640 2.100 6.500 3.120 1.480 1.300 1.540 1.740 1.810 2.530 2.790 
63 ~=—-1.970 2.070 1.620 2.020 6.400 3.060 1.450 1.290 1.500 1.710 1.760 2.490 2.750 
64 =: 1.880 2.010 1.610 1.990 6.210 3.000 1.430 1.270 1.480 1.690 1.730 2.470 2.710 
65 1.900 1.970 1.600 1.980 6.080 2.980 1.410 1.240 1.450 1.630 1.650 2.430 2.660 
66. 1.870 1.910 1.590 1.940 5.910 2.920 1.370 1.230 1.430 1.620 1.630 2.370 2.640 
67 ~=—- 1.830 1.870 1.560 1.900 5.830 2.830 1.360 1.210 1.380 1.590 1.600 2.340 2.600 
68 1.790 1.810 1.540 1.870 5.780 2.800 1.320 1.190 1.350 1.560 1.560 2.320 2.570 
1.760 1.770 1.520 1.850 5.630 2.770 1.310 1.170 1.330 1.530 1.510 2.290 2.550 
1a) erale 1.720 1.500 1.830 5.520 2.700 1.300 1.150 1.320 1.490 1.440 2.240 2.510 
71 ~—- 1.680 1.700 1.450 1.810 5.380 2.610 1.270 1.120 1.310 1.460 1.430 2.180 2.490 
Wy Vasey 1.680 1.400 1.800 5.270 2.520 1.250 1.090 1.260 1.410 1.400 2.110 2. 460 
73~—s«1.610 1.670 1.350 1.750 5.120 2.460 1.190 1.070 1.250 1.350 1.370 2.090 2.440 
74 ~—-1.580 1.640 1.300 1.700 5.000 2.400 1.150 1.050 1.230 1.330 1.350 2.050 2.400 
7 1.550 1.620 1.280 1.700 4.330 2.290 1.140 1.030 1.210 1.260 1.330 2.020 2.360 
76 ~=1.510 1.600 1.270 1.700 4.760 2.240 1.120 1.020 1.200 1.220 1.310 1.990 2.320 
77 ~~ «1.470 1.580 1.270 1.630 4.660 2.190 1.110 0.988 1.170 1.190 1.290 1.960 2.300 
78 = «1.430 1.560 1.260 1.600 4.530 2.130 1.080 0.970 1.140 1.170 1.270 1.930 2.270 
79 ~=—- 1. 400 1.530 1.220 1.590 4.390 2.070 1.060 0.941 1.110 1.120 1.250 1.880 2.250 
80 §=1.350 1.500 1.160 1.580 4.260 2.000 1.040 0.920 1.080 1.090 1.230 1.840 2.190 
81 =1.320 1.470 1.130 1.490 4.110 1.950 1.080 0.893 1.070 1.060 1.210 1.790 2.130 
82 1.280 1.460 1.110 1.470 3.940 1.910 1.010 0.872 1.050 1.030 1.190 1.730 2.110 
83 1.250 1.430 1.110 1.430 3.740 1.870 0.991 0.847 1.020 1.000 1.180 1.690 2.080 
84 =: 11.210 1.400 1.100 1.400 3.620 1.830 0.980 0.812 0.964 0.980 1.150 1.570 2.050 
8 1.170 1.370 1.100 1.370 3.360 1.790 0.971 0.797 0.943 0.968 1.130 1.500 2.000 
8 =-1.140 1.330 1.090 1.330 3.200 1.760 0.951 0.776 0.923 0.927 1.110 1.460 1.980 
87 = 1.110 1.290 1.070 1.180 3.000 1.700 0.946 0.749 0.900 0.911 1.050 1.430 1.900 
88 1.080 1.230 1.030 1.160 2.810 1.670 0.932 0.714 0.847 0.886 1.020 1.330 1.810 
89 1.050 1.200 1.010 1.130 2.680 1.560 0.915 0.697 0.827 0.858 0.977 1.280 1.740 
90 1.020 1.160 0.980 1.120 2.630 1.510 0.903 0.678 0.770 0.843 0.962 1.210 1.670 
91 0.971 1.140 0.930 1.090 2.510 1.460 0.898 0.664 0.734 0.808 0.951 1. 160 1.590 
92 0.940 1.100 0.835 1.080 2.310 1.400 0.878 0.646 0.685 0.799 0.940 1.100 1.530 
9 0.900 1.010 0.821 1.060 2.190 1.340 0.852 0.597 0.578 0.745 0.914 0.997 1.460 
94 0.855 0.934 0.807 1.050 2.160 1.260 0.824 0.513 0.510 0.714 0.893 0.946 1.360 
9 0.807 0.929 0.793 1.020 2.090 1.120 0.765 0.467 0.445 0.694 0.866 0.920 1.250 
9% 0.767 0.821 0.765 1.000 1.990 1.030 0.708 0.430 0.389 0.666 0.833 0.892 1.160 
97 6—O 0.793 0.680 0.560 1.900 0.920 0.685 0.399 0.346 0.646 0.787 0.852 1.130 
98 0.614 0.779 0.620 0.530 1.730 0.742 0.637 0.365 0.317 0.613 0.742 0.824 1.090 
99 §©6:0. 480 0.779 0.580 1.300 0.572 0.578 0.314 0.280 0.394 0.608 0.796 1.060 
100 : 1.150 0.430 0.493 0.255 0.246 0.258 0.519 0.704 1.020 
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2.651 3.393 3.612 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 14 STATION AREA: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 
0 31.900 12.300 9.290 
1 723.500 11.400 8.200 
2 17.800 10.800 7.230 
3 15.300 10.300 6.820 
4 13.300 9.910 6.400 
5 11.800 9.570 6.400 
6 10.900 9.240 6.240 
7 10.100 8.980 6.060 
8 9.380 8.780 5.760 
9 9.050 8.640 5.520 
10 8.720 8.460 5.430 
11 8.400 8.230 = 5.330 
12 8.050 7.980 5.230 
13 7.820 «7.830 ~—5.150 
14 «7.510 «7.670 =~ 5.110 
15 7.250 7.540 5.070 
16 7.020 7.310 4.990 
17 6.870 7.210 4.960 
18 6.540 7.090 4.880 
19 6.370 6.910 4.870 
2 6.170 6.670 4.790 
21 6.040 6.470 4.700 
2 5.860 6.310 4.640 
2B 5.7200 6.260 4.540 
24 «5.530 6.200 4.450 
% 5.420 6.140 4.380 
% 5.280 6.120 4.280 
77 5.180 6.030 4.250 
2% 5.080 5.950 4.210 
2 4.980 5.860 4.190 
30 4.910 5.760 4.120 
31 4.840 «= 5.640 4.100 
32 4.790 5.250 4.050 
3 4.700 5.160 4.020 
34 4.630 «©5090 3.980 
3 4.560 5.000 3.910 
3 4.490 5.010 3.890 
37 4.430 = 4.990 3.830 
38 4.350 4.960 3.780 
39 4.280 © 4.920 3.740 
4.20 4.82 3.710 
41 4.140 4.740 3.680 
42 4.070 4.670 3.640 
43 4,000 4.550 3.600 
44 3.910 4.450 3.580 
4 3.850 4.390 3.570 
4 3.770 4.330 3.520 
47 3.710 4.310 3.480 
48 3.620 4.270 3.450 
49 3.550 4.220 3.430 


326 


O2HHOO2 


APRIL 


MISSISSAGUA RIVER BELOW MISSISSAGUA LAKE 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER 


18.900 
17.200 
16. 100 
13.900 
13.200 


DECEMBER 


13. 400 
11.500 
11.200 
10.900 
10.700 
10.200 
9.910 
9.330 
9.180 
9.080 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


326 


YEARS OF RECORD: 14 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 = 3.500 4.190 3.390 2.640 
51 3.480 4.130 3.280 2.590 
52. 3.400 4.090 3.200 2.560 
53. 3.320 4.040 3.170 2.490 
54 3.260 3.970 3.130 2.450 
55 3.170 3.850 3.090 2.380 
56 = 3.110 3.740 3.060 2.320 
57 =. 3.080 3.650 3.010 2.210 
58 2.970 3.600 2.970 2.130 
59 2.920 3.510 2.890 2.080 
60 =. 2.860 3.460 2.830 2.060 
61 =. 2.810 3.430 2.790 2.040 
62 2.750 3.400 2.770 2.020 
2.700 3.400 2.750 2.000 
64 2.650 3.380 2.720 1.980 
65 2.580 3.360 2.710 1.950 
6 2.520 3.310 2.700 1.880 
67 = 2.450 3.280 2.690 1.840 
68 2.380 3.240 2.680 1.790 
2.310 3.170 2.670 1.700 
70 = 2.250 3.110 2.660 1.610 
AN 2474) 3.080 2.630 1.530 
72 = 2.160 2.970 2.580 1.480 
73 = 2.100 2.940 2.550 1.350 
74 = 2.060 2.920 2.510 1.130 
7% 2.020 2.890 2.460 1.070 
76 =—-1.980 2.880 2.390 0.977 
77 s«1.$30 2.830 2.350 0.844 
78 ~=—- 1.870 2.830 2.340 0.752 
79 ~=—« 1.840 2.810 2.310 0.722 
80 =1.790 2.810 2.270 0.688 
81 =: 1.740 2.790 2.250 0.664 
82 —s-1.710 2.770 2.210 0.634 
83 =: 1.660 2.760 2.140 0.609 
84 1.600 2.740 2.060 0.562 
85 = 1.530 2.730 1.970 0.552 
8 =:1.470 2.690 1.600 0.549 
87 ~=—- 11.380 2.640 1.570 0.544 
88 1.300 2.600 1.550 0.511 
88 =: 1.230 2.590 1.530 0.482 
90 1.140 2.490 1.510 0.457 
91 1.060 2.450 1.490 0.419 
$2. 1.000 2.420 1.450 0.399 
9 0.917 1.890 0.579 0.354 
94 0.807 1.860 0.567 0.314 
9 0.688 1.850 0.363 0.272 
9% 0.592 1.800 0.197 0.216 
97 = 0.544 1.780 0.186 0.190 
98 0.461 1.700 0.184 0.188 
99 0.286 1.650 0.183 0.186 

100 = 0.179 1.620 0.179 0.184 

MEAN 4.524 4.800 3.454 3.529 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 24 STATION AREA: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 
0 34.800 9.910 22.100 
1 11.800 5.660 11.800 
2  ~=—8.830 2.830 9.140 
3 7.020 2.520 7.080 
4 5.610 2.320 6.770 
5 4.500 2.210 5.950 
6 3.850 2.120 5.260 
7 3.390 1.980 3.740 
8 3.020 1.880 3.260 
9 2.770 1.780 2.670 
10 = 2.520 1.610 2.370 
112.300 1.530 2.080 
2 wai 1.300 1.810 
13 2.010 1.260 1.680 
14: 1..880 1.190 1.500 
15 1.780 1.130 1.380 
16 =: 1.680 1.080 1.210 
17 —-1.590 1.010 1.130 
18 ~=1.500 0.991 1.040 
19 =—-1.410 0.954 0.991 
2 ~3=1.350 0.920 0.920 
2). 15290 0.881 0.894 
ae e220 0.850 0.832 
23 ~=«1. 160 0.799 0.814 
24 «1,130 0.750 0.801 
2 ~~ 1.080 0.714 0.782 
2 = 1.040 0.682 0.765 
27 ~—-1.000 0.673 0.736 
7% = (0.961 0.660 0.721 
2 0.925 0.646 0.711 
3 = 0.885 0.629 0.694 
310.852 0.612 0.674 
320.827 0.592 0.647 
33 0.801 0.566 0.609 
34 80.773 0.555 0.586 
3 0.742 0.538 0.566 
3% 0.718 0.538 0.566 
37 (0.688 0.524 0.544 
38 (0.674 0.515 0.527 
39 s«0. 651 0.510 0.513 
40 0.626 0.501 0.496 
41 0.611 0.486 0.484 
42 0.592 0.481 0.479 
43 0.572 0.481 0.467 
44 0.555 0.453 0.453 
45 0.538 0.436 0.447 
46 0.521 0.430 0.442 
47 = 0.504 0.424 0.430 
48 0.484 0.420 0.427 
49 0.470 0.413 0.425 
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AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


3.430 
2.210 
1.410 
1.180 
1.100 
0.969 
0.867 
0.828 
0.791 
0.693 


14.800 
5. 180 
3.980 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 24 STATION AREA: 

PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
SO 0. 453 0.406 0.425 1.440 
51 -0.442 0.398 0.416 1.390 
52. 0.428 0.392 0.408 1.360 
530.422 0.385 0.399 1.260 
54-0. 408 0.379 0.382 1.160 
55 0.396 0.370 0.368 1.130 
56 —-:0..385 0.365 0.360 1.120 
57 (0.374 0.354 0.351 1.080 
58 0.360 0.349 0.343 1.060 
59 =-:0.349 0.343 0.340 1.080 
60 0.340 0.335 0.336 1.020 
61 0.329 0.326 0.328 0.935 
62 0.319 0.315 0.323 0.906 
6 0.311 0.306 0.318 0.878 
64 0.300 0.300 0.313 0.850 
65 0.289 0.294 0.309 0.827 
6 0.283 0.289 0.303 0.793 
67 = 0.275 0.289 0.297 0.787 
68 0.264 0.283 0.292 0.739 
69 0.257 0.278 0.289 0.731 
70 =—-0..249 0.275 0.280 0.677 
71. (0.241 0.266 0.275 0.643 
72 (0.234 0.264 0.266 0.628 
73 =—:0.229 0.261 0.263 0.612 
74 ~=—-0.219 0.258 0.261 0.606 
7% 0.210 0.255 0.249 0.572 
76 = 0.198 0.249 0.241 0.564 
770.190 0.244 0.233 0.538 
78 =O. 181 0.238 0.229 0.501 
790.171 0.235 0.227 0.447 
80 0.166 0.227 0.209 0.425 
81 0.160 0.198 0.193 0.419 
82 0.153 0.198 0.184 0.398 
83 0.144 0.178 0.178 0.382 
84 «0.136 0.166 0.175 0.368 
8 0.130 0.161 0.171 0.354 
8 = 0.122 0.156 0.170 0.345 
87 = 0.116 0.156 0.170 0.306 
88 0.110 0.153 0.163 0.294 
89 0.105 0.148 0.158 0.283 
90 ©0089 0.147 0.155 0.262 
91 0.093 0.142 0.144 0.252 
$2. 0.085 0.139 0.133 0.244 
$8 0.082 0.113 0.113 0.231 
94 0.074 0.085 0.113 0.227 
% 0.062 0.085 0.085 0.204 
96 0.054 0.085 0.057 0.166 
97 = 0.045 0.085 0.057 0.057 
98 0.034 0.057 0.057 0.028 
98 0.028 0.057 0.028 0.028 

100 0.008 0.057 0.028 0.028 

MEAN 1.150 0.708 1.157 3.134 
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JACKSONS CREEK AT PETERBOROUGH 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


0.161 
0.159 
0.154 
0.148 
0.146 
0.142 
0.139 
0.133 
0.130 
0.127 


0.125 
0.123 
0.120 
0.119 
0.114 
0.113 
0.110 
0.108 
0.102 
0.102 


0.159 
0.153 
0.147 
0.142 
0.136 
0.133 
0.130 
0.127 
0.123 
0.122 


0.122 
0.119 
0.116 
0.116 
0.113 
0.110 
0.108 
0.106 


0.652 
0.634 
0.619 


0.736 
0.717 
0.699 
0.678 
0.660 
0.631 
0.623 
0.623 
0.606 
0.595 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS § O2Huix. —OTONABEE RIVER AT LAKEF IELD 
YEARS OF RECORD: © 19 STATION AREA: 7360 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


445.000 247.000 275.000 325.000 445.000 326.000 235.000 340.000 115.000 272.000 258.000 275.000 317.000 
314.000 221.000 172.000 278.000 419.000 317.000 202.000 309.000 111.000 192.000 237.000 262.000 289.000 
277.000 195.000 162.000 271.000 374.000 309.000 167.000 217.000 80.400 131.000 166.000 251.000 257.000 
261.000 189.000 161.000 259.000 359.000 300.000 151.000 129.000 67.800 107.000 155.000 246.000 248.000 
247.000 179.000 159.000 244.000 354.000 292.000 140.000 113.000 63.700 103.000 129.000 239.000 736.000 
3 176.000 159.000 220.000 344.000 275.000 129.000 104.000 61.200 82.400 117.000 232.000 229.000 
216.000 174.000 156.000 211.000 334.000 268.000 124.000 98.500 59.700 75.900 109.000 220.000 224.000 
203.000 170.000 154.000 206.000 328.000 257.000 122.000 94.000 58.300 71.400 106.000 207.000 207.000 
195.000 165.000 150.000 205.000 324.000 249.000 116.000 86.900 55.800 67.300 103.000 198.000 197.000 
184.000 161.000 148.000 203.000 314.000 244.000 112.000 83.800 53.900 64.900 97.300 195.000 188.000 


woman onunns WH CO 


10 178.000 158.000 144.000 202.000 306.000 240.000 107.000 80.800 53.100 63.900 95.400 187.000 184.000 
11 170.000 157.000 142.000 200.000 300.000 231.000 103.000 77.300 51.300 61.200 92.500 173.000 182.000 
12 161.000 154.000 139.000 195.000 297.000 226.000 101.000 72.500 50.400 59.800 989.500 160.000 179.000 
13 156.000 153.000 136.000 186.000 294.000 217.000 98.000 70.500 49.000 55.400 84.400 154.000 172.000 
14 151.000 151.000 134.000 180.000 286.000 212.000 95.300 67.100 47.800 53.300 82.400 152.000 164.000 
15 146.000 149.000 132.000 176.000 279.000 205.000 92.900 64.200 46.700 52.100 81.800 150.000 160.000 
16 142.000 143.000 129.000 168.000 272.000 200.000 89.800 61.200 44.700 51.000 79.900 147.000 157.000 
17 138.000 142.000 127.000 159.000 270.000 193.000 88.100 57.000 43.300 49.400 78.700 142.000 153.000 
18 134.000 141.000 125.000 152.000 268.000 189.000 85.500 55.800 42.800 48.100 76.700 140.000 150.000 
19 131.000 140.000 121.000 147.000 264.000 183.000 82.600 53.200 42.200 47.300 74.800 136.000 148.000 


128.000 139.000 120.000 143.000 262.000 179.000 80.100 51.800 40.800 47.000 73.100 133.000 146.000 
125.000 138.000 119.000 140.000 260.000 178.000 73.300 51.000 40.200 46.600 72.200 129.000 144.000 
122.000 136.000 119.000 137.000 256.000 174.000 71.400 47.000 38.500 45.900 71.600 127.000 142.000 
119.000 135.000 117.000 134.000 252.000 167.000 67.700 45.900 37.900 45.300 70.800 126.000 140.000 
116.000 134.000 114.000 132.000 248.000 158.000 66.500 44.500 37.700 44.500 70.500 125.000 138.000 
114.000 133.000 114.000 130.000 243.000 152.000 64.600 43.600 36.900 43.900 70.200 122.000 136.000 
110.000 131.000 112.000 127.000 242.000 149.000 62.500 42.500 36.200 43.300 68.800 121.000 135.000 
108.000 130.000 111.000 125.000 241.000 147.000 60.000 41.600 35.700 42.800 68.000 119.000 134.000 
105.000 128.000 110.000 124.000 234.000 146.000 59.500 40.000 35.400 41.900 67.400 118.000 134.000 
103.000 127.000 108.000 121.000 231.000 142.000 57.400 38.600 34.900 41.300 66.500 115.000 133.000 


101.000 126.000 105.000 120.000 229.000 141.000 56.400 37.900 34.500 41.100 65.700 113.000 131.000 
98.600 124.000 104.000 116.000 219.000 139.000 54.900 37.000 33.700 40.500 64.800 109.000 130.000 
97.200 122.000 102.000 116.000 215.000 136.000 53.500 36.200 33.100 39.900 64.100 108.000 128.000 
95.700 121.000 101.000 114.000 212.000 131.000 52.900 35.400 32.900 39.400 62.600 105.000 128.000 
94.000 118.000 101.000 110.000 205.000 130.000 51.600 34.600 32.600 38.800 62.000 101.000 126.000 
: 117.000 99.600 107.000 202.000 128.000 50.100 34.000 32.300 38.500 61.000 99.200 123.000 
90.300 116.000 98.800 105.000 199.000 126.000 49.000 33.100 31.800 37.700 60.300 98.100 120.000 
88.600 115.000 98.300 103.000 198.000 125.000 48.100 32.000 31.300 37.400 59.500 96.600 119.000 
86.900 113.000 97.600 102.000 196.000 122.000 47.300 31.400 31.100 37.100 58.800 95.100 119.000 
85.800 113.000 96.800 101.000 194.000 120.000 46.200 31.200 30.600 36.500 58.400 94.300 117.000 


84.100 110.000 96.300 98.700 193.000 118.000 46.100 30.800 30.300 36.200 57.800 93.200 113.000 
82.400 110.000 96.000 97.400 191.000 116.000 45.300 30.300 30.000 35.900 57.200 91.300 110.000 
80.700 108.000 95.400 95.400 189.000 112.000 44.200 29.700 29.600 35.300 56.700 88.700 109.000 
78.700 107.000 94.300 94.400 185.000 111.000 42.800 29.600 29.200 35.000 56.400 87.300 106 . 000 
77.000 106.000 93.100 92.100 182.000 109.000 42.600 29.400 28.600 34.500 55.800 86. 400 106.000 
75.200 105.000 92.500 90.300 182.000 108.000 41.600 29.200 28.200 33.700 55.400 85.000 104.000 
73.500 104.000 91.800 86.900 180.000 106.000 40.800 28.700 28.000 33.700 54.700 84.100 103.000 
72.200 102.000 91.200 85.500 178.000 103.000 40.500 28.500 27.800 33.100 54.100 82.900 102.000 
70.800 102.000 90.300 84.400 177.000 101.000 39.500 28.300 27.600 32.800 53.500 82.400 101.000 
69.400 100.000 89.800 83.300 175.000 98.800 38.500 28.200 27.500 32.600 53.000 81.300 101.000 
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SUM -BLE FROM FLOW DURATION ANAL ‘SIS 024/002 OTONABEE RIVER AT LAKEF IELD 


YEAR’ RECORD: + = 19 STATION AREA: = 7360 
PER «NNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMEE OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


68.000 99.100 989.200 81.300 174.000 97.700 38.200 27.900 27.200 32.500 52.500 80.700 99.900 
68.700 98.000 988.300 80.300 170.000 95.900 37.500 27.600 27.000 31.400 51.500 79.300 98.900 
65.100 97.700 988.100 78.700 169.000 92.600 36.400 27.300 26.600 30.900 51.000 76.500 98.000 
64.000 97.300 87.500 77.900 165.000 89.800 35.300 27.100 26.400 30.300 50.400 75.100 97.100 
62.600 96.700 87.400 77.600 161.000 87.600 35.100 26.800 25.900 29.700 50.100 74.200 96.600 
61.200 96.000 86.900 77.000 160.000 86.100 34.300 26.600 25.700 29.400 49.800 73.200 95.500 
60.000 94.900 86.100 76.500 157.000 83.300 32.900 26.400 25.500 28.900 49.000 72.500 94.900 
58.900 94.300 85.800 75.900 155.000 82.100 32.800 26.000 25.400 28.600 48.100 71.900 394.000 
: : : : : : : : 47.300 71.000 93.200 
56.400 93.400 84.700 73.200 145.000 77.200 30.900 25.600 25.000 28.300 46.700 69.700 92.300 
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30.900 80.200 71.400 57.500 91.700 49.500 24.800 20.400 20.200 723.300 29.400 48.100 68.800 
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WEAN 85.855 109.007 96.161 102.628 177.255 115.301 52.518 42.533 31.919 39.923 57.852 94.093 112.658 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


282 


YEARS OF RECORD: 19 STATION AREA: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 63.100 9.870 60.600 63.100 
1 21.700 6.900 23.000 40.100 
2. 17.200 6.510 16.100 32.600 
3 14.700 5.860 13.900 29.000 
4 13.000 5.620 12.000 24.200 
5 11.800 5.480 10.500 21.300 
6 10.700 5. 100 8.500 19.900 
7? ©**9.660 4.810 7.600 18.100 
8 8.810 4.590 6.170 17.800 
9 8.250 4.250 5.240 17.000 
10 = 7.590 4.000 4.530 16.500 
11 «6.910 3.740 4.190 15.900 
12 6.460 3.580 3.850 15.600 
13 5.950 3.400 3.480 15.000 
14 «5.660 3.260 3.260 14.400 
15 5.380 3.110 3.170 13.800 
16 ~=—5.010 2.970 2.920 13.400 
174.760 2.890 2.800 12.600 
18 4.500 2.800 2.660 12.300 
19 4.250 2.730 2.590 12.100 
2 3.990 2.660 2.490 11.700 
2) 3.790 2.580 2.410 11.300 
2 3.620 2.500 2.330 10.800 
273 = 3.490 2.370 2.280 10.200 
24 = 3.360 2.270 2.210 9.900 
2 3.200 2.150 2.150 9.510 
2 3.100 2.100 2.100 9.220 
27 —s. 2.970 2.040 2.050 9.060 
2% =. 2.860 2.010 2.010 8.740 
2 2.750 2.000 1.980 8.500 
30 2.630 1,930 1.920 8.330 
312.520 1.890 1.860 8.000 
322.410 1.860 1.780 7.790 
3 2.300 1.800 1.710 7.420 
A = 2.210 1.780 1.700 7.200 
352.140 1.740 1.660 7.080 
3% 2.060 1.700 1.630 6.920 
372.010 1.680 1.610 6.740 
3 1.950 1.650 1.590 6.410 
39 «1.890 1.600 1.560 6.090 
40 1.850 1.590 1.530 5.800 
41 1,790 1.540 1.520 5.660 
421.740 1.530 1.500 5.510 
43 1.700 1.500 1.490 5.380 
44 1.650 1.480 1.470 5. 180 
45 1.600 1.450 1.460 4.900 
46 1.550 1.430 1.440 4.790 
47 ~—- 1.510 1.410 1.420 4.570 
48 1.470 1.380 1.420 4.250 
49 1.440 1.340 1.390 4.000 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 021003 OUSE RIVER NEAR WESTWOOD 
YEARS OF RECORD: = 19 STATION AREA: 282 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


SO: 1. 400 1.320 1.380 3.800 8.870 3.700 1.610 0.708 0.371 0.297 0.600 1.140 1.670 
51 1.360 1.300 1.360 3.620 8.750 3.650 1.600 0.694 0.368 0.289 0.580 1.120 1.650 
52: 1.310 1.270 1.310 3.570 8.640 3.570 1.580 0.680 0.362 0.283 0.569 1.080 1.630 
53s: 1.270 1.220 1.280 3.520 8.590 3.560 1.550 0.668 0.383 0.272 0.558 1.070 1.600 
54 —s:1.220 1.220 1.260 3.470 8.460 3.480 1.530 0.663 0.344 0.269 0.552 1.060 1.590 
55 1.190 1.200 1.230 3.430 8.370 3.410 1.520 0.653 0.337 0.263 0.547 1.080 1,560 
561.160 1.180 1.190 3.340 8.290 3.380 1.490 0.643 0.331 0.258 0.535 1.010 1.530 
57 —s- 1.120 1.150 1.170 3.240 8.180 3.310 1.480 0.626 0.328 0.249 0.513 1.010 1.500 
58 =: 1.080 1.130 1.150 3.140 7.330 3.230 1.480 0.611 0.319 0.244 0.507 0.991 1.490 
59 =: 1.050 1.110 1.130 3.060 7.900 3.200 1.450 0.600 0.314 0.240 0.497 0.954 1.470 
60 =: 11.080 1.100 1.110 2.940 7.850 3.120 1.440 0.592 0.309 0.235 0.473 0.943 1.450 
61 0.991 1.080 1.100 2.830 7.690 3.090 1.420 0.575 0.303 0.232 0.462 0.929 1.440 
62 0.954 1.070 1.080 2.720 7.390 3.060 1.400 0.568 0.297 0.228 0.442 0.915 1.420 
6 0.923 1.040 1.080 2.700 7.290 3.010 1.390 0.560 0.292 0.219 0.419 0.891 1.400 
64 0.892 1.030 1.060 2.600 7.160 2.970 1.380 0.551 0.289 0.218 0.396 0.872 1.370 
65 0.864 1.000 1.030 2.470 7.020 2.960 1.360 0.546 0.283 0.213 0.377 0.861 1.330 
6 0.841 0.980 1.000 2.310 6.880 2.900 1.340 0.539 0.280 0.212 0.365 0.850 1.270 
67 =: 0.816 0.958 0.940 2.210 6.790 2.890 1.330 0.524 0.275 0.210 0.362 0.821 1.220 
68 0.790 0.943 0.900 2.100 6.680 2.830 1.310 0.513 0.270 0.206 0.362 0.801 1.180 
69 0.759 0.915 0.875 2.040 6.510 2.810 1.300 0.507 0.266 0.202 0.362 0.767 1.130 
70 «=—.0.725 0.898 0.844 2.000 6. 460 2.770 1.290 0.501 0.261 0.198 0.362 0.753 1.100 
71 (0.701 0.884 0.820 1.930 6.290 2.750 1.270 0.495 0.255 0.195 0.345 0.722 aa 
72 ~=—(0.680 0.861 0.793 1.810 6.170 2.720 1.250 0.487 0.249 0.193 0.340 0.714 ees 
73 ~=—«0..660 0.855 0.760 1.780 6.050 2.680 1.230 0.479 0.248 0.187 0.331 0.705 1.000 
740.637 0.850 0.750 1.730 5.950 2.630 1.210 0.464 0.244 0.181 0.317 0.699 0.980 
7 0.603 0.844 0.748 1.670 5.860 2.610 1.190 0.453 0.238 0.176 0.309 0.691 0.929 
76 = (0.575 0.838 0.730 1.640 5.730 2.580 1.180 0.449 0.232 0.171 0.300 0.674 0.906 
Mf (hiss¥e 0.835 0.722 1.560 5.680 2.540 1.160 0.442 0.229 0.162 0.292 0.660 0.854 
78 ~=©0.530 0.827 0.719 1.470 5.540 2.510 1.130 0.436 0.221 0.156 0.289 0.634 0.841 
79 ©0504 0.807 0.708 1.420 5.470 2.480 1.110 0.430 0.218 0.150 0.283 0.623 0.818 
80 860.479 0.800 0.700 1.390 5.330 2.450 1.080 0.413 0.212 0.147 0.274 0.600 0.801 
81 0.453 0.790 0.700 1.360 5. 180 2.410 1.060 0.399 0.210 0.141 0.269 0.583 0.770 
82 0.436 0.779 0.690 1.340 4.960 2.370 1.040 0.386 0.207 0.133 0.263 0.561 0.753 
838 0.415 0.750 0.680 1.320 4.870 2.310 1.030 0.377 0.200 0.128 0.252 0.547 0.711 
84 = 0.388 0.736 0.680 1.300 4.810 2.280 1.030 0.364 0.196 0.125 0.246 0.541 0.702 
8 0.362 0.700 0.674 1.260 4.590 2.260 1.000 0.354 0.191 0.120 0.238 0.530 0.680 
8 0.343 0.595 0.670 1.250 4.500 2.180 0.986 0.340 0.190 0.113 0.230 0.510 0.660 
87 0.329 0.541 0.654 1.100 4.420 2.150 0.966 0.334 0.184 0.108 0.218 0.498 0.643 
88 0.314 0.498 0.646 0.983 4.220 2.130 0.923 0.326 0.178 0.099 0.210 0.487 0.620 
89 0.292 0.476 0.640 0.906 4.080 2.110 0.883 0.311 0.170 0.091 0.204 0.470 0.609 
90 0.276 0.462 0.623 0.878 3.990 2.020 0.864 0.303 0.164 0.085 0.190 0. 464 0.580 
91 0.258 0.453 0.600 0.724 3.880 1.970 0.844 0.294 0.159 0.079 0.176 0.445 0.552 
9 0.238 0.442 0.580 0.680 3.740 1.890 0.824 0.275 0.150 0.076 0.150 0.433 0.538 
$3 0.221 0.430 0.555 0.674 3.660 1.870 0.787 0.259 0.143 0.074 0.139 0.408 0.515 
94 0.210 0.425 0.540 0.651 3.570 1.750 0.719 0.244 0.130 0.068 0.116 0.368 0.399 
9 0.197 0.229 0.314 0.630 3.410 1.700 0.682 0.220 0.119 0.062 0.105 0.340 0.331 
9 0.176 0.221 0.221 0.612 3.260 1.600 0.527 0.210 0.082 0.087 0.091 0.331 0.311 
97 (0. 144 0.218 0.212 0.594 3.140 1.450 0.430 0.181 0.076 0.054 0.076 0.328 0.289 
98 0.108 0.212 0.207 0.580 3.040 1.370 0.348 0.142 0.087 0.040 0.065 0.326 0.280 
99 ©0071 0.204 0.201 0.521 2.890 1.030 0.340 0.082 0.042 0.023 0.053 0.311 0.266 
100 0.007 0.198 0.187 0.360 2.150 0.784 0.309 0.059 0.015 0.007 0.049 0.272 0.229 
MEAN 2.965 1.831 2.632 7.109 10.470 4.470 1.854 0.896 0.625 0.721 0.916 1.933 2.190 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


PER 


OOnNODUe WH — CO 


21 


SBEATHSEGFPESS2>S BRESKSRKLBKLB BBVBREBR 


37 STATION AREA: 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


9090 


O2HK002 TRENT RIVER AT HEALEY FALLS 


APRIL 


MAY 


JULY 


AUGUST 


NOVEMBER DECEMBER 


75.900 
74.500 


320.000 
294.000 
284 .000 
267.000 
238 . 000 
215.000 
210.000 
204.000 
197.000 
191.000 


187.000 
180.000 
178.000 
176.000 
174.000 
171.000 
169.000 
166 .000 
163.000 
161.000 


158.000 
154.000 
151.000 
147.000 
144.000 
140.000 
137.000 
134.000 
132.000 
130.000 


127.000 
126. 000 
124.000 
122.000 
120.000 
118.000 
117.000 
116.000 
114.000 
112.000 


111.000 
110.000 
107.000 
106. 000 
104. 000 
103.000 
102.000 
101.000 
100. 000 

98.500 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


PER ANNUAL 


71.900 
70.200 
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37 STATION AREA: 
JANUARY FEBRUARY MARCH 
103.000 97.100 103.000 
102.000 96.000 102.000 
101.000 95.300 101.000 
101.000 94.500 99.100 

98.900 93.300 97.400 
98.000 92.300 96.500 
97.100 91.700 95.100 
96.100 91.200 93.400 
95.400 90.600 92.000 
94.600 89.900 90.000 
93.400 89.500 87.500 
$2.900 88.600 86.900 
92.300 88.100 85.500 
91.200 86.900 84.700 
90.400 86.100 83.500 
89.800 85.500 82.100 
88.900 85.200 80.500 
88.100 84.100 80.100 
87.500 83.300 79.600 
86.900 82.100 78.700 
86.400 81.300 78.400 
85.500 81.000 77.100 
84.400 80.100 76.500 
83.500 79.300 75.300 
83.000 78.400 73.600 
81.600 77.300 73.100 
81.000 76.600 71.600 
79.900 75.900 71.100 
78.400 75.000 70.200 
77.900 74.800 69.400 
77.300 74.500 68.200 
76.700 73.800 67.400 
76.200 72.000 66.300 
75.300 69.700 65.400 
73.900 66.800 63.700 
71.600 64.800 62.600 
70.500 62.900 60.300 
69.100 61.700 58.600 
68.200 60.600 56.600 
66.300 59.500 55.500 
65.200 57.200 53.200 
63.700 55.500 51.000 
60.900 52.700 49.500 
58.600 50.400 46.400 
54.900 46.200 43.600 
51.800 43.900 42.500 
48.700 41.800 41.200 
43.000 37.800 38.500 
38.200 20.900 33.400 
31.100 18.900 29.400 
17.900 14.600 15.300 
114.438 106.162 129.969 


9090 


O24K002 TRENT RIVER AT HEALEY FALLS 


APRIL 


212.203 


MAY 


130.936 


JULY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER 


88.638 


110.835 


SUMMARY TABLE FRG OW DURATION ANALYSIS  OZHKOGS «CRONE RIVER AT MARMORA 
YEARS OF RECORD: © 27 STATION AREA: — 1990 
PER ANNUAL © JANUARY FEBRUARY ARCH = APRIL = MAY. «= UNE. «= JULY = AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


227.000 71.600 189.000 181.000 227.000 140.000 68.000 54.900 29.400 57.500 80.000 71.100 109.000 
129.000 50.900 57.700 130.000 197.000 126.000 49.300 45.600 21.400 40.600 67.200 67.400 85.000 
115.000 48.400 49.800 122.000 180.000 123.000 45.000 41.600 17.300 32.500 60.500 64.300 68.00 
103.000 44.200 40.800 109.000 168.000 114.000 41.400 36.800 15.100 29.900 52.200 60.600 61.500 
94.600 41.300 36.800 104.000 155.000 110.000 38.500 31.700 14.500 24.700 39.900 49.300 57.800 

97.000 149.000 107.000 36.500 28.600 13.600 19.500 33.100 46.700 55.400 
76.200 37.100 33.400 85.600 143.000 102.000 35.400 26.100 12.300 15.100 30.900 42.200 52.500 
69.400 36.800 31.400 74.500 137.000 100.000 34.300 22.900 11.400 13.900 28.700 39.900 50.400 
65.100 36.200 30.100 71.900 135.000 98.300 33.400 21.300 10.500 12.000 25.600 37.100 49.20 
61.200 35.300 29.400 68.800 132.000 96.600 32.800 18.700 9.400 11.400 23.900 36.000 48.400 
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SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS O24KO03 CROWE RIVER AT MARMORA 
YEARS OF RECORD: 27 STATION AREA: = 1990 ; 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


50 14.400 16.500 15.500 21.000 68.500 42.200 15.600 4.530 2.570 2.560 4.020 13.500 21.700 
51 13.900 16.400 15.300 21.000 66.500 41.600 15.300 4.470 2.550 2.550 3.910 13.000 21.500 
52 13.500 16.100 15.200 20.500 65.700 41.100 15.100 4.360 2.520 2.520 3.810 13.000 21.300 
13.300 16.000 15.100 20.200 65.100 40.800 14.900 4.360 2.480 2.490 3.680 12.700 21.000 
13.000 15.800 14.900 19.900 64.000 40.200 14.700 4.360 2.450 2.460 3.590 12.200 20.900 
12.600 15.500 14.800 19.600 63.100 39.600 14.600 4.280 2.410 2.430 3.520 11.800 20.700 
12.300 15.200 14.400 19.000 62.300 39.400 14.100 4.160 2.410 2.410 3.480 11.500 20.300 
11.800 14.900 14.200 18.600 62.000 39.100 13.900 4.080 2.410 2.410 3.280 11.300 20.000 
11.400 14.600 14.000 18.000 61.100 38.200 13.600 3.960 2.370 2.410 3.170 11.000 19.800 
10.900 14.300 13.700 17.600 60.000 37.900 13.400 3.910 2.350 2.410 2.920 10.700 19.500 


10.500 14.100 13.500 17.400 59.100 37.200 13.100 3.830 2.340 2.350 2.790 10.500 19.300 
9.880 13.800 13.400 17.100 58.500 36.800 12.900 3.770 2.310 2.340 2.670 9.880 19.100 
9.430 13.600 13.300 16.700 58.000 36.500 12.700 3.740 2.290 2.310 2.480 9.180 18.800 
9.090 13.500 13.300 16.100 57.500 36.200 12.500 3.590 2.270 2.280 2.410 8.720 18.600 
8.650 13.500 13.100 15.800 56.200 35.600 12.300 3.550 2.270 2.250 2.390 8.380 18.100 
8.210 13.300 13.000 15.500 55.500 35.100 12.100 3.540 2.240 2.230 2.340 8.210 17.700 
7.860 13.200 12.800 15.200 54.500 34.300 11.800 3.480 2.240 2.190 2.290 7.870 17.000 
7.450 13.100 12.600 15.000 53.800 33.100 11.700 3.450 2.230 2.160 2.270 7.700 16.600 
6.940 13.000 12.500 14.700 53.000 32.400 11.300 3.370 2.220 2.140 2.190 7.140 16.500 
6.500 12.900 12.300 14.600 51.500 31.700 11.200 3.310 2.190 2.120 2.130 6.800 16.400 


6.140 12.900 12.200 14.400 51.000 30.900 10.800 3.260 2.180 2.100 2.100 6.470 16.300 
5.830 12.500 11.900 14.300 50.200 30.000 10.400 3.200 2.160 2.080 2.040 6.230 16.100 
5.470 12.300 11.800 13.900 49.300 29.300 10.200 3.140 2.140 2.040 1.970 5.780 15.800 


SLs BESBRRBSLS8B Sesaedaearanra BSSBRLBlVL2B BSSCKHTS 
2 
oO 


12.100 11.600 13.600 48.700 28.600 9.880 3.090 2.120 2.000 1.930 5.580 15.500 

4.640 11.900 11.400 13.300 46.700 28.300 9.530 3.080 2.100 1.930 1.900 5.040 15.300 

4.330 11.600 11.100 13.200 46.100 27.900 9.120 2.970 2.100 1.900 1.860 4.750 14.900 
3.960 11.400 10.900 12.900 44.500 27.500 8.740 2.920 2.070 1.850 1.830 3.620 14.400 
3.740 11.100 10.600 12.800 43.300 26.900 8.400 2.900 2.040 1.840 1.830 3.310 13.800 
3.540 10.900 10.400 12.500 42.200 26.500 7.900 2.800 2.020 1.810 1.770 3.110 13.200 
3.340 10.400 10.100 12.500 41.100 26.100 7.690 2.740 1.970 1.780 1.710 3.000 12.900 
3.160 10.100 9.910 12.300 40.500 25.300 7.280 2.680 1.940 1.730 1.670 2.890 12.500 
3.000 9.740 9.680 12.300 39.600 24.900 6.990 2.630 1.900 1.680 1.630 2.710 12.300 
2.870 9.570 9.490 11.400 38.500 24.100 6.910 2.530 1.880 1.660 1.500 2.600 12.100 
2.730 9.290 9.300 10.800 37.700 23.600 6.740 2.470 1.850 1.620 1.440 2.490 11.600 
2.600 9.120 9.200 10.400 36.800 23.000 6.570 2.430 1.830 1.560 1.420 2.350 11.200 
2.470 8.980 9.030 10.200 36.000 22.500 6.230 2.380 1.790 1.330 1.390 2.080 10.700 
2.410 8.810 8.550 9.740 35.400 21.800 5.830 2.330 1.730 1.270 1.350 1.880 10.200 
2.340 8.670 8.160 9.570 34.500 21.000 5.580 2.240 1.680 1.250 1.300 1.780 9.260 
2.240 8.520 7.930 9.290 32.800 20.500 5.320 2.160 1.630 1.220 1.250 1.470 8.520 
2.160 8.210 7.700 9.230 31.100 20.000 4.930 2.070 1.630 1.200 1.210 1.250 7.930 
2.080 8.040 7.670 8.780 30.000 19.400 4.530 1.980 1.550 1.150 1.110 1.250 7.560 
1.970 7.900 7.140 8.550 28.900 18.700 4.30 1.940 1.530 1.110 1.050 1.210 7.140 

1.870 7.790 6.290 8.270 27.600 17.500 4.020 1.890 1.480 1.100 0.983 1.160 5.100 

9 «1.780 7.590 5.830 7.920 27.000 16.700 3.960 1.840 1.390 1.070 0.937 1.110 2.890 
94 1.660 7.360 5.720 7.510 25.600 16.000 3.650 1.780 1.350 1.050 0.934 1.100 2.040 
9 1.530 6.140 5.320 6.430 25.000 15.600 3.280 1.730 1.270 1.030 0.895 1.030 1,980 
% 1.30 4.130 4.960 6.000 24.700 14.700 2.830 1.650 1.180 1.010 0.895 0.983 1.630 
97 =: 1. 160 3.280 2.410 5.860 22.500 13.100 2.450 1.630 1.110 0.983 0.852 0.787 1.480 
98 1.070 2.970 2.240 5.320 17.500 11.400 2.270 1.610 1.070 0.937 0.722 0.680 1.250 
99 6:0. 934 2.660 2.040 2.240 14.100 7.420 1.680 1.430 1.030 0.889 0.680 0.637 1.070 
100 «(0.303 1.930 1.930 1.350 4.840 4.190 1.500 0.779 0.790 790 0.303 0.595 0.895 
WEAN 23.477 19.391 18.209 31.443 77.170 49.694 17.736 7.982 4.096 £.200 9.209 16.926 24.946 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


PER 


SBEATSSESEESBVI27>S BBSCBSRLBKRLS BISVRBRRPBRVB 


ANNUAL 


23 STATION AREA: 


JANUARY FEBRUARY MARCH 


425.000 
393.000 
365.000 
340.000 
319.000 
294 .000 
270.000 


637.000 


12000 


O2HK004 TRENT RIVER AT GLEN ROSS 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST 


SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


340.000 
264 .000 
240.000 
225.000 
198.000 
189.000 
167.000 
150.000 
135.000 
129.000 


126.000 
117.000 
105.000 
93. 400 
91.200 


385.000 
378 .000 
337.000 
323.000 
309.000 
272.000 
213.000 
203.000 
197.000 
189.000 


181.000 
175.000 
167.000 
159.000 
154.000 
148.000 
146.000 
140.000 
135.000 
133.000 


130.000 
127.000 
124.000 
121.000 
119.000 
115.000 
113.000 
111.000 
109.000 
106.000 


425 .000 
413.000 
399. 000 
351.000 
337.000 
335.000 
311.000 
279.000 
261.000 
252.000 


439.000 
425 .000 
381.000 
375 .000 
364.000 
337 .000 
316.000 
306 .000 
300.000 
289.000 


279.000 
274.000 
272.000 
270.000 
268.000 
266.000 
265.000 
262.000 
260.000 
258 . 000 


254.000 
252.000 
246 .000 
237.000 
227.000 
223.000 
221.000 
217.000 
215.000 
213.000 


212.000 
206 . 000 
204.000 
202.000 
200.000 
199.000 
194.000 
192.000 
190. 000 
189.000 


186. 000 
183,000 
182.000 
180. 000 
178.000 
177.000 
175.000 
173.000 
170.000 
165.000 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 


23 STATION AREA: 


PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 


114.000 
111.000 
109.000 
106.000 
104.000 
103.000 


£8 BSSSR2FBBSl2B gaegaerdearvants BSBBSVQBRLBVBVBL2B SSEAISRLSRIS 
8 
8 


SRRIBKELBS 
8 
8 


_ 


146.000 
143.000 
141.000 
140.000 
139.000 
138.000 
136.000 
133.000 
133.000 
131.000 


130.000 
129.000 
127.000 
127.000 
125.000 
125.000 
123.000 
122.000 
120.000 
120.000 


119.000 
119.000 
118.000 
116.000 
116.000 
115.000 
114.000 
112.000 
110.000 
108.000 


107.000 
106.000 
105.000 


138.000 162.000 
135.000 158.000 
134.000 154.000 
133.000 152.000 
132.000 145.000 
131.000 142.000 
130.000 137.000 
129.000 136.000 
128.000 135.000 
127.000 132.000 


126.000 131.000 
125.000 130.000 
125.000 128.000 
123.000 128.000 
122.000 127.000 
120.000 126.000 
120.000 125.000 
119.000 123.000 
118.000 121.000 
117.000 120.000 


116.000 118.000 
114.000 117.000 
113.000 116.000 
112.000 114.000 
110.000 114.000 
108.000 112.000 
107.000 111.000 
105.000 108.000 
105.000 106.000 
103.000 106.000 


154.392 213.764 


12000 


ORK S04 


APRIL 


TRENT RIVER AT GLEN ROSS 


MAY 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER 


44.100 
43.300 


DECEMBER 


163.000 
162.000 
161.000 
157.000 
155.000 
153.000 
152.000 
151.000 
149.000 
147.000 


145.000 
144.000 
142.000 
139.000 
136 .000 
135.000 
133.000 
131.000 
129.000 
126.000 


125.000 
123.000 
121.000 
119.000 
117.000 
116.000 
115.000 
114.000 
112.000 
111.000 


110.000 
108.000 
106.000 
103.000 
103.000 
101.000 
100. 000 

98.300 

96.300 

94.600 


93. 400 
90. 900 
88.900 
82.400 
79.000 
73.300 
66.500 
39.600 
37.100 
33.700 
31.700 


179.096 


SUMMARY TABLE 
YEARS OF RECORD: = 18 STATION AREA: 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY 
0 67.400 18.000 42.700 
1 40.800 15.900 9.340 
2 35.400 13.200 8.960 
3 31.100 11.400 8.640 
4 27.300 9.950 8.500 
5 24.000 9.640 8.210 
6 21.200 9.450 7.950 
7 19.300 9.300 7.620 
8 18.000 9.100 7.290 
9 16.800 8.950 7.100 
10 15.800 8.830 6.940 
11 14.800 8.750 6.820 
12 13.900 8.650 6.710 
13. 13.000 8.500 6.600 
14 12.200 8.160 6.500 
15 11.700 7.560 6.430 
16 11.200 7.400 6.300 
17 10.600 7.380 6.200 
18 10.200 7.280 6.130 
19 9.700 7.200 6.050 
2 9.340 6.970 5.920 
21 9.040 6.840 5.900 
2 8.700 6.710 5.880 
7% 8.410 6.540 5.860 
24 8.070 6.430 5.800 
2% 7.650 6.310 5.690 
2% 7.390 6.150 5.550 
27 ~=«-7.080 ~=s«B.100-Ss«#5. 460 
2% 6.820 5.950 5.390 
2 4©=6.600 «5.880 0S“ 5.300 
30 6.370 = 5.740 ~—Ss«5.110 
31 6.150 5.700 5.030 
32 5.970 5.570 4.980 
3 5.80 5.370 4.900 
34 «5.650 = 55.230 «= 4.850 
3 5.500 5.120 4.720 
3 65.350 5.000 = 4.660 
37 —-5.180 4.900 4.600 
38 65.010 4.780 4.460 
39 4.870 4.640 4.390 
40 4.720 4.560 4.330 
41 4.590 4.500 4.300 
42 4.490 4.470 4.260 
48 4.390 4.470 4.190 
4 4.300 4.390 4.160 
4 4.20 4.220 4.160 
4% 4.160 4.050 4.130 
47 4.080 3.960 4.110 
48 3.990 3.910 4.080 
49 3.900 3.880 4.080 


= FLOW DURATION ANALYSIS 


456 


O2HKO0S CROWE RIVER NEAR GLEN ALDA 


APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


29.400 17.700 7.020 3.360 2.200 1.940 
28.800 17.400 6.880 3.340 2.170 1.910 
28.200 17.000 6.750 3.300 2.150 1.900 
27.700 16.900 6.650 3.280 2.120 1.860 
27.300 16.700 6.600 3.260 2.100 1.840 
26.700 16.500 6.540 3.230 2.060 1.780 
26.000 16.200 6.450 3.170 2.020 1.730 
25.200 15.900 6.330 3.110 2.000 1.700 
24.400 15.800 6.230 3.100 1.990 1.690 
24.000 15.700 6. 180 3.090 1.960 1.640 
23.500 15.200 6.140 3.050 1.940 1.610 
22.300 15.000 6.050 3.020 1.930 1.590 
22.100 14.800 6.000 2.970 1.910 1.570 
21.700 14.600 5.880 2.940 1.890 1.540 
21.200 14.400 5.800 2.890 1.870 1.520 
20.600 14.200 5.730 2.890 1.840 1.510 
20.200 14.000 5.690 2.860 1.830 1.480 
19.700 13.800 5.630 2.830 1.810 1.470 
19.500 13.600 5.560 2.790 1.800 1.450 
19.300 13.300 5.540 2.770 1.740 1.430 


17.300 
15.800 


20.000 
18.300 
17.000 
16.300 
15.000 
14.600 
13.900 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: 18 STATION AREA: 456 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
50 = 3.840 3.860 4.050 5.150 
51 3.770 3.850 4.040 4.950 
52. 3.710 3.820 4.020 4.860 
53. 3.650 3.790 3.940 4.590 
54 3.600 3.770 3.870 4.530 
55 3.540 3.740 3.850 4.470 
56 3. 480 3.710 3.730 4.350 
57 = 3.430 3.690 3.570 4.280 
58 3.370 3.680 3.540 4.220 
59 3.330 3.680 3.530 4.190 
60 86. 3.280 3.650 3.480 4.170 
61 3.230 3.620 3.450 4.110 
62 3.140 3.580 3.400 4.080 
63 3.060 3.540 3.370 3.960 
64 =2.990 3.480 3.370 3.910 
65))2.920 3.480 3.370 3.850 
6 = 2.860 3.450 3.370 3.790 
67 = 2.830 3.430 3.340 3.770 
68 2.780 3.430 3.340 3.740 
69 2.730 3.400 3.340 3.680 
70 = 2.670 3.310 3.310 3.650 
71 ~—s- 2.620 3.230 3.310 3.620 
722.560 3.230 3.280 3.600 
73 ~=—.2.500 3.230 3.260 3.540 
74 = 2.420 3.160 3.200 3.480 
% 2.360 3.060 2.920 3.480 
7% 2.310 3.000 2.890 3.430 
77 =—.2.. 50 2.960 2.840 3.400 
78 =2.190 2.900 2.800 3.370 
UE 745108) 2.880 2.780 3.340 
80 2.040 2.860 2.730 3.310 
81 = 1.980 2.830 2.710 3.280 
82 1.920 2.770 2.670 3.280 
83 =—-1.870 2.710 2.650 3.260 
84 =: 1.810 2.700 2.580 3.260 
85 1.710 2.650 2.560 3.230 
8 =: 11.630 2.610 2.550 3.140 
87 ~=—-: 1.550 2.600 2.530 3.090 
88 1.470 2.520 2.510 3.060 
89 1.400 2.460 2.500 3.000 
9 1.330 2.410 2.460 2.970 
91 + 1.250 2.380 2.430 2.910 
92 1.170 2.360 2.380 2.890 
$s 1.060 2.350 2.380 2.850 
94 0.943 2.270 2.350 2.820 
9 0.807 2.090 1.900 2.800 
9 0.665 2.010 1.870 2.750 
97 0.575 1.970 1.870 2.730 
$8 0.467 1.900 1.870 2.320 
99 60.374 1.870 1.870 2.120 
100 =: 0.089 1.870 1.870 2.010 
WEAN 6.756 5.001 4.675 7.984 


O2HKO05 CROWE RIVER NEAR GLEN ALDA 


APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


19.100 13.200 5.510 2.730 1.710 1.410 2.370 3.520 4.320 
18.800 13.100 5.470 2 1.660 1.400 2.360 3.510 4.290 
18.700 13.000 5.410 2.640 1.620 1.380 2.320 3.430 4.270 
18.400 12.800 5.320 2.600 1.580 1.380 2.310 3.370 4.220 
18.100 12.700 5.290 2.570 1.550 1.360 2.290 3.280 4.180 
18.000 12.500 5.240 2.540 1.480 1.350 2.270 3.250 4.130 
17.700 12.300 5.140 2.490 1.450 1.330 2.250 3. 180 4.090 
17.600 12.100 5.100 2.460 1.420 1.320 2.240 3.120 4.020 
17.100 11.900 5.040 2.420 1.400 1.300 2.230 3.090 3.960 
16.900 11.800 4.930 2.390 1.360 1.290 2.220 3.060 3.930 
16.700 11.600 4.810 2.380 1.340 1.280 2.190 3.000 3.870 
16.400 11.400 4.760 2.340 1.320 1.260 2.160 2.920 3.830 
16.300 11.300 4.700 2.330 1.310 1.250 2.110 2.890 3.790 
15.900 11.100 4.590 2.300 1.280 1.240 2.040 2.860 3.740 
15.600 10.900 4.500 2.250 1.250 1.230 1.970 2.830 3.710 
15.500 10.800 4.430 2.220 1.240 1.200 1.900 2.790 3.680 
15.200 10.700 4.330 2.200 1.220 1.180 1.780 2.770 3.650 
14.900 10.600 4.280 2.170 1.190 1.170 1.740 2.760 3.620 
14.500 10.500 4.240 2.150 1.170 1.150 1.700 2.740 3.570 
14.300 10.300 4.170 2.130 1.160 1.130 1.670 2.700 3.570 
13.800 10.200 4.130 2.080 1.130 1.100 1.650 2.670 3.510 
13.500 10.100 4.090 2.050 1.100 1.070 1.580 2.630 3.480 
13.100 9.910 4.020 2.030 1.080 1.060 1.540 2.510 3.450 
12.400 9.630 3.960 2.000 1.050 1.040 1.480 2.430 3.430 
12.300 9.410 3.940 1.990 1.020 1.020 1. 460 2.310 3.370 
11.900 9.260 3.870 1.960 1.000 1.010 1.420 2.260 3.340 
11.700 9.050 3.840 1.930 0.966 0.963 1.350 2.230 3.300 
11.400 9.000 3.790 1.910 0.943 0.917 1.300 2.190 3.200 
11.100 8.700 3.740 1.860 0.903 0.872 1.220 2.120 3.000 
10.700 8.600 3.710 1.810 0.854 0.825 1.190 2.060 2.930 
10.300 8.520 3.680 1.770 0.835 0.799 1.090 2.020 2.890 
10. 100 8.350 3.610 1.720 0.808 0.723 1.020 1.970 2.830 
9.960 8.210 3.570 1.690 0.789 0.699 0.951 1.910 2.800 
9.640 8.110 3.530 1.640 0.748 0.660 0.895 1.880 2.760 
9.430 7.990 3.500 1.620 0.708 0.642 0.833 1.840 2.730 
9.260 7.810 3.450 1.590 0.687 0.622 0.767 1.810 2.690 
9.080 7.480 3.400 1.530 0.653 0.582 0.739 1.760 2.670 
8.500 7.170 3.310 1.500 0.619 0.564 0.680 1.720 2.630 
8.300 7.000 3.260 1.450 0.578 0.545 0.646 1.620 2.600 
7.590 6.910 3.230 1.430 0.568 0.509 0.629 1.600 2.480 
6.970 6.790 3.170 1.360 0.538 0.490 0.592 1.580 2.330 
6.140 6.680 3.120 1.330 0.518 0.453 0.575 1.540 2.270 
5.660 6.540 3.080 1.300 0.501 0.374 0.529 1.500 2.250 
5.410 6.370 2.940 1.250 0.463 0.322 0.493 1.450 2.230 
5.120 6.200 2.820 1.110 0.447 0.283 0.452 1.380 2.180 
4.980 5.970 2.550 1.000 0.430 0.268 0.418 1.360 2.140 
4.470 5.550 2.180 0.858 0.425 0.253 0.402 1.300 2.110 
4.220 5. 180 1.880 0.609 0.409 0.250 0.382 0.949 2.000 


3.770 4.530 1.730 0.578 0.390 0.240 0.363 0.830 1.930 
3.620 3.480 1.570 0.445 0.345 0.161 0.278 0.761 1.800 
2.830 2.970 1.480 0.393 0.301 0.099 0.232 0.606 1.650 
22.295 15.406 6.319 3.409 1.900 1.803 2.914 3.854 5.559 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS 


YEARS OF RECORD: = 13 STATION AREA: 541 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH 
0 85.500 20.100 85.500 65.000 
1 45.500 16.000 58.600 56.600 
2 38.900 15.100 40.200 52.100 
3 33.900 14.600 20.800 43.900 
4 31.100 13.900 20.600 39.000 
5 28.300 13.700 19.800 35.300 
6 25.200 13.100 19.400 32.500 
7 22.900 13.000 18.500 32.000 
8 21.300 12.600 17.000 31.700 
9 20.200 12.300 14.600 31.000 
10 19.300 11.900 14.000 30.000 
11 18.100 »=11.600 12.100 29.000 
12. 17.100 11.500 11.300 27.100 
13 16.200 10.900 10.600 26.600 
14 15.500 10.700 10.000 25.800 
15 14.700 10.200 9.220 25.000 
16 14.100 10.000 8.500 24.600 
17 13.600 9.900 7.830 23.100 
18 13.100 9.540 7.650 22.700 
19 12.600 9.400 7.470 = 21.700 
20 12.100 9.000 6.960 21.000 
21 11.700 8.920 6.510 20.800 
22 =11.200 8.640 6.180 19.800 
23 10.800 8.440 6.000 19.400 
24 10.300 8.350 5.760 18.100 
2 10.000 8.300 5.640 17.700 
2% ©9600 7.980 5.580 17.500 
27 = 9.240 7.900 5.550 16.900 
2% =©8.920 7.730 5.500 16.700 
23 = «8.640 7.650 5.430 16.000 
3 8.350 7.530 5.350 15.800 
31 8.020 7.500 5.270 15.300 
327.790 7.450 5.180 15.200 
3 = 7.570 7.30 5.180 15.000 
347.350 7.200 5.100 14.700 
3 =7.110 7.120 5.000 14.400 
3% 6.800 6.950 4.9%0 13.900 
37 ~—s« 6.600 6.800 4.940 13.400 
3% = 6.400 6.700 4.870 13.000 
38 = 6.200 6.600 4.770 12.400 
40 5.950 6.500 4.760 12.000 
41 5.780 6.300 4.700 = 11.700 
42 §.580 6.230 4.620 11.300 
43 5.410 6.180 4.600 11.200 
44 5.210 6.000 4.530 11.000 
45 5.070 5.950 4.500 10.800 
46 4.880 5.950 4.450 10.500 
47 4.700 5.860 4.390 10.300 
48 4.550 5.800 4.30 10.300 
49 4.360 5.660 4.300 10.100 


O2HK006 BEAVER CREEK NEAR MARMORA 
APRIL MAY JUNE JULY 


79.000 41.100 16.400 8.580 4.570 


oe Rg 


BRS a: 


BR 88s 


o 
— 
=) 


B88 


17.800 
16.500 
14.800 
14.500 
14.200 
14.000 
13.800 
13.400 
13. 100 
12.900 


12.700 
12.500 
12.100 
12.000 
11.700 
11.200 
10.900 
10.800 
10.500 
10.300 


AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


SUMMARY TABLE FROM FLOW DURATION ANALYSIS O2HKO06 BEAVER CREEK NEAR MARMORA 
YEARS OF RECORD: 13 STATION AREA: 541 i 
PER ANNUAL JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 


4.190 5.610 4.200 10.100 22.500 11.700 3.340 0.574 0.265 0.277 1.360 5.200 6. 460 
4.020 5.580 4.170 9.910 22.200 11.600 3.280 0.549 0.258 0.267 1.340 5.030 6.400 
3.880 5.500 4.120 9.720 21.800 11.300 3.230 0.544 0.255 0.255 1.320 4.810 6.260 
3.690 5.440 4.080 9.630 21.600 11.000 3.190 0.527 0.252 0.249 1.280 4.560 6.150 
3.490 5.400 4.050 9.490 21.300 10.700 3.110 0.509 0.246 0.246 1.260 4.280 6.110 
3.340 5.380 4.040 9.430 21.200 10.500 3.090 0.503 0.241 0.238 1.230 3.950 6.000 
3.190 5.300 4.000 9.340 21.000 10.200 3.040 0.479 0.235 0.235 1.180 3.880 5.890 
3.050 5.270 3.940 9.250 20.600 10.000 3.000 0.470 0.230 0.232 1.140 3.690 5.800 
2.940 5.210 3.900 9.060 20.200 9.850 2.970 0.464 0.221 0.221 1.120 3.570 5.650 
2.820 5.190 3.860 9.000 19.800 9.520 2.920 0.450 0.218 0.218 1.100 3.480 5.520 


BRZLBS SBSVBSREBSSSB SsHYaeaArANIS BBSZBRLBVIL2B BSSAHSaelsgrs 


0.606 2.800 2.500 4.670 13.900 6.620 1 0.272 0.158 0.164 0.515 1.880 4.000 
0.549 2.720 2.460 4.390 13.700 6.340 1 ; 1.670 4.000 
0.515 2.590 2.440 4.020 13.600 6.270 1 0.248 0.150 0.156 0.470 1.580 3.910 
0.462 2.530 2.400 3.700 13.300 6.140 1 0.231 0.144 0.153 0.453 1.450 3.800 
0.430 2.470 2.300 3.540 13.200 6.030 1 0.219 0.133 0.147 0.447 1.440 3.750 
0.396 2.400 2.300 3.260 13.000 5.790 1 0.207 0.099 0.144 0.425 1.390 3.680 
0.368 2.330 2.200 3.060 12.700 5.650 1 0.204 0.096 0.139 0.402 1.290 3.580 
0.334 2.260 2.140 2.690 12.300 5.510 1 0.192 0.094 0.106 0.392 1.250 3.480 
0.303 2.220 2.100 2.300 11.800 5.420 1.010 0.180 0.091 0.103 0.371 1.150 3.420 
0.273 2. 160 2.000 2.110 11.500 5. 180 0.980 0.173 0.090 0.090 0.340 1.130 3.110 
0.246 2.060 1.900 2.010 11.200 4.930 0.963 0.170 0.088 0.088 0.255 0.954 2.970 
0.220 2.000 1.810 1.940 10.800 4.900 0.937 0.164 0.088 0.085 0.227 0.799 2.920 
0.202 1.880 1.760 1.900 10.400 4.450 0.762 0.152 0.085 0.083 0.198 0.765 2.780 
0.187 1.330 1.470 1.880 9.770 4.300 0.680 0.142 0.083 0.081 0.189 0.756 2.730 
94 860.173 1.250 1.250 1.850 9.360 3.970 0.633 0.136 0.082 0.079 0.177 0.753 2.590 
9 0.167 1.240 1.220 1.820 8.840 3.370 0.558 0.127 0.080 0.076 0.164 0.742 2.460 
9% 0.153 1.230 1.190 1.780 8.640 3.170 0.527 0.114 0.076 0.054 0.159 0.722 2.290 
97 =O. 121 1.220 1.190 1.650 8.360 2.860 0.447 0.102 0.065 0.042 0.126 0.651 1.930 
98 0.090 1.210 1.190 1.610 7.730 2.540 0.399 0.090 0.057 0.028 0.115 0.612 1.730 
9g 0.080 1.200 1.190 1.560 6.860 1.720 0.368 0.083 0.045 0.025 0.106 0.589 1.540 
100 0.023 1.190 1.180 1.470 6.430 1.320 0.334 0.079 0.042 0.023 0.103 0.544 1.470 
WEAN 7.549 6.335 6.817 13.823 25.628 13.553 4.28 1.083 0.514 1.536 3.148 6.048 8.013 


B.5.2 ANNUAL FLOW 
DURATION GRAPHS 
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7a20 7-DAY AVERAGE LOW-FLOW WITH RECURRENCE OF 20 YEARS  (I/s. am?) 
95% DUR FLOW EXCEEDED 95% OF RECORD — (i/s/km@) 
PERIOD RERIOD OF RECORD (years) 
AREA DRAINAGE AREA (km?) 
MIN DAY LOWEST | DAY AVERAGE FLOW — (J/s/km*) 
STATION © WSC STATION IDENTIFICATION 
SAAN AC | RC REGULATION CODE 


O2EB004 NORTH BRANCH MUSKOKA RIVER AT PORT SYDNEY 
O2EB008 SOUTH BRANCH MUSKOKA RIVER AT BAYSVILLE 
O2EB01! 
Q2EBO12 MUSKOKA RIVER AT HIGHWAY 
Q2EBOI3 EAST RIVER NEAR HUNTSVILLE 
REC 
M@ECOO3 SEVERN RIVER AT SWIFT RAPIDS 
(ECOO5 SEVERN RIVER AT WASHAGO 
f2ZECO06 «= SEVERN RIVER AT BIG FALLS 
G@2ECOOT SEVERN RIVER AT LITTLE FALLS 
@ECOOB BLACK RIVER AT BALDWIN 
Q2ECO09 = HOLLAND RIVER AT H 
(2ECO!0 SCHOMBERG RIVER NEA SCHOMBERG 
@ECO!! BEAVERTON RIVER NEAR BEAVERTON 
MECOI2 SLACK RIVER AT SUTTON 
R2ECOID MIDDLE SEVERN RIVER AT 
O2ECION UXBRIDGE BROOK 
O2ECIO3 © PEFFERLAW BROOK 
O2EDOO3 NOTTAWAS 
02EDO0S: MAD RIVER NEAR G' 
O2EDOO7 COLDWATER RIVER AT 
o2ED003. WILLOW CREEK ABOV! 
92EDOIO «© WILLOW CREEK AT MIDHURST 
O2EDOI1  WYE RIVER AT WYEBRIDGE 
O2ZEDIOO BEETON CREEK NEAR TOTTENHAM 
Q2—ED102 BOYNE RIVER AT EARL ROWE PARK 
92EDI03 PINE RIVER NEAR EVERETT 
9248001 | CREDIT RIVER NEAR CATARACT 
9248002 CREDIT RIVER AT ERINDALE 

4 EAST OAKVILLE CREEK NEAR OMAGH 


N RIVER AT HIGHWAY NO. 69 


RIVER NEAR WASH 


ND LANDING 


SA RIVER NEAR BAXTER 


0245) 


0245005 OAKVILLE CREEK AT MILTON 

02HBOOB WEST BRANCH AT NORVAL 

O24BO! | EK NEAR ZIMMERMAN 

02HBO12 EEK NEAR ALDERSHOT 3.392 | 22.99 
2.765 | 7.605 

o2HBO!3 ‘ GEVILLE Se satBicel 

cee 2.315 | 3.505 

ae Ort2 | 2.637 

SHOE 8-86 | 62.20 


mHCOO9 EAST Hi 
2HCOI2 HUMBER RIVER NEAR C 
S2HCOI3 HIGHLAND CREEK NEAR WEST Hi 
HCOIT ETOBICOKE CREEK AT BRAMPTON 


GEORGIAN BAY 


NOTTAWASAGA [72s [1889 | 
O2EDO! | y 


BAY 


[o.274 | 274 [ 40.40 | 40 


O2EDO1 Oy 


LAKE 


SIMCOE 


[sore | 
[aes [zac | 
[70-86 [332.0 | 


4.118 
2.483 


0.536 | 1.957 
69-86 [211.0 


O2ECO0S, 


0.163 
69-86 


0.953 
86.00 


[rave [zee | 


[ose [2.605 | 
[0.580 | 580 [1371 | 371 
[ 0.749 | 749 
[ozs [oor | 
[6-25 [a00 | 


O2HCO32y 


1145 


[oi [2.291 | 


fess [2 306 | 
[osez [1310 | 
[405 | 


92HCO1B  LYNDE CREEK NEAR WHITBY aaTalB 107 
s2HCOI9 DUFFINS CREEK ABOVE PICKERING [i730 [a6 | 
2HCO22 ROUGE RIVER NEAR MARKHAM 7.546 | 2.624 

o2HCO23 COLD CREEK NEAR BOLTON 
o2Hco24 DON RIVER AT TODMORDEN 
m2HCO25 NUMBER RIVER AT ELDER MILLS Q2HBOO | R 
o2HCO26 WEST DUFFINS CREEK AT GREEN RIVER 

m@HCOZB LITTLE ROUGE CREEK NEAR LOCUST HILL 

o2HC029 LITTLE DON RIVER AT DON MILLS 

G2Hco30 ETOBICOKE CREEK BELOW QUEEN ELIZABETH HIGHWAY 
924CO31 WEST HUMBER RIVER AT HIGHWAY NO. 7 


o2Hco32  €AST HUMBER RIVER AT KING CREEK ( 
O2HCO33 =‘ MIMICO CREEK AT ISLINGTON 
o2Hco34 WEST HUMBER RIVER BELOW CLAIREVILLE DAM 

\ 

) 


o2HCo39 -REESOR CREEK ABOVE GREEN RIVER 


0240003 GANSRASKA RIVER NEAR OSACA \ 

s2upoga NORTH WEST GANARASKA RIVER NEAR OSACA a 

2HD006 BOWMANVILLE CREEK AT BOWMANVILLE = Eimira 

»ypQ08 OSHAWA CREEK AT OSHAWA } Co 

big009-« WILMOT CREEK NEAR NEWCASTLE < 

Yew SHELTER VALLEY BROOK NEAR GRAFTON Ns 
* GANSRASKA RIVER ABOVE DALE 


2 


c 
GULL RIVER AT NORLAND i” 
BURNT RIVER NEAR BURNT RIVER I 


EELS CREEK BELOW APSLEY 


MISSISSAGUA RIVER BELOW MISSISSAGUA LAKE Kitchener 
4 JACKSONS CREEK AT PETERBOROUGH e 
a °2 —OTONABEE RIVER AT LAKEFIELO aN 
Bing OUSE RIVER NEAR WESTWOOD ) 
iky : TRENT RIVER AT HEALEY FALLS Hema 
at ‘ai CROWE RIVER AT MARMORA 
O2H«co, TRENT RIVER AT GLEN ROSS 
CROWE RIVER NEAR GLEN ALOA 
02M og 


BEAVER CREEK NEAR MARMORA 


O2HCO25,, 


[e030 [os 


54-86 | 197.0 


\ a f 
y \ [2.706 [23.07 | ie ( 
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62-86 | 186.0 
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0.669 1 
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10) 
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LAKE 
SIMCOE 
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[2.226 | 
[2.163 [3.012 


[aes [a aa0 | 
70-86 


(e) 


LAKE 


[aia [26.00 


3.617 | 7.963 


0.409 | 4.118 
0,300 | 1.909 


3.443 | 6.370 | 


[oes |i siz | 2 sam teas 
foes: | 0.360 | [o.ors [0.255 | 


[esas [T1000 | 


3.138 | 4.707 


[2.576 [3.724 | 
O2HDO04, 


N/A 
N/a | 3.629 
n/a [2.428 
0.636 | 1.671 


1.635 [6.126 
7.295 | 4.128 
0.805 | 2.599 
0,000 


a 


0.797 


[o-sez | 
[o-a06 | 
[o-030 


54-86 


MISSISSAGUA 


[ 1250 [7945 | Leese [oar 


32.97 
[9.871 | 
[6.295 | 


6.293 


7.192 | 37.00 
5.736 | 13,12 
5,007 | 10.22 
4.443 [7.576 
3284 | 5.676 
60-86 | 67.30 


O2HDO03, 
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$0 
O2HCO! 9, 
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yi : O2HCO06 


60-46 | 95.80 
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